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U.  S.  ARMY  ENGINEER  DISTRICT,  NEW  ORLEANS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


STAGES  AND  DISCHARGES 

OF  THE 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

AND 

OTHER  WATERSHEDS 

IN  THE 

NEW  ORLEANS  DISTRICT 


FOR  1984 


INTRODUCTION 


This  pamphlet  contains  the  results  of  stage  and  discharge  observations  made  on  the  Mississippi  River,  its  out¬ 
lets  and  tributaries,  and  other  streams  and  waterways  in  the  US  Army  Engineer  District,  New  Orleans,  during  the  1904 
calendar  year. 


In  addition  to  the  records  of  this  District,  there  are  contained  herein  gage  and  discharge  data  furnished  by 
the  US  Geological  Survey,  and  gage  records  furnished  by  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration. 

Gages  operated  by  the  New  Orleans  District  are  generally  inspected  at  least  once  each  year.  The  datum  used  is 
that  of  the  1929  National  Geodetic  Vertical  Datum  by  the  National  Ocean  Survey.  Gages  are  being  adjusted  to  agree  with 
benchmark  changes  also  furnished  by  the  National  Ocean  Survey.  Refer  to  the  General  Information  section  at  each  station 
for  specific  adjustments.  Gage  readings  are  checked  against  inspection  reports  and  comparative  hydrographs  and  are 
corrected  where  the  need  is  indicated. 

'4  Stages  are  readings  of  water  surface  elevations  expressed  in  feet  above  the  zero  or  reference  point  of  the 
gage,  The  reference  point  is  referred  to  either  National  Geodectic  Vertical  Datum  of  1929  (NGVD)  or  mean  low  gulf 
datum.  Mean  low  gulf  is  0.78  foot  below  NGVD.  National  Geodetic  Vertical  Datum  of  1929  is  used  in  lieu  of  Sea  Level 
Datgn  of  1929  (MSL). 

— - — V  Discharge  is  the  quantity  of  water  flowing  past  a  cross  section  of  the  stream  in  a  unit  of  time.  It  is 
expressed  in  cubic  feet  per  second. 

Discharge  data  consist  of  a  brief  description  of  the  gaging  station,  results  of  discharge  observations,  and 
where  determined,  computed  daily  flows. 


Annual  highest  and  lowest  stages  are  reported  for  most  of  the  daily  gage  stations.  In  determining  these 
extreme  records,  all  available  gage  data,  including  continuous  recorder  charts,  twice-daily  gage  readings,  and  gage 
records  taken  f r.,m  discharge  notes,  inspection  reports,  etc.,  are  used.  The  time  of  occurrence  usually  is  reported  for 
the  annual  highest  stage  but  not  for  the  annual  lowest  stage. 

The  time  of  observation  refers  to  central  standard,  or  central  daylight  saving  time.  Oaylight  saving  time  was 
in  effect  from  Apr.  29  through  Oct.  28. 


The  enclosed  stream  gaging  map  shows  the  gaging  systems  operated  by  the  District  during  the  reporting  period. 
The  map  contains  an  index  for  finding  gage  and  discharge  records  within  the  pamphlet  by  system  arrangement. 


EUGENE  S.  WITHERSPOON 
Colonel,  Corps  of  Engineers 
District  Engineer 


"Original  oontaina  oolai* 
relates*  All  dug  reproduce¬ 
rs  will  bo  la  blaok  aod 

'  .  1  n  • 


Accession  For 


Distribution/ 


Availability  Codes 


CONTENT'S 


INTRODUCTION . 

GENERAL  LOCATION  MAP  OF  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM . 

HIGHEST  ANO  LOWEST  STAGES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES . 

MONTHLY  AND  YEARLY  MEAN  STAGES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER . 

MAXIMUM,  MINIMUM,  ANO  MEAN  DISCHARGES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES... 

STREAM  GAGING  INDEX  MAP  OF  THE  DISTRICT . 

PART  I.  DAILY  STAGES  AND  OAILY  DISCHARGES 

Mississippi  River  and  Passes . 

Old  River  and  Vicinity . 

Atchafalaya  River  (Principal  Channels  and  Outlets) . 

Black  River  at  Acme,  La . 

East  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee . 

Bayou  des  Glaises  and  Vicinity . 

West  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee  Borrow  Pit  (LS  and  Vicinity) _ 

Bayous  Rapides,  Boeuf,  Cocodrie,  and  Vicinity . 

Bayou  Teche  and  Vicinity . 

Vermilion  River  and  Tributaries . 

Mermentau  River  and  Tributaries . 

CalwCieu  Ri.e»  and  Tributaries . 

Intracoastal  Waterway  and  Vicinity,  New  Orleans,  La.,  to  Calcasieu  River 

Delcambre  Canal . 

Bayou  LaFourche  and  Vicinity . 

Lake  Pontchartrain  and  Vicinity.. . 

Gulf  of  Mexico . 

PART  II.  OBSERVED  DISCHARGES 

Mississippi  River  and  Passes . 

Old  River  and  Vicinity . 

Atchafalaya  River  {Principal  Channels  and  Outlets) . 

Red  River . 

Atchafalaya  Basin . 


w 


NUMERICAL  LIST  FOR  GENERAL  LOCATION  MAP 


L. 

Mississippi  River 

57. 

Tallahatc  hie  River 

2. 

Illinois  River 

58. 

Grenada  Reservoir 

3. 

Missouri  River 

39. 

Red  River 

4. 

Wabash  River 

40. 

Yalobusha  River 

5. 

Ohio  River 

41. 

Quiver  River 

6. 

Cache  River 

43. 

Sulphur  River 

7. 

Wappapello  Reservoir 

44. 

Yazoo  River 

8. 

Cumberland  River 

45. 

Big  Sunflower  River 

9. 

St.  Francis  River 

46. 

Ouachita  River 

10. 

Obion  River 

47. 

Bayou  Bodcau  Reservoir 

1  1. 

Tennessee  River 

48. 

Big  Black  River 

12. 

Little  River  (Floodway) 

49. 

Bayou  Bodcau- Loggy  Bayou 

13. 

Forked  Deer  River 

50. 

Wallace  Lake 

14. 

White  River 

51. 

Cypress  Bayou-Bayou  Pierre 

15. 

Cache  River 

52. 

Black  River 

1 6. 

Hatchie  River 

53. 

Old  River 

17. 

Tyronza  River 

54. 

Atchafalaya  River 

18. 

St.  Francis  Bay-Steep  Gut  Floodway 

55. 

Lake  Pontchart rain 

19. 

Bayou  De  View 

56. 

Bonnet  Carre  Floodway 

20.  Loosahatchie  River 

21.  Arkansas  River 

22.  L'Anguille  River 

23.  Wolf  River 

24.  Pigeon  Roost  Creek 

2  5.  Arkabutla  Reservoir 

26.  Lake  Ouachita 

27.  Sardis  Reservoir 

28.  Coldwater  River 

29.  Caddo  River 

30.  Little  Tallahatchie  River 

31.  Lake  Greeson 

32.  Enid  Reservoir 

33.  Yocona  River 

34.  Muddy  Fork  Creek 

3  5.  Panola-Quitman  Floodway 
36.  Little  Missouri  River 


57.  Grand  Lake -Six  Mile  Lake 

58.  Wax  Lake  Outlet 

59.  Lower  Atchafalaya  River 

60.  Eugene  Island 

61.  Head  of  Passes 

62.  Twelve  Mile  Bayou 

64.  Kaskaskia  River 

65.  Carlyle  Lake 

66.  Lake  Shelbyville 

67.  Big  Muddy  River 

68.  Rend  Lake  Reservoir 

69.  DeGray  Lake 

70.  Catahoula  Lake 

71.  Diversion  Canal 


< 


JB& 

iViNWr 


IIP 


mm 

IV iVl'ItV 

Vi  iWi' 

S'M* 


VI 

*!;! 

I 


!  *»oa 

<-»  *n  <0  v  —  o  — 

|  1*1  IM  1  1 

1  »<5WCMM~-N  ***  rw  I 

1  •  •  • 

:  a&xxzxxxm 

—  so  fsjfsif^oo<o«ooa 


. .  I  l  I  I  I  •  i  I  •  *  I 

■  I  I  I  i  i  o>  i  ■  •  *  I 

•  til'®**  —  llllliltl" 

•  i  i  ■  to«  i  as  ■  i  <  <  •  o<  '  1 

I  M  I  I  CM/I  -  |  —  l  OS  I  «  i  o  >  ■  I 

i»lS  *  '  O'  'O'  i  o>  l  ^ 

so  —  —  <n  •  r>  —  as  o  >o  ^  I 

<*.  O'®  O  •  -O'  *®>  ®  O'  O'  'O'  O' 


*  o  »  »  »  c  a,  »  a*-—  «x—  ® 


j  o  o 

INI  CSl  O 
«  CM  M' 

OoOQOoaao^-o 

«M,'0®OCM®ri®rt 

M  «*1 

OOmO 

C*1  *M  « 

"i-nKOCM<r-ifl'''n 

j  j 

>sx* 

if 

Dec.  31 - 

Dec.  31 - 

Dec.  24 - 

•  1  )  I  1  1  •  1  <  •  > 

i  I  !  i  !  .A  oo  —  <o  — ■ 

—  CM-*NN 

4 asssiiiisx 

n  CD  I  NWrtM  I  I  iA9>  —  CO  vn  U1 

»Mnoin«(OKg)9'*  *  *  so  so  O' 
—  J.  —  »Oi®N^'«®#CO(>*^2  — 

S  4-  •  CM  ®  I  •  »S  I  2r.*mVN 

c*>  cm  I  USai  I 

C  L  >,  L  J  >,  I  O'  X 

^32332  :22233222.S-3 


«•-  X  TJ  »•  x-  T3 

■  4*  O  C  O  c 

)  L  u.  <X<< 


^e-r'sssssaassss 


o  o"  - 

sts?il?t!ii*srK 

zzzz&sxt&zZxtSZ 


tl  •  o  X  « 

3 

-2Si^«3o  2 

«-  ex  S  m-  £  £  « 

OX  x-  01 

C?‘!2J  6 

+j  ti  m 

^  tj  u  c  e  ® 

SJ'S-I  5 
6  £  o  S  ‘S  o. 

o  f  u® 

x  o  c  o i  •*  x 


*■  >, ;  —  — 
a  »wr 
I  •  <  u  c 

■  —  w  w  C  • 

—  3  «  *  O 

«>  —  £>  £  Of 

x  —  41  sj  » 
n  *  X  £  g 

sr".cl 

s5<;- 

S2£ 

••  O  «  Ow  II 

&  o-  » 
a.  -t  •*  «  m 

-  «  V  «»£ 

M  k  O  W  > 

M  O  V»  M 

s|Sr!*l 

X-  »J  «  O  I  4 
O  o  C  <X  «  8  V 
«  o  >mt  o 
a>  •*  *  «-  o 
®  *»  .»  w  m  o  ti 


I  W<  ■  I  I  I  I  J  I  I  I  |  I  J  ^  • 

■  ec><££>  ■  x  w  i  >  *  i  a  o  ^ 

>  X  U  >  *  «*  I  i  s  —  I  I  •  l—  x. 

•  xxoceoewioi  •  -*  m  £  s.  o 

X  w  •  «  O  O  I  I  VJ  w  o  w  £ 

—  .  •  —  M  M  **  •*  O*  »t)  T]  l«  «  3  U 

O  «  *1  £  k  W  o  *  —  *-  4>  Oi - 3  O  - 


mm 


K*?J 


wkww: 

*5 


&&&&I 

•ffisvSvV 

fflM 


pi 

M&* 


£ 


•  •  •  • 


•  • 


r 


MAXIMUM,  MINIMUM,  ANO  MEAN  DISCHARGES  Of  THE  MISSISSIPPI  RIVER 
AND  ITS  OUTLETS  AND  TRIBUTARIES 


Minimum  Discharge 


Prior  to  1984 


Dis-  .  Dis¬ 

charge0  Charge 
e.f.9.  c.f.i. 


Mississippi— - —  A’ ton ,  II 1 . - 

Mississippi--- - -  St.  LOUIS,  Mo. - 

Mississippi - — -  Chester,  Ill.— 

Mississippi - -  Thebes,  Ill.— 


57 3,000 
1,340.000 
1.350,000 
1,375,000 


Mississippi .  Hickman,  ky. . .  922.0  918,500  1912.  1913  c2, 015. 000  1,428.000 


Mississippi - — -  he«*>rns,  Tenn. - -  734.7  928,700 

Mississippi -  Helena,  Ark . - -  663.1  937,700 

Mississippi--- - - —  Arkansas  City,  Ark.——  566.0  1,104,360 

Mississippi——  Vicksburg,  Miss. -  435.0  1,118,160 

Mississippi -  Natchez.  Miss.-— - —  I  362.0  1,123,160 


Mississippi— ------  Taroert  landing.  Miss. 

Mississippi  - - -  Reg  River  Landing,  La. 

Old  River  Outflow---—  hear  knox  Landing,  La. 
lower  Old-— --------  Torres,  La.— — — — 

Atchafalaya— - -  Siawesport,  La.——— 


306.3  1,124,900 
302.0  1,125,000 
0.5  1,124,700 


Ohio - - - —  Metropolis,  111.- 

Cumberland — ---------  Barkley  Dam,  Ky . - 

Tennessee - - I  Kentucky  Oam,  ky. 


Obion— -  Near  Bogota,  Tenn. 


Forked  Deer  {h.  Fork)-  DyersOurg,  Tenn.- 
Forked  Deer  (S.  Fork)-  Near  Halls,  Tenn. 

Hatchie - -  Rialto,  Tenn.— 

loosahatchie— -  Brunswick,  Tenn.- 

Uol f - -  Raleign,  Tenn.-— 


St.  Francis-—--—  Parkin,  Ark. - 

St.  Francis - — -  Wittsourg,  Ark.  (Late¬ 
st.  Francis-——-- —  Riverfront,  Ark. - 

White - - -  Clarendon,  Ark. - 

Arkansas— — —  -  —  Little  Rock  .  Ark. ------ 


78.0  5,995 
83.0  6.475 
58.0  5,141 
99.1  25,497 
166.0  135,700 


ia zoo- - - — - —  )  Greenwood,  Miss. 

8 i 9  Sunflower- — -- — --  Sunflower,  Miss. 

Red - - -  Snreveoort,  La.- 

Red-—---————-——  Alexandria,  La.- 
Ouachita — -  Monroe,  La.— — 


Distances  of  Mississippi  River  are  measured  from  mouth  of 
Ohio  River  for  the  stations  (regular  discnarge  ranges)  north 
of  Cairo,  111.,  and  from  Head  of  Passes  (La.)  for  tne  stations 
south  of  Cairo.  Tributary  distances  are  from  mouth. 


b  Discharge  may  be  either  computed,  measured,  or  estimated. 
Also,  discharge  may  not  be  available  for  tne  record  stage. 


>  t  • 


dl, 779,000 
610,000 
e519,000 
781,000 


302, 

,000 

579, 

,000 

605, 

,000 

632, 

,000 

1.428, 

,000 

1,585. 

,000 

1,597, 

,000 

1,650, 

,000 

o 

o 

,000 

1.530. 

,000 

1.199, 

,000 

424, 

,000 

517, 

,000 

1,060, 

,000 

160, 

,509 

365, 

,900 

12, 

,900 

10, 

,500 

12, 

,000 

22. 

,400 

20. 

,000 

10 

,700 

29 

.200 

26 

,900 

94 

,000 

31, 

,000 

149, 

,000 

90, 

,000 

271, 

,000 

94, 

,800 

292, 

,000 

101, 

,000 

303, 

,000 

166, 

,000 

601, 

,ooc 

194, 

,000 

649, 

,ooc 

200, 

,000 

648, 

,000 

200, 

,000 

731, 

,500 

255, 

,000 

762. 

,000 

240, 

,000 

774, 

,800 

215, 

,000 

615, 

,600 

49,000 

263,600 

53.300 

335.900 

1962,  1966 
1968 


1968 

1966 

1943 

1944,  1947 


72.900  26,800 

11,700  6,900 

303,000  86,500 

233,000  88,500 

101,000  56,500 


r  Affected  by  crrvasses. 
d  If  discharge  had  been  confined  betwee: 
e  Toward  Atchafalaya  River, 
f  Toward  Mississippi  River. 
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MOATMLT  and  TEANIT  MEAN  STAGES  of  the  MISSISSIPPI  RIVER  FOR  1964 


Station 


MontMy  Mean  Stage 


Jan. 

feo. 

Ma r. 

Apr. 

H.y 

June 

July 

Aua. 

iept . 

(Jet . 

Nov. 

Dec. 

Keokuk  ( Lower} ,  Iowa - 

8. SO 

9.20 

9.00 

11.6 

13.3 

m 

11.6 

4.3 

2.5 

4.6 

7.6 

4.8 

Hannibal,  Ho.-——---——-- 

11.10 

11.90 

12.10 

14.0 

16.0 

14.9 

10.0 

9.5 

9.4 

12.3 

9.9 

Grafton,  111.- - - - 

16.57 

17.65 

20.22 

20.03 

ns 

17.63 

15.4? 

15.38 

15.46 

16.39 

15.71 

Alton  (Lower),  Ill.— - 

402.66 

407.60 

413.87 

419.59 

418.70 

417.51 

414.28 

403.03 

400.98 

403.40 

408. 1 7 

404.24 

St.  Louis.  Mo. - - 

6.76 

13.95 

22.79 

29.74 

28.81 

27.78 

23.61 

6.54 

5.35 

8.46 

15.78 

10.29 

Chester,  Ill. - ..... 

9.12 

16.04 

25.07 

31.23 

29.88 

28.19 

24.88 

10.62 

*.72 

10.82 

ie.43 

13.24 

Grand  Tower,  11 1 . - 

14.15 

21.05 

30.30 

36.16 

34.75 

32.73 

29.68 

15.45 

12.54 

15.67 

23.59 

18.50 

Cape  Girardeau.  Ho.———— 

15.60 

22.01 

30.51 

36.20 

34.66 

32.32 

30.05 

17.17 

14.78 

17.65 

24.09 

20.57 

Thebes,  III.- - — — 

14.38 

20.97 

30.17 

35.49 

31.37 

28.67 

15.61 

12.72 

15.81 

23.50 

19.34 

Cairo,  Ill.  (Ohio  River)-— - 

22.68 

30.55 

39.70 

49.37 

32.87 

29.48 

19.44 

14.96 

16.76 

30.13 

31.58 

WtckHfft.  Ky. . — 

23.18 

30.97 

40.13 

47.26 

49.75 

33.77 

30.14 

20.04 

15.53 

17.30 

30.28 

31.57 

Columbus,  -------- ------ 

20.69 

28.43 

37.63 

44.81 

46.98 

31.63 

28.15 

17.80 

13.  74 

15.49 

28.17 

29.45 

Hickman,  Ky. - - — 

17.32 

25.09 

34.12 

41.21 

43.64 

28.18 

24.54 

14.11 

9.55 

11. 42 

24. e? 

26.08 

New  Madrid,  Mo. ------------ 

14.08 

20.81 

28.75 

35.47 

37.92 

23.69 

20.55 

11.34 

6.99 

e.64 

20.60 

21.82 

Cottonwood  Point,  Ho.——— 

14.18 

20.06 

27.31 

33.58 

35.95 

23.33 

20.30 

12.65 

8.40 

9.4e 

20.28 

21.21 

Pulton,  Tenn. --------------- 

6.18 

12.73 

21.52 

28.71 

32.06 

16.63 

13.17 

2. 74 

-2.48 

-0.  75 

13.08 

14.13 

Mempnis.  Tenn.——————- 

9.28 

15.64 

24.28 

32.12 

36.35 

19.83 

16.42 

1.70 

16.12 

17.10 

Mhoon  Landing,  Hiss.——— 

. 

Helena,  Ark. . . 

IS. 98 

21.64 

30.95 

39.36 

27.45 

23.15 

13.12 

7.45 

9.07 

22.69 

23.50 

Fair  Landing,  Ark. — — ------ 

9.84 

15.25 

24.36 

32.74 

21.59 

16.80 

6.61 

1.14 

3.06 

16.91 

17.68 

Rosedale,  Hiss.————— 

13.23 

18.72 

29.40 

38.35 

41.90 

27.13 

20.12 

6.88 

2.62 

7.20 

22.13 

23.09 

Arkansas  City,  Ark.-— ------ 

13.28 

17.44 

27.31 

35.60 

25.73 

19.24 

10.12 

4.96 

8.74 

21.09 

21.84 

Greenville,  Miss. - - 

24.29 

28.39 

38.40 

46.71 

k  mu 

37.28 

30.54 

21.01 

15.48 

19.38 

32.14 

32.81 

Vicksburg,  Miss. . . 

18.01 

21.34 

33.08 

40.89 

43.59 

32.87 

24.07 

13.80 

7.93 

11.91 

25.95 

26.36 

St.  Joseph.  La.--———- 

18.47 

21.46 

33.56 

41.16 

43.63 

33.68 

24.07 

13.27 

6.94 

10.78 

26.52 

26.88 

Natchez,  Miss. . - . 

25.03 

28.41 

40.89 

47.88 

50.05 

41.24 

30.96 

19.  76 

13.55 

17.63 

33.  75 

33.97 

47.09 

Red  River  Landing,  La. ------ 

30.43 

32.38 

44.57 

51.37 

53.70 

45.25 

34.01 

23.64 

18.02 

21.93 

37.99 

37.88 

Bayou  Sara,  La. - - 

24.41 

26.09 

38.06 

44.42 

46.64 

38.56 

27.02 

16.58 

11.63 

15.33 

31.53 

31.51 

Baton  Rouge,  La. ---------- 

18.11 

19.34 

30.06 

35.72 

37.75 

30.66 

20.34 

11.14 

7.61 

10.49 

24.41 

24.40 

Oonaldsonvt lie.  La.--- — --- 

12.66 

13.50 

22.61 

27.31 

29.08 

22.88 

13.93 

7.35 

5.2e 

7.61 

17.34 

1  7.7? 

'.ol lege  Point  (La.)-- - — 

10.43 

11.24 

19.52 

23.68 

25.20 

19.63 

11.84 

5.98 

4.43 

5.99 

14.90 

15.83 

ntservp,  La.-—- - — .... 

9.13 

20.20 

21.52 

16.89 

9.80 

4.98 

3.83 

4.79 

12.50 

18.83 

New  Orleans,  La. - - 

6.27 

6.61 

12.19 

14.85 

12.22 

7.09 

3.76 

3.12 

3.90 

9.07 

9.41 

10.75 

12.07 

3.16 

8.80 

8.48 

west  Pointe  a  la  Hache,  La.- 

3.05 

3.04 

5.88 

7.03 

7.40 

6.11 

4.01 

2.36 

2.19 

2.39 

4.80 

4.85 

r  1  r  1  . 

4.46 

5.33 

3.87 

.  re ,  La . 

Head  of  Passes  (La. )- . 

0.63 

0.72 

1.95 

2.64 

2.85 

2.40 

1.46 

1.29 

i .  O  » 

1.40 

INDEX  TO  RECORDS  BY  STREAM  GAGING  SYSTEMS 


jmoer  System 

01  Mississippi  River  and  Passes 

02  Old  River  and  Vicinity 

03  Atchafalaya  River  (Principal  Channels 

and  Outlets) 

04  Black  River  at  Acme.  La. 

40  Upper  Pointe  Coupee  Drainage  Area 

43  Morganza  Roodway 

46  West  Atchafalaya  Floodway 

49  Atchafalaya  Basin 

52  East  of  East  Atchafalaya  Basin 

Protection  Levee 

55  Bayou  des  Glaises  and  Vicinity 

58  West  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee 

Borrow  Pit  (LS  and  Vicinity) 

61  Bayou  Rapides.  Boeuf.  Cocodrie.  and 

Vicinity 

64  Bayou  Teche  and  Vicinity 

67  Vermilion  River  and  Tributaries 

70  Mermentau  River  and  Tributaries 

73  Calcasieu  River  and  Tributary 

76  Intracoastal  Waterway  and  Vicinity.  New 

Orleans.  La..  to  Calcasieu  River 

79  Delcambre  Canal.  Bayou  Carlin,  and 

Vicinity 

82  Bayou  LaFourche  and  Vicinity 

85  Lake  Pontchartram  and  Vicinity 

88  Gulf  of  Mexico 

Discharge  not  included  in  this  publication. 


Stage 

Discharge 

3 

253 

27 

262 

34 

263 

57 

ncc 

cDO 

58 

C) 

61 

(•) 

63 

(•) 

68 

267 

88 

(•) 

111 

Cl 

117 

(•' 

129 

(•) 

139 

(•) 

151 

C) 

158 

C! 

168 

C) 

179 

(•) 

210 

(•) 

211 

(•) 

218 

C) 

245 

C> 

Ax 


T'  - '  |6 


■fm 

r  LohjnM*  ^ 

yr  TA5; 


Mex/t 


22 

i  * 
•3*00 


U.S.  ARMY  ENGINEER  DISTRICT,  NEW  ORLEANS 

STREAM  GAGING  - 
INDEX  MAP 


LEGEND 

Sheet  number  and  oreo  covered  by  location  mop*  o> 
stream  gogmg  mtoltations,  scot*  I  150,000 


Stream  gaging  systems 
Drainage  boundary 


PART  I 

STAGES  AND  DAILY  DISCHARGES 
OF  THE 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
AND 

OTHER  WATERSHEDS 


DAILY  stages  FOR  196A 


3 


MISSISSIPPI  RIVER  NEAR  KNOX  LANDING,  LA. 


LOCATION.  L*T#  31-06-25,  LONG.  91-34-55.  MILE  313.7,  ON  RIGHT  BANK  AT  OLD  LEvEE,  a buu T  3/a  f*lLt 
DOWNSTREAM  FROM  INLET  CHANNEL  to  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE.  (STA.  0106011.) 

SAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

general  Information,  drainage  area,  (reviseo)  about  1,124,700  square  miles  (contributing). 
Bankfull  stage,  51  feet,  low  water  reference  plane,  12.3  feet  on  gage,  stage  is  affected  ^ 
the  diversion  of  water  thru  old  river  control  structure. 


RECORDS  AVAILABLE.  stage,  OCT,  20,  1955,  TO  MAR,  10,  1961,  AND  JUNE  30,  1981,  TO  PATb.  PRIOR  T(, 
JUNE  3o,  1961,  GAGE  was  ABOUT  O.a  mile  UPSTkEAM. 


EXTREMES. 

HIGHEST,  63. 

15  FEET 

ON  MAY  31,  1963. 

LOWEST,  6,2 

FEET  FROM  JAN.  26 

TO  30, 

1956. 

daily  SEVEN  A.M.  STA6E 

IN  FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT 

NGVp 

(1965  AOJ.) 

day  j*n 

FEB 

MAR 

APR  MAY 

JUN  JUL 

AUG  SEP 

OCT 

NOV  OFC 

1 

40.00 

28.80 

44,60 

49.45 

54.25 

58.40 

38.30 

29,10 

18.55 

39.30 

42, «0 

2 

38.90 

29.15 

45,05 

50,00 

53.90 

56.20 

38.35 

26.30 

21.10 

18.75 

39.20 

*2.20 

3 

37.80 

29.70 

45,20 

50. SO 

53.80 

58.05 

38.45 

27,75 

21.00 

18.90 

36.65 

*1.65 

4 

37.20 

30.40 

05.25 

51.20 

53,65 

57.70 

36,30 

27,75 

20.60 

16.90 

3h  .  1  0 

*1.70 

5 

36. 7S 

31.15 

45.35 

31,60 

53.70 

57.25 

38.20 

27.70 

20.50 

18. 80 

36.00 

41.80 

6 

36.30 

3i  .65 

46.30 

51.85 

53. 7S 

56.75 

37.80 

27.60 

20. 3S 

18.20 

36.45 

41.75 

7 

35.70 

31.20 

46.50 

52.30 

53.80 

56.45 

37.65 

27.25 

21.35 

I7.fc5 

34.00 

41  .00 

6 

35.50 

So. so 

46,65 

52.70 

54.25 

55,75 

37.45 

26,65 

20.45 

17.70 

39,90 

*1,05 

9 

35.30 

29.90 

46.60 

53.10 

54.60 

E 

55.20 

37.35 

26,60 

20.30 

17.65 

40.45 

*1.40 

10 

3S.00 

29.30 

47,20 

53.55 

55.00 

54.50 

37.35 

26,40 

20.50 

16.60  fc 

40.70 

41,60 

11 

34.50 

28.85 

47.55 

53.70 

53.20 

53.60 

37.35 

26.10 

20.50 

19.90 

41.25 

*1.30 

12 

34.00 

28.70 

47.90 

54.10 

55.50 

52.65 

37.30 

25,95 

20.90 

20.20 

41.85 

*0.a5 

13 

31.45 

3o.55 

46,30 

54.30 

55.75 

51.60 

37.45 

25,95 

21.00 

20.20 

«2.05 

34.40 

19 

33.15 

31.60 

48.70 

34.60 

56.03 

50,40 

37.80 

25,90 

20.60 

20.40 

«1.90 

3b,30 

15 

32.70 

33.10 

48,95 

54. as 

56.15 

48,95 

38.15 

26,20 

19.60 

20.90 

41,40 

37.60 

16 

32.30 

34.50 

46.95 

55.00 

56.55 

47.35 

38.40 

25.70 

19.10 

20,60 

41.15 

30.75 

17 

31.70 

35.50 

48.90 

55.20 

56.65 

38,40 

25.55 

19.00 

40.80 

35.90 

IS 

31.25 

36.10 

48.70 

55.35 

36.85 

43.50 

38.15 

25.00 

19.25 

35. *0 

19 

31.20 

36.70 

48.25 

55.45 

57.05 

40.65 

37.85 

24.70 

19.55 

39.90 

35.05 

20 

30.75 

37.55 

47.80 

55.60 

57.30 

E 

40.20 

37.55 

24.50 

19,00 

20.90 

40.10 

35.30 

21 

30.30 

38.35 

47.25 

55.80 

57.55 

39.80 

37.05 

25.20 

19.90 

21.50 

40.70 

35.60 

22 

29.75 

39.65 

46.60 

55.80 

57.75 

39.40 

36.30 

25.50 

20.00 

26.05 

41,05 

36.65 

23 

29.25 

<0.50 

•6,10 

55.80 

57.90 

38.90 

35.60 

25.80 

19.50 

28.55 

•1.30 

30.30 

24 

28.90 

41.55 

45.85 

55.70 

58.20 

36.60 

3*.95 

26.10 

19.90 

30.25 

41.20 

39,05 

25 

E 

28.80 

*2.05 

46.00 

55.60 

58.35 

38.20 

34.20 

25.85 

19.25 

32.20 

40,80 

40.70 

26 

29.00 

42.75 

46.40 

55.45 

58.50 

37.60 

33.50 

25.60 

19.40 

34.25 

40.90 

42,00 

27 

29.00 

43.70 

46,75 

55.25 

58.53 

37.80 

32.65 

25.15 

20.80 

35.20 

«1  .25 

42,65 

2$ 

29.20 

44.30 

47.15 

35.00 

58.60 

37.75 

31.95 

24.20 

20.75 

36.30 

41.95 

43,40 

29 

29.15 

44.55 

47.75 

54.80 

58.60 

37.90 

31.20 

23,50 

19.20 

37.60 

42.10 

44.05 

30 

28.95 

46.30 

54.50 

58,55 

36,15 

30.20 

23.00 

18,75 

38,40 

42.25 

44.05 

31 

28.80 

46.60 

58,50 

29,70 

22.30 

38.95 

45.15 

7hE 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN 

rHE  table 

ABOVE 

MEAN 

32.72 

34.90 

47.09 

53.93 

56.28 

36,26 

25.91 

40,23 

MAX 

40.00 

44.53 

46.95 

35.80 

58.60 

38.45 

29.10 

*5,15 

MIN 

E 

28.80 

28.70 

44,60 

49,45 

53.65 

29.70 

22.30 

35.05 

E-  ESTIMATED 

HIGHEST  STAGE  MAs  56.60  ON  HAY  26  AND  LATER  OATE(S). 
LOWEST  ST*6E  WAS  |7.05  ON  OCT.  7  AND  LATER  OATE(S). 
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OMLY  STAGES  FOR  1984 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  TaKBERT  LANDING,  MISS. 


LOCATION.  LAT.  31-00-30,  LONG .  91-37-25.  MILE  306.3,  AbDUT  2-1/2  MILES  OPSTREAh  FROM  L('*ER  uLJ 
RIVER.  (ST*.  0110011.) 

GAGE.  STaFF  TYPt  In  SEVERAL  SECTIONS. 

general  Information.  oraina6e  area,  (revised)  i»i2««9oo  suuare  miles  (contributing), 
records  available,  stage,  intermittently,  1932  to  oate.  discharge,  i 9 1 1  to  1913,  1*26,  i92v, 

and  1932  to  Date.  COMPUTED  DAILY,  SINCE  1936. 

extremes,  for  stages,  see  red  river  landing,  maximum,  1,977,000  cfs  observed  un  fkg.  19,  1437 

(REO  RIVER  LAmOInG  STAGE,  58.09  NGVD) ,  MInImum,  85,000  CFS  COMPUTED  FOR  hOV.  a,  1939  (wto  -<l 
Landing  STaGE.  q,69  NGVD).  DISCHARGE  NOT  DETERMINED  FOR  RECORD  HIGH  AND  LO*  STAGfcS. 


STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERU  IS  AT  nGVD  (1959  A')J.) 


DAY 

J»N 

FEB 

mar 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

'.nv 

1 

ltt.2o 

37  .50 

2 

43.80 

56.85 

37.25 

28.05 

3 

28.50 

49,20 

52.40 

a 

56,40 

20.30 

1  S.fcO 

5 

50.15 

52.30 

37,10 

3t>,45 

6 

44.95 

26.60 

19.60 

7 

29.95 

50.90 

52.40 

55,00 

8 

36.10 

9 

31.95 

45,60 

51,70 

53,80 

36.30 

25.80 

17.40 

10 

53.50 

20.20 

1 1 

52.40 

52.25 

19.10 

12 

30.70 

54.00 

36,25 

13 

29.85 

25.00 

20.30 

40.45 

14 

53.20 

54.65 

49.00 

15 

47,55 

39.95 

16 

31,10 

53. S5 

55.10 

24.70 

19.90 

17 

34.20 

37.30 

18.30 

18 

42,50 

20.05 

19 

30.05 

54.05 

55.60 

36.90 

36.65 

20 

46,45 

23.80 

19.00 

21 

54,35 

56.20 

38,80 

22 

38.30 

25.15 

23 

20.15 

44.80 

54.35 

34.55 

24.85 

24 

00.30 

57.80 

19.00 

25 

37,20 

30.65 

26 

27.05 

53.95 

57.10 

32.35 

24,30 

39,40 

27 

20.10 

28 

03.00 

45,80 

53,60 

36.80 

29 

57.25 

36.05 

40.70 

30 

46.95 

53.05 

30.05 

22.00 

31 

27.60 

57.05 

THE  FOLLOWING  REFER  only  to  READINGS  APPEARING  in  THE  TABLE  ABOVE 


OMLV  0ISCN4RGE  FOR  tS6« 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  TARSERT  LANDING.  h I SS .••CONT I NUEO 


COMPUTED 

CARY 

01SCHARGE 

U  ’ 

Thousand 

cubic  feet 

PER  : 

SECOND 

FEB 

APR 

MAY 

Jt,N 

JCl 

AUG 

3EP 

CCT 

377 

790 

075 

1040 

1191 

529 

362 

257 

223 

385 

799 

894 

1032 

1178 

530 

346 

250 

224 

398 

80S 

912 

1022 

1  169 

532 

339 

253 

225 

ail 

806 

936 

1010 

1150 

531 

335 

254 

226 

330 

813 

966 

1018 

1134 

528 

333 

249 

224 

aao 

840 

981 

1P20 

1*13 

520 

331 

247 

221 

440 

84? 

997 

1025 

1*00 

518 

325 

249 

216 

43a 

e52 

1012 

1034 

1078 

5ia 

319 

250 

215 

419 

861 

1023 

1050 

1  057 

511 

316 

245 

216 

409 

063 

1037 

1061 

1031 

511 

311 

247 

223 

397 

866 

1050 

l  o  6  e 

1000 

510 

304 

249 

233 

394 

060 

1057 

1080 

970 

510 

301 

251 

236 

333 

875 

1065 

1090 

935 

515 

301 

251 

236 

455 

883 

1075 

1100 

896 

521 

302 

248 

240 

486 

883 

1085 

1106 

051 

527 

303 

238 

246 

520 

887 

1090 

me 

002 

532 

296 

226 

246 

544 

888 

1097 

1124 

/  49 

533 

291 

225 

244 

558 

882 

not 

1132 

686 

526 

285 

227 

247 

573 

866 

1106 

1138 

036 

523 

260 

231 

248 

594 

852 

1114 

1146 

*95 

516 

278 

234 

250 

614 

8J7 

1118 

1156 

*69 

507 

266 

236 

255 

oai 

010 

1118 

1167 

*49 

495 

292 

244 

327 

668 

80 1 

1120 

1173 

*44 

462 

296 

236 

369 

697 

758 

1114 

1160 

*36 

469 

306 

237 

404 

715 

765 

1110 

1168 

*30 

457 

322 

232 

462 

737 

773 

1106 

1193 

*20 

443 

320 

231 

463 

763 

78g 

1100 

1197 

*20 

427 

313 

239 

467 

775 

801 

1066 

1199 

*21 

415 

299 

245 

515 

783 

816 

1058 

1197 

521 

404 

289 

243 

550 

837 

1046 

1197 

527 

387 

278 

238 

573 

85/ 

1195 

374 

267 

589 

534 

8  35 

1040 

1112 

494 

307 

242 

311 

7«3 

886 

1120 

1199 

list 

533 

362 

257 

5eo 

377 

786 

875 

1018 

520 

174 

267 

225 

215 

rOTAU  FOR  YEAR  A  AS  225,304,000  CFS 

maximum  discharge  MAS  1,199,000  CFS  on  May  28, 

MINIMUM  OAKY  DISCHARGE  mas  215,000  CFS  on  Oct  8. 


MEAN  FOR  YEAR  has  615,600  CFS 


•  •  • 


■MMMI 


DAILY  STAGES  F OK  1964 


MISSISSIPPI  RIVE*  AT  «EU  RIVER  LANDING,  LA. 


LOCATION.  l*T.  30-57-39,  LONG.  91-39-52.  SPUR  DIKE  ON  WIGHT  BANK  AT  MILE  302.4.  ( b  T  A  ,  0112012b.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

general  Information,  drainage  area,  (revised)  1,125,000  square  miles  (contributing)  .  bankroll 
STAGE,  46  FEE T.  LOR  RATER  REFERENCE  PLANE,  JO, 6  FEE T  ON  GAGE.  FOR  DAJly  FlOkS  SIM'fc  CLOSURE  ;>F 

LOWER  OLO  RlV^R  (MILE  304)  ON  JuL,  12,  19b3,  SEE  TARBEPT  LANDING,  MISS,  UN  SEP,  lb,  1975 

WAS  LOWERED  3.46  FEET  TO  AGREE  wlTM  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  nEw  GAGE  ZERO.  bTaf.tS  FniJw 
JAN.  1  THRU  S£P.  15  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM,  PRIUR  TU  1975  GAGE  ZEKU  ..as  3.4V  FEET  nuvD. 

records  available,  stage,  ibsi  to  1923,  ano  mar,  1940,  to  date,  gage  was  located  acruss  the  riven 

AT  ANGOLA,  la.  (MILE  302.6),  OCT,  1923,  TO  JUNE  1940.  STAGES  ARE  AVAILABLE  FDR  Ua^E  aT 
PhILLIpSTOn,  L*.,  (MILE  302.5)  FROM  JAN.  1  937  TO  DEC.  1945.  DISCHARGE,  1B51  AND  mTfcR-I  TTE'nTl  Y 

FROM  1 flfl l  TO  1963.  COMPUTED  DAILY,  FROM  1928  TD  1963. 

EXTREMES.  HIGHEST,  60.94  FEET  FROM  MAY  14  TQ  17,  1927.  LOWEST,  2.89  FEET  On  nUV.  14,  1695. 

extremes  have  been  adjusted  to  ngvd,  maximum,  about  1,799,000  cfs  would  have  occu«tu  fur  the 
may  1927  flood  if  flow  mao  been  confined  between  levees,  a  discharge  of  1,595,001;  cfs  has 
observed  by  flqat  method  on  mar.  31,  iaea  (stage  51.79  ngvd).  this  discharge  was  affected  ■** 

CREVASSES.  a  DISCHARGE  of  1,520,000  CFS  WAS  COMPUTED  FOR  APR.  11  AND  12,  1945  (AT  STAGES  )F 
58,69  AND  58.89  NGVO,  RESPECTIVELY.  MINIMUM,  75,000  CFS  COMPUTED  FUR  NOV,  4,  1939  (STaGE,  4.64 
NGVD  AT  ANGOLA). 


DAILY  EIGHT  A . M t  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGYu 


(1966  AOJ.) 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

37.62 

26.38 

42.18 

46.79 

51.74 

55.88 

35.95 

26.62 

19.40 

16,71 

36,46 

2 

36. 57 

26.65 

42.47 

47.40 

51.45 

55.64 

36.02 

26.00 

18.90 

16,66 

36.42 

3 

35.52 

27.26 

42.64 

47.95 

51.24 

55.47 

36.10 

25,60 

18,80 

17.00 

36.10 

4 

34.6a 

27.64 

42.75 

48,50 

51.13 

55.20 

36.00 

25.44 

18.60 

17.12 

35.65 

5 

34.45 

28.70 

42.86 

48,87 

51.12 

54,75 

35.90 

25.42 

18.50 

16.65 

35.41 

6 

33.46 

24.15 

43.77 

49.29 

51.16 

54,21 

35.52 

25.30 

18.15 

16.49 

35.66 

7 

33.40 

28.74 

44.10 

49,73 

51.26 

53.89 

35.37 

24.99 

19.00 

16. OS 

36.25 

8 

33.23 

28.04 

44.14 

50.13 

51.63 

53.25 

35.13 

24.63 

18.25 

15.96 

37.06 

9 

32.44 

27.40 

44.46 

50.50 

51.45 

52.69 

35.04 

24.47 

18.09 

16.12 

37.72 

10 

32.74 

26.42 

44.79 

50.92 

52.23 

51.98 

34.96 

24.22 

18.36 

16,61 

38.31 

u 

32.22 

26.40 

45.18 

51.30 

52,55 

51.10 

34.96 

23.64 

18.51 

17,67 

38.72 

12 

31,74 

26.23 

45.60 

51.50 

52.86 

50.18 

35.00 

23.68 

18.59 

17.90 

39.15 

13 

31.14 

28.11 

46.00 

51.73 

53.16 

49,11 

35.20 

23.65 

18.72 

16.00 

39.49 

14 

30.86 

24.18 

46.06 

52.00 

53.45 

47.95 

35.54 

23.74 

18.51 

18.17 

39.40 

15 

30.42 

30.50 

46.30 

52.28 

53.70 

46.55 

35.86 

23,85 

17.41 

18,62 

39.00 

16 

30.03 

3l  .86 

46.36 

52.41 

53.88 

45.05 

36,05 

23.35 

17.00 

16,59 

3b. 69 

17 

24.44 

32.40 

46.39 

52.70 

54.05 

43.33 

36.10 

23.13 

16.80 

16.41 

36.35 

ia 

24.07 

33.55 

46.20 

52.84 

54.27  F 

41.57 

35.69 

22.72 

17.20 

16,70 

37.87 

THE  FOLLOWING  REFER  only  to  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  WAs  56.14  AT  2130  P.M.  ON  MAY  29. 
LOWEST  STaSE  WAS  15. 86  ON  OCT.  8. 


ESTIMATED 
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DAILY  STAGES  FUR  198a 
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MISSISSIPPI  RIVER  AT  BAYOU  SARA,  LA. 


LOCATION.  l»T.  JO-45-48,  LONG.  91-25*12.  LEFT  BANK ,  NEAR  CONCRETE  CASTING  PLANT  AT  H I Lfc  26S.«. 
(STA.  01 19009.) 

GAGE .  STAFF  TYPe  IN  SEVERAL  SECTIONS, 

general  information,  qrainage  area,  (revised)  i,i2s,aoo  sojare  miles  (contributing),  dankfull 

STAGE,  56  FEET.  LOM  MATER  REFERENCE  PL*N£,  5. 25  FEET  ON  GAGE,  ON  SEP  17,  197S  GAGE  a  A  S 
LOmERED  5.76  FEET  TO  AGREE  hITH  NEW  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  JAN.  1  Thru  SEP.  16  -ERE  CORRECIEU 
TO  N£R  DATUM.  PRIOR  TO  1  975  GAGE  ZERO  MAS  5.76  FEET,  NGVD . 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  DEC.  5,  1888,  TO  DATE.  GAGE  MAS  LOLATED  ON  RIGHT  BANK  ENUH  AuG.  13, 

1950  To  AUG.  51,  1971. 

EXTREMES.  HIGHEST,  55.96  FEET  ON  MAY  IS,  1927.  LOmEST,  0.96  FOOT  ON  NOV.  16,  1695.  EXTREMES  have 
BEEN  ADJUSTEO  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERU  IS  AT  NGVU 


DAY 

Jan 

FES 

MAN 

APR 

KAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

utc 

1 

32.00 

20.10 

35,90 

40,00 

44.70 

49,10 

28.90 

19,90 

12.65 

10.30 

29.70 

33.55 

2 

50.75 

2o  •  40 

36,10 

40,55 

44.45 

49,00 

29.00 

19,10 

12.20 

10.35 

29.80 

33,55 

3 

29.70 

20.90 

36,35 

41.15 

44.30 

48,80 

29.10 

18.70 

11.90 

10.50 

29.55 

33.45 

4 

29.00 

21.50 

36,50 

41.70 

44,10 

48,45 

29.00 

18.30 

12.00 

10.50 

29,10 

33.20 

5 

28.55 

22.25 

36,80 

42.10 

43.95 

46,15 

28,90 

18.30 

11.90 

10.50 

28.90 

33.10 

6 

28,00 

22.80 

37.35 

42.30 

43.95 

47.50 

28,80 

18.10 

11,80 

10.20 

28.90 

33.10 

7 

27.65 

22.60 

37,60 

42,80 

44.15 

47,00 

28. ao 

18.00 

12.10 

9,80 

29,45 

33.10 

8 

27.15 

2?. 05 

37.70 

43.30 

44.40 

46.50 

28.10 

17.70 

12.00 

9,70 

30.30 

33.05 

9 

26.90 

21.40 

37.80 

43.50 

44.75 

45.80 

28,00 

17.45 

11.80 

9.85 

31.00 

33,05 

10 

26.80 

20.90 

38.10 

43.90 

45.10 

45.05 

27.90 

17.15 

12.00 

10.40 

31.70 

33.10 

11 

26.50 

20.45 

38.45 

44.30 

45.30 

44,30 

27.90 

16,80 

12.10 

11,05 

32.25 

32. 6u 

12 

25.80 

20.20 

38.80 

44,50 

45,60 

43.40 

27.90 

16,50 

12.30 

11.40 

32.70 

32.00 

13 

25.20 

2l  .60 

39.30 

44,70 

45,80 

42,50 

28.00 

16.40 

12.20 

11.55 

33.00 

31.00 

14 

24.80 

22.80 

39,50 

45.10 

46.20 

41.45 

28.40 

16.40 

12.00 

11.70 

33,00 

30.00 

15 

24.50 

23.80 

39.70 

45,30 

46.50 

40.00 

28.80 

16.60 

11.00 

12.40 

32.80 

29.15 

16 

24.10 

25.25 

39.90 

45.50 

46.80 

38.90 

29.00 

16.35 

10.35 

12.20 

32.40 

28.35 

IT 

23.50 

26.50 

39.80 

45.60 

46,90 

37.10 

2«.10 

16.00 

10.40 

12.80 

32.00 

27.50 

18 

23.10 

27.10 

39.60 

46.00 

47.10 

35.30 

29.00 

15.75 

10.70 

12.30 

31.55 

26.90 

19 

22.70 

27.80 

39.30 

46.00 

47.30 

33.50 

28.70 

15.55 

11.05 

12.50 

31.40 

26,40 

20 

22.40 

2*. 50 

39.00 

46.00 

47.50 

32.20 

28.30 

15.25 

11.35 

12.75 

31.40 

28.50 

21 

21.90 

29.45 

38.50 

46,10 

47.85 

31.10 

27,80 

15.05 

11.60 

13.00 

31  .80 

27,10 

22 

21.50 

30.50 

37.80 

46.20 

48.15 

30.40 

27.20 

15,85 

12.00 

16,30 

32.00 

27.70 

23 

20.90 

3l  .60 

37.00 

46.35 

48.45 

30,00 

26.65 

16.10 

11.40 

19.60 

32.40 

28.80 

24 

20,50 

32.70 

36.90 

46,20 

48.65 

29.50 

25.40 

16.50 

11.40 

21.00 

32.40 

29,80 

25 

20.40 

35.30 

36.90 

46.10 

48.85 

29.00 

25.00 

16.50 

11.10 

22.00 

32,30 

31.40 

26 

20.45 

33.90 

37.15 

45.95 

49.05 

28,60 

2", 20 

16.15 

11.00 

23.80 

32,00 

32,70 

27 

20,55 

35.15 

37.50 

45.70 

49,10 

28,50 

23,55 

16.00 

11.70 

25.10 

32.50 

33.60 

28 

20,60 

35.50 

37,90 

45,50 

49,25 

28,50 

22.70 

15.60 

12.00 

26.30 

33.00 

34,60 

29 

20.60 

35.70 

38.40 

45.30 

49.30 

28,60 

22.00 

14.80 

11.90 

27.50 

33.30 

35.50 

30 

20.50 

38.90 

44,90 

49.30 

28.70 

21.30 

14.00 

11.00 

26.60 

33.55 

36,20 

31 

20.20 

39,45 

49.20 

20.60 

13.30 

29.50 

36,80 

THE 

FOLLOMING 

i  NEPER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

:  table 

ABOVE 

MEAN 

24,41 

26.09 

38,06 

44,42 

46.64 

38.5b 

27,02 

16.58 

11.63 

15.33 

31.53 

31.51 

MAX 

32.00 

35.70 

39,90 

46.35 

49.30 

as. lo 

29.10 

19.90 

12.65 

29.30 

33.55 

36.80 

MIN 

20.20 

20.10 

35.90 

40.00 

43.95 

28.50 

20.60 

13.30 

10.35 

9.70 

28.90 

26.40 

highest  stage  ras  99.50  *t  4100  p.m.  on  mat  28  and  later  d*te(S). 

LOMEST  STAGE  MAS  9.70  ON  OCT.  8. 
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DAILY  STAGES  FOR  1480 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  BATON  ROUGE,  LA, 


LOCATION.  LAT.  30-25-45,  LONG.  91-12-25.  SOUTH  HALL  OF  PORT  ALLEN  LOCK  AT  MILE  228. «.  (STA. 

OJ 1600R, ) 

gage,  automatic  recorder  and  staff. 

general  information,  drainage  area,  [revised)  i.ibs.sio  square  miles  (contributing),  bankfull 

STAGE,  29  FEET.  LON  HATER  REFERENCE  PLANE,  2.5T  FEET  ON  GAGE.  NATURAL  FLOm  IS  AFFECTED  BY 

tides,  on  sep,  |9,  i»75  gage  has  raised  i.is  feet  to  agree  hith  nen  benchmark  elevations  and 

NEN  gage  zero.  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  SEP,  IB  HERE  CORRECTED  TO  nEn  DATUM.  PRIOR  TO  1975  GAGE 
ZERO  NAS  MINUS  0.52  FOOT,  NGVD, 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  1872  TO  DATE,  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SLIGHTLY  SEVERAL 

times  during  period  of  record,  discharge,  1929,  i9ss  to  1957,  and  1973  to  1975.  computed 
daily,  from  1931  TO  19«5,  and  19«7  TO  1956. 


EXTREMES.  HIGHEST,  47 

.26  FEET 

ON  MAY 

15,  1927, 

,  LOWEST,  MINUS 

0,07  FOOT  ON  NOV,  14, 

189«. 

MAXIMUM,  1, 

«7s,000 

CFS  OBSERVE 0  ON 

APR.  14, 

1945 

(STAGE,  AA. 

58  NGVDI 

,  MINIMUM  73, 

700  CFS 

observed  On 

1  OcT.  19 

,  1939  (STAGE,  2 

.58  NGVD) 

.  EXTREHES  HAVE 

;  BEEN 

ADJUSTED 

TO  NG VO 

• 

oaily 

eight  a. 

H,  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NG VU 

(1945 

AUJ.) 

DAY 

Jan 

FEB 

HAN 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

29.85 

19,17 

28.20 

31.60 

36.00 

40.19 

21.85 

13.90 

8,20 

6,45 

22.50 

26.  ©0 

2 

29.09 

19.30 

28.91 

32.07 

35.67 

39.95 

21.97 

13,35 

7,80 

6.31 

22.45 

26.50 

3 

23.09 

19.88 

28.70 

32.60 

35.56 

39.79 

22.06 

12,90 

7.70 

6,40 

22.58 

26.40 

4 

22.39 

15.20 

28.81 

33.05 

35.99 

39.54 

22.10 

12,45 

7.70 

6,50 

22.23 

26.10 

5 

21.89 

15.85 

28.88 

33,93 

35.27 

39.21 

22.00 

12,37 

7.70 

6.55 

21.99 

26.20 

6 

21.90 

18.29 

29.55 

33.71 

35.29 

38.67 

21.60 

12,27 

E 

7.60 

6.49 

21.95 

26,03 

7 

20.91 

18.18 

29.70 

39.08 

35.30 

38.19 

21.59 

12,05 

7.80 

6,30 

22,35 

25.93 

6 

20.58 

15.80 

29.80 

39.50 

35.57 

37.73 

21.40 

11.76 

7.80 

6,11 

23.00 

25.96 

9 

20.31 

15.31 

29.92 

39.82 

35.85 

37,16 

21.23 

11,56 

7.70 

6.35 

23.70 

26.02 

10 

20.29 

19.98 

30.11 

35.22 

36.19 

36.57 

21.16 

11.35 

7,80 

6,64 

24.35 

26.00 

11 

19.72 

19.55 

30.39 

35.62 

36.95 

35.89 

21.11 

11.10 

7.80 

7,01 

24.82 

25.63 

12 

19.23 

19.35 

30.73 

35.89 

36.68 

35.06 

21.13 

10.92 

7.70 

7.40 

25.29 

25,20 

13 

18.75 

15.82 

31.10 

36.08 

36.95 

34.13 

21.24 

10.62 

8.00 

7.45 

25.63 

24.37 

14 

18.99 

18.39 

31.35 

36.25 

37.27 

33.12 

21.49 

10.95 

7.80 

7.66 

25.74 

23.55 

15 

18.11 

17.18 

31.56 

36.56 

37.62 

32.01 

21.81 

11*10 

7.30 

6,51 

25.47 

22.69 

lb 

17.75 

18.29 

31,63 

36.72 

37.75 

30.87 

22.07 

10.95 

6,70 

6,20 

25.24 

21.69 

17 

17.28 

19.38 

31.61 

36.67 

36.05 

29.40 

22.29 

11.00 

6.50 

6,49 

24.95 

21.04 

16 

17.00 

20.07 

31,51 

36.95 

36.16 

27.87 

22.09 

10,60 

7.20 

B.25 

24.59 

20.36 

19 

18.69 

20.70 

31.19 

37.11 

38.37 

26.37 

21,89 

10,40 

7.40 

6,25 

24.46 

20.06 

20 

18.31 

21.39 

30.96 

37.25 

38.58 

23.10 

21.60 

10.10 

7.80 

6.37 

24.42 

19.91 

21 

15.90 

22.29 

30.37 

37.90 

38.87 

24.13 

21.15 

10,10 

7.60 

6.77 

24.69 

20,12 

22 

15.92 

23.27 

29.78 

37.60 

39.22 

23.45 

20,60 

10,37 

8.20 

10.63 

24,94 

20.65 

23 

19.95 

29.16 

29.23 

37.60 

39.45 

22.95 

19.95 

10.57 

7,60 

14.16 

25.30 

21.69 

24 

19.83 

25.09 

28,99 

37.51 

39.69 

22.31 

19.35 

10,66 

7.60 

14.94 

25.40 

23.10 

25 

l«.5l 

25.75 

29,03 

37.31 

39.86 

22.16 

16.64 

10,92 

7.20 

15.51 

25,20 

24.21 

26 

19.50 

26.39 

29,20 

37.17 

39.97 

21,73 

17.96 

10.90 

T.31 

16.64 

25.20 

25.16 

27 

19.57 

27.65 

29,98 

36.97 

90.17 

21,50 

17.16 

10,60 

7.61 

16.05 

25.40 

26.07 

26 

19.81 

27.85 

29.87 

36.86 

90.20 

21.52 

16,46 

10.40 

7,85 

19.09 

25.80 

26.92 

29 

19.81 

27.99 

30,20 

36.56 

90.29 

21.37 

15.85 

10,20 

7,85 

20.17 

26.20 

27.64 

30 

19.97 

30.61 

36.39 

90.33 

21.69 

15.18 

9,60 

7.14 

21.24 

26.40 

26.26 

31 

19.27 

31.16 

90.26 

14,80 

6,60 

22.04 

26,61 

7HE 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

18.11 

19,39 

30.06 

35.72 

37.75 

30.66 

20.34 

11.14 

7,61 

10,49 

2«.4! 

24,50 

MAX 

29.85 

27.99 

31.63 

37.60 

90.33 

40.14 

22.24 

13.90 

6.20 

22.04 

26.40 

26.61 

MIN 

19.27 

19.17 

26.20 

31.60 

33.27 

21.30 

14,60 

B.60 

6,50 

6,11 

21.95 

19.91 

E-  ESTIMATED 

HIGHEST  STAGE  MAS  90. 35  AT  12101  A.H.  ON  MAY  30 
LOMEST  stage  NAS  6.00  ON  OCT.  8. 


DAILY  STASES  FDR  1884 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  DONALDSDNVILLE,  LA. 


LOCATION.  L»T.  30-06-30,  LONG.  80-58-15.  SAVQU  LAFOURCHE  FRESH  RATER  PUMPING  PLANT  AT  MILE  175. 4. 
(STA.  0122008.) 

SAGE.  ST*FF  TTPe. 

general  Information,  drainage  area,  (revised)  1,125,860  sbuare  miles  (contributing),  bankfull 

STAGE,  23  FEET.  LOR  RATER  REFERENCE  PLANE,  1.33  FEET  ON  GAGE.  ON  SEP.  IB,  1975  GAGE  RAS  RAISED 
o.6S  foot  to  agree  rith  ner  benchmark  elevations  and  ner  gage  zero,  stages  from  jan.  i  thru 

SEP,  17  MERE  CORRECTED  TO  NER  DATUM.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  RAS  MINUS  1.19  FEET,  NGVD . 

RECORDS  AVAILABLE.  stage,  JUNE  9,  1890,  TO  OATE.  PRIOR  TO  JAN.  24,  1 9b 1 ,  GAGE  RAS  ABOUT  0.2  MILE 
OONNSTrEaM. 

EXTREMES.  HIGHEST,  39.01  FEET  ON  MAT  IS,  1927.  LOREST,  MINUS  0.39  FOOT  On  Jam.  12,  1916. 

extremes  have  been  aojusteo  to  ngvd. 


daily 

eight  a 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NbVO 

(196S 

AOJ.) 

DAY 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NUV 

OEC 

1 

is.ro 

9.50 

21.10 

23.70 

2T.T0 

31,20 

15.10 

9,40 

5.80 

5.30 

15.40 

1 V  .50 

2 

IT. 80 

9.50 

21.30 

24.10 

27.40 

31.00 

IS. 10 

9.20 

5.40 

5,00 

15,60 

19.50 

3 

IT. 00 

9.90 

21.60 

24.80 

27.20 

30.90 

15.20 

8.90 

5.40 

4.40 

15.10 

19.40 

4 

16,20 

10.00 

21.70 

25.00 

27.10 

30.70 

15.20 

8.50 

5.30 

4.90 

15.40 

19.30 

5 

15.70 

lo.so 

21.80 

25.30 

26,80 

30.40 

15.20 

8.30 

5.40 

5.00 

15.10 

19.50 

6 

15.30 

11.00 

22.20 

25.70 

27.00 

29.90 

15.00 

8.20 

5.30 

5.00 

15.00 

19.10 

7 

14.90 

11.00 

22.50 

25.90 

27.00 

29.40 

14.80 

8,00 

5.40 

5.30 

15.30 

18.70 

8 

14.50 

10.70 

22.50 

26.20 

27.10 

29.00 

14.70 

7.70 

5.50 

4.80 

15.80 

19.10 

9 

14.30 

10.30 

22.50 

26.50 

27.40 

28.50 

14.50 

7.60 

5.40 

5.00 

16.40 

19.10 

10 

14.30 

10.10 

22.60 

26.90 

27.70 

28.10 

14.40 

7.50 

5.40 

5.30 

17.10 

19.30 

11 

13.80 

10.80 

22.90 

27.40 

27.90 

27.60 

1».30 

7.20 

5.40 

5.50 

17.50 

19.10 

12 

13.40 

9.70 

23.00 

27.60 

28.00 

26,80 

1».30 

7.20 

5.40 

5.70 

17.90 

18,60 

13 

13.00 

lo.so 

23.60 

27.70 

28.40 

25.90 

1«.40 

7.00 

5.40 

5.80 

18.20 

18, CO 

l« 

12.80 

11.30 

23.60 

27.70 

28.70 

25.00 

14.60 

7.30 

5.00 

5.90 

18.40 

17.20 

15 

12.60 

ll.BO 

23. SO 

27.90 

29.00 

24.00 

14,80 

7.30 

4.80 

6.50 

18.40 

16.30 

lb 

12.30 

12.40 

23.90 

28.20 

29.10 

23.10 

15.10 

7.20 

4.50 

6.50 

18.30 

15.70 

17 

12.10 

13.20 

23.90 

28.30 

29.30 

21.80 

15.40 

7.00 

4.70 

6.40 

18.30 

15,00 

18 

11.90 

14.10 

23.70 

28.50 

29.50 

20.50 

15.40 

6.80 

5.20 

6.40 

18.00 

14.30 

19 

11.40 

14.10 

23.50 

28.50 

29.60 

19,20 

15.20 

6.70 

5.10 

6.30 

17.90 

13.90 

20 

11.20 

14.70 

23.30 

28.50 

29.90 

18,10 

14.90 

6.60 

5.50 

6.30 

17.60 

13.80 

21 

11.00 

15.40 

22.80 

28.70 

30.10 

17.20 

14.70 

6.70 

5.50 

6,60 

18.00 

13.90 

22 

10.50 

16.20 

22.30 

28.80 

30,40 

16,50 

14.30 

6.80 

6.20 

7.30 

17.60 

14.40 

23 

10. 10 

17.00 

21.90 

28.90 

30.60 

16.  tO 

13.80 

6.80 

6,20 

9.40 

18.00 

15.10 

24 

9.90 

17.90 

21.80 

29.00 

30.70 

15,70 

13.30 

7.00 

5.00 

10.90 

18.30 

16,10 

25 

8.70 

18.50 

21.80 

28.60 

31.00 

15.40 

12.80 

7.10 

4.80 

11.00 

17.40 

16.40 

26 

R.TO 

19.20 

21.80 

28.50 

31.00 

15.10 

12.20 

7.00 

5.00 

11,50 

18.40 

17.90 

27 

9. BO 

20.60 

22.20 

28.40 

31.10 

14.80 

11.60 

6.90 

5.20 

12.20 

18.50 

18.80 

28 

9.70 

20.60 

22.50 

28.20 

31.20 

14.70 

11.10 

6.90 

5.40 

12.90 

16.80 

19.60 

29 

R.70 

20.60 

22.70 

28.00 

31.20 

14,80 

10.60 

6,60 

5.10 

13.60 

19.20 

20.20 

30 

9.70 

23.00 

27.80 

31.30 

15.10 

10.20 

6.40 

4.80 

14.10 

19,40 

20.60 

31 

».so 

23.40 

31.30 

9.90 

6.10 

14.90 

21.40 

the 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

12.66 

13.50 

22,61 

27.31 

29 ,  OS 

22.88 

13,93 

7.35 

5.28 

7.61 

17.34 

17.72 

MAX 

16.70 

20.60 

23,90 

29,00 

31.30 

31,20 

15.40 

9,40 

6.20 

14.90 

19.40 

21.40 

MIN 

R.50 

9.30 

21,10 

23.70 

26.80 

14.70 

9.90 

6.10 

4.50 

4.80 

15.00 

13.60 

highest  stage  has  h.io  on  may  jo.  ano  later  oate(S), 
LOnEIT  STAGE  has  4.30  ON  SEP.  16. 


•  • 


•  • 


LOCATION.  l*T.  j9-59-««,  LONG.  90-49-33. 
SAGE.  STaEF  T»P£  IN  SEVERAL  SECTIONS. 


COLLEGE  POINT  LANDING  AT  MILE  IS7.4,  (STA.  012U010.) 


general  Information,  orainage  area,  (revised)  1.125,870  square  miles  (contributing),  bankfull 
STAGE.  17  feet.  LOR  rater  REFERENCE  PLANE,  1.06  feet  on  GAGE.  ON  SEP.  22,  1975  RAGE  NAS  RAISED 
0.14  FOOT  to  agree  <iih  ne«  benchmark  elevations  and  NEr  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU 
SEP.  2 1  MERE  CORRECTED  TO  NER  DATUM.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  MAS  0.42  FUOT,  NGVD. 


RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  DEC.  18,  1 879,  TO  SEP.  30,  1885,  AND  DEC.  1,  1888,  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  32.32  FEET  ON  MAT  15,  1927.  LORES!,  MINUS  O.SO  FOOT  DN  JAN.  12,  1918. 

extremes  have  been  adjusted  to  ngvd. 


DAILY 

eight  a 

.M.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  13 

AT  r.GVU 

1 1967 

Al-J.J 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

mat 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

15,80 

7.60 

18.20 

20.80 

23.80 

27.10 

12.40 

7.80 

4.70 

3  ‘0 

13.10 

1 6  .  b  0 

2 

15.20 

7.70 

Id. 40 

21.00 

23.60 

26.90 

12.60 

7.70 

4.50 

S.iO 

13.30 

1*.7U 

3 

14.40 

a. 10 

18.60 

21.50 

23.50 

26.70 

12.70 

7.30 

4.30 

3.60 

13.20 

16,70 

A 

13.70 

8.30 

18.70 

21.70 

23.40 

26,50 

12.70 

7.20 

4.40 

3.70 

13.00 

1  0 ,61) 

5 

13.20 

6.60 

18.80 

22.00 

23.30 

26.30 

12.70 

7,00 

4.30 

3.80 

12.80 

16.60 

6 

12.70 

9.00 

19.20 

22.20 

23.30 

25.90 

12.70 

6.60 

4.30 

3.60 

12.80 

16.50 

7 

12.20 

9,00 

19.50 

22.40 

23.30 

25.50 

12.80 

6.60 

4.40 

3.50 

13,00 

16.40 

a 

11.90 

6.70 

19.30 

22.70 

23.40 

25.25 

12.80 

6.40 

4,40 

3.«0 

13.40 

16.30 

9 

11.80 

8.40 

19.40 

23.00 

23.60 

24.80 

12.80 

6.20 

4.30 

3.50 

14.00 

16.40 

10 

11.70 

6.10 

19.30 

23.40 

24.00 

24.30 

12.70 

6.00 

4,30 

3.80 

14.40 

I0.6O 

11 

11.20 

8.00 

19.60 

23.60 

24.20 

23.80 

12.60 

5.60 

a, 20 

0 .00 

14,90 

16,50 

12 

10.80 

8.30 

20.00 

23.80 

2«.30 

23.10 

12.70 

5.70 

4.20 

4.20 

15.50 

16.10 

i  i 

10.70 

8.60 

20.30 

24,00 

24.60 

22.30 

12.70 

5.60 

4.30 

4.30 

15.90 

15.50 

14 

10.50 

9.30 

20.50 

24.20 

24.80 

21.  5S 

12.80 

5.60 

4.30 

4.60 

16.10 

14.60 

15 

10.40 

9.70 

20.60 

24.40 

25.10 

20.60 

12.80 

5.90 

4.30 

5.00 

16.00 

14,00 

It 

10.20 

10.40 

20.70 

24.50 

25.30 

19.80 

12.80 

5.80 

4,40 

5.00 

15.70 

13.40 

17 

9.90 

*1.00 

20.60 

24.50 

25.40 

18.70 

12.90 

5,70 

4.50 

5.10 

15.  bO 

12.70 

ia 

9.80 

M.60 

20.70 

24.60 

25.60 

17.60 

13.00 

5.60 

4.60 

5.00 

15.40 

12.10 

19 

9.50 

U.90 

20.30 

24.60 

25.70 

16.40 

13,20 

5.50 

4.90 

4.80 

15.20 

11.70 

20 

9.30 

12.30 

19,90 

24.70 

25.80 

15.40 

12.80 

5.40 

5.10 

5.10 

15.00 

11.60 

21 

9.10 

12.90 

19.50 

24.80 

26.10 

14.60 

12,40 

5.40 

5.20 

5.30 

15,00 

11.80 

22 

8.50 

13.60 

19,10 

24.90 

26.50 

14.00 

12.00 

5,50 

4.90 

5.60 

15.30 

12.20 

23 

8.20 

14.30 

16,60 

25.00 

26.60 

13.60 

11.60 

5.60 

4.60 

7.30 

15,60 

12.60 

24 

8.00 

15.00 

18.70 

25.00 

26.70 

13.30 

11.10 

5.70 

4.30 

8.50 

15.60 

13.60 

25 

7.80 

15.60 

16,60 

24,90 

26.85 

12.95 

10.70 

5.80 

4.10 

9.00 

15.70 

14,60 

26 

7.80 

16.70 

16.90 

24,80 

27.00 

12.70 

10.20 

5,70 

4,20 

9.60 

15.80 

15,40 

27 

T  .90 

17.60 

19,20 

24,70 

27.00 

12.40 

9.70 

5.50 

4.30 

10.10 

16.00 

16.20 

26 

8.00 

17.60 

19,50 

24,50 

27.10 

12.40 

9.20 

5.40 

4.20 

10.70 

16,30 

16,90 

29 

7.90 

17.80 

19,70 

24.30 

27.20 

12.30 

8.70 

5,20 

4.20 

11.40 

16.60 

17,50 

30 

7.80 

20.00 

24.00 

27.20 

12.30 

8.30 

5.00 

4,10 

12.00 

16,80 

16.10 

31 

7.60 

20.30 

27.20 

8,00 

4.90 

12.60 

16,60 

the 

following 

i  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

10.43 

11.24 

19,52 

23,66 

25.20 

19,63 

11.84 

5.98 

4,43 

5.99 

14.90 

15.22 

MAX 

15.80 

17.80 

20,60 

25.00 

27,20 

27.10 

13,20 

7.80 

5,20 

12.60 

16.80 

16.60 

MIN 

7.60 

7.60 

16.20 

20.80 

23.30 

12.30 

8,00 

4.90 

4.10 

3.40 

12.80 

11.60 

highest  stage  mas  27.25  at  4«oo  p.m,  on  mat  30. 

LOMEST  STAGE  mas  3.40  ON  OCT.  B. 
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DAILY  STAGES  FOR  1964 


11 


MISSISSIPPI  RIVER  at  reserve,  la. 


LOCATION,  L*T.  30-03-20,  LONG.  90-34-07.  WHARF  aT  MILE  138.7,  (ST A .  0126006.) 

GAGE.  HIRE  HEIGHT  TYPE, 

general  information,  gage  read  and  maintained  by  national  weather  service,  drainage  area, 

(REVISED)  1,125, 660  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING),  BANKFUIL  STAGE,  15  FEET.  LOW  **ATER  REFERENCE 

plane,  o,7  foot  on  gage,  on  sep.  a,  1975  gage  has  raised  0.57  foot  to  agree  with  new  benchmark 
elevations,  stages  from  jan,  1  thru  sep.  3  were  corrected  to  new  datum. 

RECORDS  AVAILABLE.  stage,  193b  TO  DATE.  MAR.  1929  TO  0ATE  IN  REPORTS  OF  NATIONAL  WEaThER  SERVICE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  26.0  FEET  ON  JUNE  11,  1929.  LOWEST,  MINUS  0.1  FOOT  ON  FEB.  3,  1940. 


OAILY 

seven  a 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVU 

(1967 

AOJ  .) 

DAY 

JAN 

FES 

HAN 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AIJG 

SEP 

OCT 

NQV 

UEC 

1 

6.00 

15.20 

17.60  E 

20.60 

23.40 

10.50 

6,50 

3. SO 

3.30 

10.70 

E 

19,30 

2 

6.00 

15.60 

17.90 

20.20 

23.30 

10,60 

6.50 

3.50 

3.10 

10.90 

t 

14,30 

3 

6.50 

15.90 

E 

18,30 

20.00 

23.30 

10.50 

6,30 

3.60 

2.80 

10.90 

14.90 

4 

6.60  E 

16.00 

E 

18.50 

19.80 

23.00 

10,50 

5.90 

3.60 

2.90 

10,80 

19.10 

5 

10.90 

E  8.60 

16.10 

18,60 

14.80 

22.80 

10.50 

5.60 

3.90 

3.10 

10,60 

14.30 

6 

10. SO 

7.10 

18.80 

14,90 

22,50 

10.70 

5,60 

3.50 

E  3.10 

10.60 

19.00 

7 

10.50 

:.’0 

16.60 

19.20 

19.80 

22.10 

10.50 

5.30 

3.50 

E  3.00 

10.80 

13.90 

6 

10.10 

7.00 

16.50 

19.50 

19.80 

21  .90 

10.40 

5.20 

3.50 

2.60 

1 1  .00 

E 

19,00 

9 

9.80 

6.60 

16.40 

19.60 

20.20 

21.50 

10.30 

5.00 

3.50 

2.80 

11.60 

E 

19.00 

10 

10.10 

6.50 

16.50 

19.80 

20.40 

20.90 

10.10 

A  .SO 

3.90 

2.90 

12,20 

19,10 

n 

8.50 

6.50 

16.70 

20.10 

20.60 

20.60 

10,00 

9.70 

3.90 

3.10 

12.50 

13.90 

12 

9.10 

6.40 

17.10 

20.40 

20.70 

19,90 

10.00 

9.70 

3.60 

3.10 

12.90 

13.60 

13 

8.90 

7.20 

17.50 

20.40 

20,90 

19.20 

10.10 

9,90 

3.60 

3.20 

13.90 

13.10 

14 

8.60 

7.50 

17.50 

20.60 

21.20 

18.50 

10.40 

9,90 

3.70 

3.60 

13.50 

12.90 

15 

8.70 

7.60 

17.80 

20.70 

21.30 

17.80 

10.50 

5.00 

3.70 

3.90 

13,90 

11.70 

16 

8.30 

S.50 

17.80 

20.70 

21.50 

17.10 

10.60 

9.80 

3.60 

9.00 

13.20 

11.90 

17 

8.10 

9.10 

17.60 

20.80 

21.70 

E 

16.10 

10.90 

u.eo 

9.00 

9,10 

13.20 

10.70 

1« 

8.20 

9.50 

17.50 

21.00 

21.80 

E 

15.10 

10.90 

9.90 

9.90 

9.10 

13.20 

10.00 

19 

8.90 

9.70 

17,30 

21.10 

22.00 

14.00 

10.60 

9.50 

9.90 

9.00 

12.70 

9.70 

20 

7.90 

9.90 

17.20 

E 

21.22 

22.10 

E 

13.10 

10,60 

9.60 

9.60 

3.90 

12.80 

9.70 

21 

7.10 

10.40 

16.70 

21.30 

22.40 

12.70 

10.40 

9.60 

9.60 

9.00 

12.90 

9.70 

22 

6.80 

11.00 

21.30 

22.70 

12.00 

10.10 

9.60 

9.60 

9.30 

E 

13.10 

E  9.90 

23 

6.50 

H.60 

16.10 

21.40 

22.90 

E 

11.70 

9,70 

9.70 

9.50 

5.60 

E 

13.30 

E 

10.90 

24 

6.20 

12.90 

15.90 

21.40 

22.90 

11.30 

9,50 

9.60 

3.60 

6.50 

E 

13.90 

e 

11,20 

25 

6.10 

13.10 

15.90 

21.30 

23.00 

10.90 

9,10 

9.70 

3.90 

7.10 

t 

13,20 

12.00 

26 

6.00 

13.50 

16.00 

21.20 

23.10 

10.80 

8.60 

9, SO 

3.90 

7.50 

E 

13.20 

12.80 

27 

E  6.10 

14.90 

16.30 

21.00 

23.10 

10,50 

8.20 

9.50 

3.90 

6.20 

13,50 

13.90 

26 

6.00 

14.90 

16.70 

21.00 

23.10 

tO. 30 

7.80 

9.60 

9,00 

8.90 

13.60 

19,20 

29 

E  6.00 

14.80 

16,70 

20.70 

23.20 

10.30 

7,40 

9.90 

9.00 

9.40 

13.80 

19,80 

30 

5.90 

17,00 

20.70 

23.30 

10,30 

7.20 

9.20 

3.60 

E  9,90 

19.10 

15,60 

31 

5.90 

17,20 

23.40 

6,80 

9.20 

10.90 

16.20 

THE 

FOlLOHING 

l  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

HEAN 

4.13 

20.20 

21.52 

16.89 

9. SO 

9.98 

3.  S3 

9,79 

12.50 

12.83 

HAS 

14.40 

21,40 

23.40 

23.40 

10,90 

6.50 

9.60 

10.90 

19.10 

16,20 

MIN 

6.00 

17.60 

14.80 

10,30 

6.80 

9.20 

3.90 

2.80 

10.60 

9,70 

E-  ESTIMATED 

HIGHEST  STAGE  w A 3  23.40  OH  MAY  31  AND  LATER  DATE (S) 
LOWEST  STAGE  WAS  2.«0  ON  OCT.  3  ANO  LATER  DATE (3) , 


12  OAILY  STASES  FOR  1484 


MISSISSIPPI  RIVER  at  NEN  ORLEANS  (CARROLLTON),  LA. 


LOCATION.  LAT.  J4. 56-05,  LONS.  40-08-10.  CORPS  OF  ENGINEERS  DEPOT  DOCK  AT  MILE  102.6.  (ST A • 
0130007  . ) 

GAGE.  automatic  RECORDER  AND  STAFF, 

general  information,  drainage  area,  (revised)  i,i25,rio  square  miles  (contributing),  bankfull 
stage,  u.o  feet,  lon  rater  reference  plane,  o.rs  foot  on  gage,  natural  flor  is  affected  by 

Tides,  on  NOv.  7,  1474  GAGE  NAS  RAISEO  0.61  FOOT  TO  AGREE  mITH  NEN  BENCHMARK  ELEVATIONS. 

STASES  from  Jan.  1  thru  NOV.  6  MERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  12,  1872  TO  DATE.  GAGE  PRIOR  TO  1457  NAS  AT  MILE  103.5  DISCHARGE, 

intermittently,  issi,  1852,  ibtr  to  irso,  i4s4,  irti,  ano  1473  to  date,  computed  daily,  iR28  to 

1R36  Ano  1R38  TO  1R44. 

EXTREMES,  highest,  21.27  FEET  ON  APR,  25,  1R22.  LONEST,  MINUS  1.60  FEET  ON  DEC.  27,  1872, 

MAXIMUM,  1,557,000  CFS  NAS  OBSERVED  ON  MAY  18,  1427  (STAGE,  20.5),  AT  MERAUX,  LA.  (MILE  87.1). 

But  flon  nas  affected  sy  artificial  crevasse  naoe  on  apr,  24  at  Caernarvon,  la.  (mile  at. 6) 

MINIMUM,  4r,200  CFS  OBSERVED  ON  NOV.  1,  1434  (STAGE,  1.2). 


OAILY 

EIGHT  A. 

M •  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NG VO 

(146B 

AOJ.) 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

F 

4.64 

4.32 

11.08 

12.83 

14.42 

16.44 

7.28 

4.90 

3,10 

2,75 

7.90 

10.70 

2 

’.32 

4.35 

11.37 

13.13 

14.81 

16.87 

7.40 

4.94 

3.00 

2.70 

7.45 

10,70 

3 

a. as 

4.63 

11.60 

13.45 

14.7ft 

16.73 

7.43 

4.75 

3,09 

2.58 

7.85 

10.40 

4 

F 

8.14 

4.48 

11.78 

13.62 

14. S5 

16. as 

7,50 

4.5T 

3.20 

2.72 

7.76 

10.39 

5 

8.17 

5.27 

11.87 

13.73 

14.58 

16.52 

7.57 

4.45 

3.16 

2.77 

7.55 

10.56 

6 

7  99 

5«ia 

12. IS 

13.87 

14.63 

16.40 

7.62 

4,48 

3.10 

2.5* 

7,44 

10.06 

T 

7,69 

5.15 

12.30 

13.94 

14.63 

16,11 

7.51 

4.20 

3.06 

2.50 

7.56 

9,96 

a 

7.44 

4.44 

11.47 

14.28 

14.58 

15.43 

7.49 

4.09 

3.07 

2.36 

7.60 

10.04 

9 

7.33 

4.83 

11.41 

14.34 

14.86 

15.64 

7.42 

3.41 

2.84 

2.30 

*.21 

10.14 

10 

7.55 

4.64 

12.02 

14.54 

15.01 

15.38 

7.40 

3.73 

2.81 

2.«1 

8.63 

10.26 

it 

6.40 

4.46 

12.14 

14.76 

15.16 

15.00 

7.32 

3.62 

2.65 

2.«1 

8.88 

10.32 

12 

6.64 

4.52 

12.45 

14.44 

15.28 

14.55 

7.26 

3.54 

2.66 

2.57 

4.33 

10.04 

13 

6.40 

5.10 

12.65 

15.07 

15.43 

14.00 

7.23 

3.34 

2.72 

2.70 

9,70 

9, TO 

14 

6.13 

5.41 

12.78 

15.23 

15.54 

13.48 

7.26 

3.52 

2.77 

2.83 

4.88 

4.28 

15 

6,02 

5.6S 

12.42 

15.24 

15.70 

12,45 

7.34 

3.48 

2.80 

3.51 

9,91 

*.71 

16 

5.40 

6.19 

12.44 

15.36 

15.74 

12.45 

7.55 

3.45 

2.40 

3.58 

9.79 

*.34 

17 

5.84 

6.58 

13.00 

15.32 

15.40 

11.72 

7.86 

3.43 

3.47 

3.50 

4.66 

7.75 

18 

5.44 

6.40 

12.43 

15.43 

16.01 

11.01 

7.84 

3.48 

3.7ft 

3.66 

4.57 

7.31 

19 

5.65 

7.06 

12.82 

15.41 

16.04 

10,24 

7.80 

3.50 

3,40 

3.66 

4.27 

6.99 

20 

5.63 

7.24 

12.68 

15.50 

16.33 

4.54 

7.74 

3.54 

4.00 

3.65 

».13 

6.41 

21 

5.48 

7.74 

12.24 

15.74 

16.44 

9,03 

7.63 

3.58 

F 

4.07 

3.64 

4.15 

7.02 

22 

5.07 

7.47 

11.42 

15.61 

16.64 

8.60 

7,40 

F 

3.68 

4,02 

3.70 

4.31 

7.34 

23 

4.42 

a. 30 

11.74 

15.66 

16.78 

6,26 

7.32 

F 

3.78 

3.32 

«.36 

4.47 

7.77 

24 

«.»1 

a. 77 

11.64 

15.60 

16.84 

a, oa 

7.04 

3.45 

3.02 

5.07 

4.56 

*.47 

25 

4.61 

4.22 

11.66 

15.60 

16.46 

7.84 

6.70 

3,65 

2.81 

5.55 

4.70 

6.86 

26 

•.M 

9.84 

11.64 

15.61 

18.45 

7.64 

6.41 

3.44 

2.77 

6.00 

4.82 

9.44 

27 

4.55 

10.84 

12.05 

15.62 

16.44 

7.43 

6.09 

3.25 

2  ,ftl 

6.33 

10.21 

10.00 

28 

4.34 

10.62 

12.24 

15.51 

17.08 

7.30 

5.75 

3.21 

3.00 

6.54 

10.14 

10.43 

24 

*.35 

10.78 

12.20 

15.40 

17.18 

7.23 

5.41 

F 

3.15 

2.46 

6.98 

10.50 

10.94 

30 

<.42 

12.43 

15.14 

17,15 

7.23 

5.13 

F 

3.03 

2.47 

7.40 

10.54 

11.24 

31 

«.25 

12.54 

17.15 

4,99 

3.14 

7.62 

11.63 

THE 

folloming 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6.27 

6.61 

12.14 

14.85 

15.83 

12,22 

7.04 

3.76 

3.12 

3.90 

9,07 

9.41 

MAX 

r 

4.64 

10.84 

13.00 

15.74 

17.18 

16.44 

7.84 

4.94 

F 

4,07 

7.62 

10,54 

11,63 

MIN 

«.«5 

4.32 

u.  oa 

12.83 

14.55 

7,23 

4.99 

F 

3.03 

2.65 

2.30 

7.44 

6.41 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  nas  it. 36  at.  5100  p.m.  on  may  30. 
LONEST  stage  nas  1.42  ON  OCT.  1. 


DAILY  STAGES  FOR  1934 
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MISSISSIPPI  RIVER  (IMM)  at  HARVEY  LOCK  (LA.) 


LOCATION,  l*T*  29-54-35,  LONG,  90-05-04.  ON  OOWNSTREAM  END  OF  FOREBAY  HALL  AT  MILE  *6,3, 

(3TA.  0132007.) 

gage,  wire  weight  type. 

general  Information,  bankfull  stage,  9,5  feet,  low  water  reference  plane.  0,35  foot  on  gage,  on 

Dec#  5,  1974  GAGE  was  RAISED  1*68  FEET  TO  AGREE  with  NE"  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  n£h  gage  zero, 
STAGES  from  Jan.  1  THRU  dec.  4  HERE  CORRECTED  TO  NEW  OATUM.  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  MAS  AT 
M.L.G. 


records  available,  stage,  jan.  i,  192a,  to  date. 

EXTREMES.  HIgh£$T,  19.42  FEET  ON  APR.  24,  1927.  LOWEST,  MINUS  0.68  FOOT  ON  DEC.  17  AND  18,  1953. 
EXTREMES  Have  been  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY 

EIGHT  A.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVU 

(1965  ADJ.) 

OAY 

Jan  f£b 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

Jut 

AUG 

SEP 

OCT 

N  (j  v  DEC 

1 

4.35 

9,18 

10.57 

12.19 

1«.22 

16.12 

7.05 

9.72 

3.06 

3.25 

7.97 

10,18 

2 

9.10 

9.10 

10,90 

12.23 

19.19 

16.08 

7.05 

9.77 

3.05 

2.85 

7.65 

10.23 

3 

8.50 

9.66 

11.10 

12.77 

1«.13 

15.85 

7.15 

».71 

3.0b 

2.63 

8.08 

10.20 

4 

8.10 

9.75 

11.39 

12.86 

13.95 

15.68 

7.28 

«.61 

3.10 

2.56 

7.60 

10.15 

5 

7.87 

5.20 

11.39 

13.01 

13.86 

15.65 

7.29 

9,66 

3.05 

2.69 

8.30 

10.35 

6 

7.80 

5.02 

11.75 

13.16 

13.86 

15.55 

7.40 

5.33 

3.09 

2.50 

6.34 

10.30 

7 

7.75 

5.30 

11.70 

13.21 

13.79 

15,95 

7.38 

5.26 

2.79 

2.«7 

7.40 

10.20 

a 

7.75 

9.95 

11.54 

13.99 

13.81 

15.20 

7.35 

3.82 

2.71 

2.95 

7.63 

10.25 

9 

7.05 

9.65 

11.41 

13.65 

19.08 

15.95 

7.09 

3.79 

2.80 

3.90 

7.67 

9.90 

10 

7.90 

9.56 

11.44 

13.91 

13.95 

19.59 

7.13 

3.55 

2.70 

2.92 

8.07 

10.05 

11 

7.00 

9.37 

11.51 

19.29 

13.82 

19.18 

in 

o 

f- 

3.50 

2.73 

2.55 

6.55 

10.12 

12 

8.90 

9.35 

11.73 

19.27 

19.00 

13.90 

7.11 

3.65 

2.68 

2.57 

8.97 

9.55 

13 

8.20 

9.85 

12.14 

19.32 

1«.70 

13.85 

7.27 

9.30 

2.72 

2.35 

9.00 

9.46 

14 

8.10 

5.25 

12.02 

19.90 

19.70 

12.95 

7.20 

9.25 

2.67 

3.05 

9.60 

6.60 

15 

5.95 

5.19 

12.10 

19.62 

15.05 

12.25 

7.25 

9,20 

2.63 

3.91 

9.65 

6.50 

16 

5.62 

5.30 

12.08 

19.82 

15.01 

12.00 

7.30 

9.28 

2.75 

2.95 

9.50 

6.10 

17 

5,62 

5.25 

12,45 

19.71 

15.05 

11.25 

7.57 

3.92 

3.49 

3.«8 

9.65 

6.10 

18 

5.53 

6.75 

12.39 

1».57 

15.28 

10.63 

7.55 

3.90 

3.05 

3.66 

4.25 

8.15 

19 

5.31 

6.90 

12.50 

19.60 

15.38 

10.00 

7.51 

3.95 

3.94 

3.94 

8.95 

7,20 

20 

5.27 

7.85 

12.45 

19.99 

15,82 

9.05 

7.90 

3.99 

4,00 

3.93 

6.75 

7.21 

21 

5.23 

7.30 

12.20 

15.05 

15.70 

8.55 

7.96 

3.93 

4.02 

3.79 

6.65 

7.35 

22 

5.20 

7.97 

11.40 

15.10 

15.99 

9.28 

7.35 

3.57 

3.87 

3.63 

9.30 

7.46 

23 

5.00 

7.70 

11.22 

19.89 

15.98 

8.15 

7.06 

3.95 

3.17 

9.27 

9.34 

6. 06 

24 

6.86 

8.«0 

11.20 

19.88 

18.09 

7.78 

6.85 

3.57 

2.90 

9.60 

9.36 

6.66 

25 

9,95 

8,55 

11.18 

19.79 

16.13 

7.62 

6.81 

3.95 

2.85 

5.85 

9.58 

9.05 

26 

9.35 

9.90 

11.16 

19.91 

16.31 

7,93 

6.30 

3.92 

2.93 

5,87 

9,98 

9.00 

27 

9.53 

10. »1 

11.55 

19.79 

16.20 

6.97 

5.95 

3.13 

2.91 

6,25 

9.90 

9.15 

28 

9.35 

10.35 

11.19 

19.65 

16.29 

7.10 

5.52 

3.90 

3.01 

6,49 

9,79 

4.21 

29 

9.05 

10.29 

11.81 

19.65 

16.30 

7.06 

6.28 

3.13 

3.03 

6.71 

9.98 

9.16 

30 

9.75 

11.79 

19,56 

16,3b 

7.05 

9.81 

3.15 

2.95 

7.14 

10.11 

9.32 

31 

«.1I 

12.00 

16.28 

5.01 

3.06 

7.29 

10.75 

THE 

FOLLOWING 

,  REFER 

ONLT  TQ 

HEADINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6.19 

6.31 

11.65 

19.13 

15.02 

11.77 

B.92 

3.88 

3.05 

3.89 

8.86 

9.16 

MAX 

9.35 

10.91 

12.50 

15.10 

16.35 

16.12 

7.57 

5.33 

4.02 

7.24 

10.1  t 

10.75 

MIN 

9.05 

9.10 

10.57 

12.19 

13.79 

6.97 

4.81 

3.06 

2.63 

2.35 

7.40 

7.20 

HIGHEST  STAGE  WA$  16.35  ON  MAY  30 
LOWEST  STaGE  WAS  >.J5  Om  OCT.  15. 
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DAILY  STAGES  FOR  1984 


Mississippi  river  (inn)  at  inner  harbor  navigation  canal  lock  (la.) 


LOCATION.  l*T,  29-57-96#  LONG.  90-01-45.  ON  HANDRAIL  OF  FOKE0AY  NALL  AT  MILE  92.7. 
(*TA.  0134Q07.) 


gage,  hire  height  type. 


general 

InFORmAT ion. 

BANKFJLL 

STAGE,  8 

.5  FEET 

.  LOR 

hater  REFERENCE  plane,  0. 

15  F uDT 

Oh  GAGE. 

On 

FEB. 

13<  1975  GASE 

HAS  RAISED  21.99 

FEET  TO 

AGREE 

HITH  NEh 

BENCHMARK 

ELEVATIONS  and  nek  gage 

ZERO. 

STASES  FROM 

JAN,  l  THRU  FEB. 

12  MERE 

CORRECTED  to  nEn 

DATUM, 

PRIOR 

TG  1975 

GAGE  ZERU 

MAS 

MINUS 

20.  «g 

feet,  ngvo. 

necqros 

AVAILABLE.  stage,  JAN 

.  1945  TO 

0  AT  E  . 

EXTREMES 

,  HIGHEST,  17 

.52  FEE T 

FROM  APR 

.  27  70 

29,  1945  AND  FEB 

.  10  AND 

MAR.  « 

,  1950. 

LOWEST, 

MINUS 

0.«» 

FOOT  ON 

OEC.  15, 

1953  ANO 

Jan.  a 

.  1950. 

EXTREMES 

HAVE  BEEN  ADJUSTED  TU 

nGVD. 

DAILY  eight  A. 

M,  stage 

In  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

(1963-64  AUJ.J 

0  A  Y 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

Ml  V 

OEC 

1 

8.90 

9.40 

10.21 

11.79 

13.70 

15.30 

6.93 

5.00 

3,44 

3.1 1 

6.60 

1  v  ,  5  0 

2 

8, To 

9.15 

10.53 

12.60 

13.60 

15.20 

7.10 

4.90 

3.30 

3.17 

7.70 

10.50 

3 

8.20 

9.83 

10.65 

12.30 

13.55 

15.20 

7.20 

4.85 

3.50 

2,80 

7.40 

1U.60 

a 

\">o 

9.90 

11.19 

12,50 

13.30 

15.10 

7 ,10 

4.80 

3.47 

3.15 

7.60 

10.50 

5 

7.80 

5.13 

11.05 

12.50 

13.18 

15.00 

7.40 

5,00 

3.35 

3.10 

7.40 

1  u  ,  So 

6 

7. ST 

5.00 

1 1.32 

12.50 

13.15 

10.90 

7.40 

4.50 

3.20 

3.45 

7.30 

10.60 

7 

T.30 

5.05 

11.35 

12.90 

13.35 

1  6 , 7  0 

7.45 

4.40 

3.70 

2.70 

7.40 

10.60 

8 

7.22 

5.05 

11.00 

13.00 

13.30 

10.00 

7.30 

5.20 

3.40 

2.85 

7.70 

10.60 

9 

6.95 

9.70 

10.90 

13.10 

13.60 

10.20 

7.20 

4.70 

3.30 

2.63 

6.70 

10.70 

10 

7.22 

5.55 

11.10 

13.15 

13.70 

13.90 

7,10 

4.25 

3.23 

2.71 

6.50 

10,70 

1 1 

6.5S 

9.25 

11.15 

13.45 

13.65 

13.60 

7.05 

3.60 

3.10 

2.90 

M  .60 

10.60 

12 

6.30 

3.89 

11.40 

13.30 

13.90 

13.25 

7.10 

4.00 

3.10 

2.80 

o.90 

10.60 

13 

6.00 

9.66 

11.90 

13.70 

13.95 

12.80 

6.85 

3.55 

3.20 

3,00 

4.30 

10.50 

14 

6.10 

5.10 

11.80 

13.80 

16.30 

12.60 

6.65 

4,10 

3.00 

3.4u 

9.60 

10.10 

15 

5.90 

5.60 

11.80 

13.90 

16.05 

11.90 

7.20 

3.70 

3,10 

3.80 

4.40 

10.00 

16 

5.60 

6.00 

1 1  .90 

13,80 

13.70 

11.75 

?.30 

3.60 

3,30 

4.10 

4.40 

10.00 

17 

5.70 

6.20 

12.00 

13.60 

16.50 

11.07 

7.40 

3.60 

3.90 

3.57 

9.75 

4.40 

16 

5.25 

6.40 

12,00 

14.00 

16.62 

11.65 

7,80 

3.50 

3.60 

3.10 

9.33 

6,70 

1 R 

5.65 

6.70 

11.60 

13.95 

16.60 

10.30 

7,60 

3.66 

4.50 

3 , 6u 

4.23 

1",00 

20 

5.65 

6.40 

11.80 

14,00 

16,78 

9.10 

7.30 

4.00 

4,65 

2.90 

9,30 

>.60 

21 

«.9o 

7.40 

11.30 

14,35 

16.91 

9.10 

7,00 

4.00 

*♦.90 

3.70 

4,40 

7  ,40 

22 

5.00 

7.60 

11.00 

14.10 

15.30 

8.50 

7.30 

4.40 

4.65 

3.62 

9,10 

7 . 6u 

23 

5.70 

7.40 

10,65 

14.30 

15.30 

8.05 

6.60 

4.00 

3.80 

4.00 

4.00 

7  .00 

24 

5.20 

8.20 

10.90 

14.15 

15.38 

7.95 

6.95 

3.90 

3.50 

3.60 

9.30 

7.60 

25 

6.50 

8.70 

10,60 

14,16 

15.38 

8.30 

6.50 

4,10 

3.20 

5 .60 

lu,  10 

0.20 

26 

6.70 

9.15 

11.00 

14,12 

15.05 

7.00 

6.40 

4.30 

3.15 

5.60 

10.00 

o  .  30 

27 

«.6« 

10.05 

11.20 

14,35 

15.65 

7.20 

6.00 

3,70 

3.15 

6.00 

10,00 

7  . 9u 

26 

6.60 

9.95 

11.45 

14,10 

15.65 

8.10 

5.90 

3.60 

3.45 

6.00 

10,10 

6.00 

29 

6.20 

10, 21 

11.30 

14.00 

15.60 

6.9J 

5.40 

a. 47 

3.35 

6.10 

10,40 

8,60 

30 

6.6« 

11,25 

13,80 

15.50 

7.12 

5,10 

3,60 

3.35 

6,20 

10.60 

10.00 

31 

*.05 

11.74 

15.67 

5.00 

3,60 

6.10 

10.00 

ThE 

following  refer 

ONLY  TO  READINGS 

appearing  in  the 

table  Above 

MEAN 

6.05 

6.33 

n.27 

13.51 

1«.39 

11.68 

b.85 

4.10 

3.52 

3.65 

6.41 

4,61 

MAX 

8.90 

10.21 

12.00 

1«.35 

15,67 

15.30 

7.80 

5.20 

4,90 

6.20 

10.60 

10,60 

MIN 

«.05 

3.86 

10.21 

11.79 

13.15 

6.93 

5.00 

3.50 

3,00 

2.63 

6.60 

7,60 

HlGHgST  STAGE  has  15,67  ON  MAY  31. 
LOREST  STAGE  has  2.63  ON  OCT.  9. 


DAILY  STAGES  FDR  1984 


IS 


a 


t 


MISSISSIPPI  RIVER  at  CHAIMETTE,  la. 


LOCATION,  lAT,  29-56-42,  LOnG.  90-00-12  (CO-ORO InATES  RESCALED,  1969),  PIER  On  uPSThtA*  END  UF 
American  Sugar  refinery  wharf,  near  chalmette  slip,  and  at  mile  9i,o.  (sta,  oi360o7.) 


GAGE.  automatic  RECORDER  and  MIRE  HEIGHT, 


general  Information,  orainage  area,  (revised)  1,125,920  souare  miles  (contributing).  ba-^full 

STAGE,  8.0  F£gT ,  LQW  HATER  REFERENCE  PLANE,  0,08  FOOT  ON  GAGE.  ON  may  31,  1974  GAGE  *AS  RAISED 
3.28  Feet  TO  agree  hITH  new  benchmark  elevations  and  new  GAGE  ZERU.  STAGES  FROM  JAN,  l  Thru  hat 
30  HERE  CORRECTED  TO  nEn  DATUM.  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  HAS  MINUS  2.22  FEET,  nGYU. 


RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  OCT,  23,  1923,  TO  DATE.  GAGE  PRIOR  Tij  hay  17,  1951,  -AS  0.3  milE 
DOWNSTREAM.  SUBTRACT  0.1  FROM  DAILY  STAGES  FROM  1954  TO  i960. 


DAILY  eight  A.M.  stage  in  FEET 


DAY  Jan 


F  7.15 
6.94 
8.76 
6.60 
6.85 


5B  FEET 

ON  APR 

.  as  AND 

26,  1927. 

LOWEST , 

,  MINUS 

o.5a  foot  on  j»n 

.  24  AND 

26  , 

BEEN  ADJUSTED 

TO  WUVO. 

IN  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVU 

(  1965  A 

-  J.) 

MAR 

APR 

hay 

J  JN 

JUL 

AUG 

SEP 

UCT 

Nl]  V 

i>ec 

9,80 

11.29 

13.05 

14,75 

6,79 

4.7  1 

3.12 

F  2.72 

7.30 

4.55 

10.11 

11.52 

12.97 

1  4,60 

6,81 

4.75 

3.07 

7.36 

4.55 

10.33 

11.80 

12.’“ 

14, 40 

6,85 

4.67 

3.15 

7.22 

9.37 

10.50 

11.93 

12.68 

14,32 

7,10 

4 . 46 

3.31 

F  2.65 

7.16 

9,42 

10.59 

1  1.99 

12.68 

14,25 

7.05 

4.36 

3.29 

2,97 

6.89 

9.5b 

10.81 

12.03 

12.72 

14,17 

6.99 

4.36 

3.31 

2.73 

6  ,  VO 

9,02 

10,82 

12.00 

12.7“ 

13,97 

6.90 

4.09 

3.20 

2.60 

6.91 

o.V2 

10,57 

12.22 

12.72 

13,80 

6.90 

3.99 

3.16 

2.49 

7  .  U  4 

0,97 

10.45 

12.33 

12. ’0 

13,65 

6.94 

3.90 

2.86 

2.43 

7.41 

4,14 

10.55 

12.43 

13.09 

13,«0 

7.00 

3.71 

2.63 

2.51 

7.75 

9.16 

10,70 

12.75 

13.21 

13,10 

6.60 

3.54 

2,62 

2.50 

7 .44 

4.24 

10.95 

12.89 

13.31 

12.75 

6.78 

3.50 

2.60 

2.61 

6 .34 

4,04 

11.10 

13.00 

13. “5 

12,30 

b  ,  7  0 

3.27 

2.67 

2.76 

6,7  1 

0,66 

11.18 

13.15 

13.60 

11.88 

6,70 

3.44 

2.70 

2.97 

6.62 

6 , 36 

11,34 

13.22 

13.71 

1  1,49 

6.80 

3.40 

2.75 

3.53 

6,67 

7  .40 

11.40 

13.34 

13.75 

11,05 

6.91 

3.37 

2.9« 

3.65 

".7  3 

7.57 

11.44 

13.33 

13.87 

10,51 

M3 

3.35 

3.49 

3.50 

6.66 

7 , 0  2 

11.43 

13.37 

13.  ’5 

9,91 

7.20 

3.42 

3.81 

3.75 

6.6  3 

6 .64 

11.34 

IS. 37 

1“.00 

9.35 

7.08 

3.48 

4.11 

3.77 

6.3b 

0.32 

11.20 

13,42 

1  “  .20 

s.ea 

7.06 

3.58 

4.15 

3.79 

6.24 

6.31 

10,75 

13.70 

1  “ .  35 

8.31 

6.98 

3.56 

4.36 

3.63 

o.22 

6.41 

10,44 

13.45 

1“.“5 

7.93 

6.74 

3.61 

4.03 

3.56 

6,42 

6.6  5 

10.34 

13.53 

10.55 

7.69 

6.71 

3.65 

3.42 

4.02 

6.52 

7,01 

10,25 

13.52 

1“.65 

7.50 

6.51 

3.78 

3,05 

4.66 

6.57 

7,66 

10.23 

13.50 

1  “  ,  70 

7.35 

6.28 

3.7  1 

2.82 

5.14 

6.72 

7  .96 

10.33 

13.55 

10.75 

7.20 

b  ,  0  3 

3.52 

2.83 

5.53 

6.65 

o,5l 

10.68 

13.60 

1«.75 

7.07 

5.78 

3.28 

2.77 

5.64 

9.23 

4.05 

10.90 

1  J.50 

10.87 

6.85 

5.42 

3.22 

2.89 

6 . 0  7 

9.22 

4,36 

10.74 

13.40 

1  “  ,8 7 

6,75 

5.06 

3.15 

2.84 

6 , 4  U 

9.54 

4.02 

10.95 

13.15 

10.65 

6.70 

4.86 

3.12 

2.77 

6.92 

4.54 

lu.  12 

11.07 

10.00 

4.71 

3.19 

7.09 

10.36 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING 

.  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

10.75 

12.87 

13.78 

10.86 

6.56 

3.71 

3.16 

6.20 

o  ,  <•  n 

11.44 

13.70 

10,90 

10.75 

7.20 

4,75 

4.36 

9,54 

lu.36 

9,80 

11.29 

12.68 

6.70 

4.71 

3.12 

2.60 

6.64 

6.31 

»-  not  at  stated  TIME 


HIGHEST  STAGE  h A j  15.15  AT  2115  P.M,  ON  MAY  30. 
LOWEST  STaGE  WAS  1.68  UN  SEP.  30. 
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DAILY  STAGES  FOR  1964 


MISSISSIPPI  RIVER  ( I  m«0  AT  ALGIERS  LOCK  (LA,) 


LOCATION,  L.  *T  •  29-54-50,  LONG,  69-56-20.  ON  SOUTHEAST  FOREBAr  nALL  AT  *JlE  66,3.  (3TA,  01J8004.) 

CAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  wEIGhT. 

GENERAL  INFORMATION,  BANKFULL  STAGE,  7,5  FEET,  low  mater  REFERENCE  PLANE,  0,00  FOOT  on  GAGE  •  ON 
Dec*  5 ,  l9?4  GAGE  MAS  RAISED  1,69  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  AnO  nEw  GaGE  ZEMO. 
STAGES  from  Jan.  1  THRU  OEC.  4  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM,  PRIOR  TO  197*  CAGE  ZERO  WAS  MINUS 
0.22  FOOT,  H.l.g, 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  1,  195b,  TO  DATE. 

EXTREMES,  HIGHEST,  16.11  FEET  ON  APR,  7,  1973.  LUwEST,  MINUS  0.15  FOOT  ON  JAN,  19,  1981, 

Extremes  have  been  adjusted  to  ngvo. 


oaily  eight  am.  stage  in  feet 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVU  (1965  AUJ,) 


DAY 

JAN 

FEB 

HAH 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

8.30 

3.68 

8.37 

10.85 

12. SO 

14.25 

6.81 

9,34 

2.73 

2.43 

6.87 

9,06 

2 

8,oa 

3.64 

8.66 

11.08 

12.53 

14.05 

6.23 

4,38 

2.65 

2.56 

6.61 

9,07 

3 

7.67 

4.10 

8.80 

11.38 

12.40 

13.88 

6.29 

«.27 

2.73 

2.41 

6.68 

6,66 

4 

7.15 

4.23 

10.03 

11,44 

12.50 

13.88 

6.40 

4.15 

2.88 

2.58 

6.55 

6.92 

5 

7.04 

4.40 

10.11 

11.48 

12.31 

13.72 

6.43 

4.03 

2.81 

2.64 

6.26 

9,06 

6 

7.00 

4.30 

10.34 

11.54 

12.55 

13.65 

6.48 

4.13 

2.78 

2.36 

6.24 

«.43 

7 

6.70 

4.25 

10.38 

11.60 

12.61 

13.48 

6,46 

3.83 

2,81 

2.2’ 

8.51 

6.39 

8 

6.«2 

4.08 

10.03 

11.80 

12.61 

13,35 

6.39 

3.68 

2,78 

2.13 

6.68 

8.41 

9 

6.21 

3.88 

8.82 

12.05 

12.30 

13.11 

6,25 

3.53 

2.55 

2.07 

7.05 

6,66 

10 

6.«7 

3.82 

10.05 

12.18 

12.55 

12.82 

6,26 

3.40 

2.51 

2.13 

7.42 

6,67 

11 

5.8S 

3.67 

10.27 

12.36 

12.78 

12.62 

6.25 

3.23 

2.28 

2.08 

7.63 

6,60 

12 

5.67 

3.78 

10.50 

12.56 

12.66 

12.23 

6.25 

3.18 

2.35 

2.18 

8.03 

6.62 

13 

5.34 

4.15 

10.65 

12.66 

12.87 

11.75 

6,61 

2.93 

2.38 

2.33 

8.34 

6.27 

14 

5.21 

4.58 

10.70 

12.80 

13.12 

11.33 

6,63 

3.13 

2.22 

2.87 

8.51 

«.12 

15 

5.15 

4.80 

10.80 

12.84 

13.23 

10.86 

6,38 

3.03 

2.31 

3.1« 

8.61 

7.66 

16 

8. ’4 

5.30 

10.82 

12.80 

13.28 

10.61 

6.53 

2.98 

2.85 

3.16 

8.48 

7.35 

17 

•> 

5.50 

10.86 

12.87 

13.25 

10.10 

6.63 

2.93 

3.08 

3.16 

8.37 

6.60 

18 

5.05 

5.85 

10.80 

12.83 

13.37 

8.53 

6.88 

3.11 

J.»t 

3.23 

8.32 

6.45 

19 

8.78 

6.00 

10.82 

12.84 

13.45 

8.82 

6,80 

3.13 

3.61 

3.53 

8,03 

6.15 

20 

8.75 

6. IT 

10.65 

12.81 

13.68 

8.37 

6,65 

3.26 

3.70 

3.46 

7,76 

6.05 

21 

8.66 

6.58 

10.18 

13.20 

13,80 

T.T2 

6,55 

3,28 

3.88 

3.26 

7.75 

6.15 

22 

8.30 

6.74 

8.88 

13.01 

13.80 

7.28 

6.31 

3.31 

3.63 

3.25 

7. ’4 

6.30 

23 

8.18 

6.81 

8.87 

13.05 

1«.00 

6.86 

6,26 

3.33 

2.83 

3.63 

8.03 

6,70 

24 

8.08 

7.30 

8.78 

13.01 

1«.05 

6.74 

6,04 

3.44 

2.63 

8.25 

».12 

7,40 

25 

3.85 

7.58 

8.74 

12.87 

18.17 

6,61 

5.62 

3.22 

2.83 

«.76 

8.23 

7.75 

26 

3.70 

8.18 

8.83 

12.85 

18.28 

6.42 

5.53 

2.97 

2.81 

5.13 

8.40 

6.15 

27 

3. ’2 

8.82 

10.11 

12.85 

18.30 

6.13 

5.33 

2.86 

2,30 

5.53 

8.82 

6.57 

26 

3.70 

8.82 

10.38 

12.80 

18.85 

6.21 

5,03 

2.83 

2.61 

5.80 

8.72 

6,92 

29 

3.58 

8.85 

10.20 

12.80 

1«.51 

6.48 

4  ,  y  5 

2.71 

2,58 

6.0’ 

’.04 

9.37 

30 

3.52 

10.45 

12.68 

14.88 

6.68 

9.58 

2.63 

2.66 

6.43 

’.06 

9,70 

31 

3.82 

10.55 

18.30 

9,45 

2.73 

6.55 

9,90 

the 

FOlLOHINS 

REFER 

ONI.T  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5.34 

5.53 

10.26 

12.82 

13.32 

10,33 

8.13 

3,35 

2.76 

3.45 

7.77 

6,08 

MAX 

8.30 

8.85 

10.86 

13,20 

18.51 

19,25 

8,88 

4,38 

3.88 

8.55 

’.08 

9,90 

MIN 

3.82 

3.64 

8.37 

10,85 

12.30 

6,13 

4,45 

2,63 

2.22 

2,07 

8.2« 

6,05 

HIGHEST  STAGE  MAS  U.58  AT  b « 00  P.M.  ON  MAY  29, 
LOWEST  STAGE  WAS  O.bS  ON  OCT,  1. 
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DAILY  STAGES  FOR  1904 
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MISSISSIPPI  RIVER  NEAR  BRAlTMWAITE,  LA, 


LOCATION,  L*T*  29-51-43,  LONG,  89-50-21,  ON  DOCK  OF  AMAX  NICKEL  PLANT,  LEFT  BANK  AT  MILE  76.6. 
(37A,  0130604. J 

CAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  MIRE  WEIGHT. 

general  information,  bankfull  stage,  7,0  feet, 
records  available,  stage,  feb.  26,  1977  to  date, 

EXTREMES.  HIGHEST,  12,32  FEET  ON  MAY  30,  1904.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  0.43  FOOT  Qn  JunE 
30,  1977. 


DAILY 

eight  a.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NG V  0 

(1971  ADJ.) 

OAY 

Jan  feb 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

nQv  DEC 

1 

6.81 

2.83 

7.80 

4,02 

10.54 

11.85 

5.35 

3.77 

2.32 

5.93 

7.70 

2 

6. S3 

2.44 

8.11 

4.22 

10.52 

11.73 

5.37 

3.77 

2.25 

5.94 

1.71 

3 

6.22 

3.36 

8.36 

4.51 

10.51 

11.60 

5.39 

3.67 

2.36 

5.70 

7.47 

4 

5.43 

1.52 

8.54 

4,55 

10.24 

11.50 

5.48 

3,58 

2.60 

5.76 

7  ,«4 

5 

5.74 

3.67 

8,60 

4,61 

10.22 

11.*' 

5.56 

3.51 

2.55 

5.44 

1.72 

6 

5.70 

3.53 

8.82 

4,66 

10.28 

11.47 

5.66 

3.53 

2.60 

5.42 

7.1« 

7 

5.46 

3.55 

8.83 

4.62 

10.24 

11,24 

5.61 

3.30 

2.59 

5.60 

7.15 

8 

5.33 

3.42 

8.44 

4.42 

10.24 

11.15 

5.64 

3.22 

2.56 

5.52 

7.07 

9 

5.S5 

3.33 

8.35 

10.00 

10.40 

11.05 

5.65 

3.0C 

2.24 

5,65 

1.31 

10 

5.50 

3.22 

8.44 

10.16 

10.54 

10.40 

5.60 

2.84 

2.16 

6.17 

7.31 

11 

».85 

2.44 

8.60 

10.31 

10.64 

10.64 

5.50 

2.70 

1.91 

F  1.62 

6.25 

7.«2 

12 

1 

3.10 

8.82 

10.43 

10.84 

10.33 

5.90 

2.60 

1,90 

1.67 

6.66 

7.32 

13 

«.«S 

3.48 

8.40 

10.44 

10.43 

4.45 

5.35 

2.«1 

2.01 

1.48 

6.96 

7.16 

14 

4.27 

3.66 

8,48 

10.63 

11.03 

4.64 

5.35 

2.54 

2.05 

2.14 

7.11 

6.BU 

15 

4.1« 

3.84 

4.10 

10.68 

11.12 

5.25 

5.40 

2.53 

2.17 

2.60 

7.17 

6.43 

16 

4.06 

4.31 

4.14 

10.64 

11.14 

8.50 

5.51 

2.44 

2.36 

2.84 

I. 11 

6.15 

17 

4.06 

4.58 

«.23 

10.64 

11.27 

8.46 

5.70 

2.50 

2.95 

2.14 

7.03 

5.64 

10 

4.14 

4.85 

4.27 

10.70 

11.36 

8.02 

5,76 

2.60 

3.27 

3.02 

6.48 

5.26 

19 

3.84 

5.00 

5.18 

10.68 

11.34 

7.50 

5.64 

2.64 

3.46 

3.05 

6.68 

4.45 

20 

3.51 

5.14 

4.05 

10.77 

11.55 

7,05 

5.66 

2.74 

3.55 

3.07 

6.50 

4.44 

21 

3.83 

5.65 

8.68 

11.06 

11.66 

6,70 

5.62 

2.74 

3.67 

3.00 

6.37 

5.04 

22 

3.57 

5.76 

«.«1 

10,86 

11.78 

6.35 

5.92 

2.84 

2.41 

6.51 

5.14 

23 

3.44 

5,83 

8.33 

10.84 

11.84 

6.17 

5.49 

2.85 

3.13 

6.65 

5.55 

24 

3.41 

6.13 

8.24 

10.40 

11.40 

6,05 

5.35 

2.40 

3.57 

6.67 

6.13 

25 

3.18 

6.33 

8.20 

10.88 

11.47 

5.88 

5.19 

2.85 

4.05 

6.86 

6.37 

26 

2.48 

6.40 

8,24 

10.45 

11.40 

5.80 

9,90 

2.60 

F 

2.07 

4.34 

7.06 

6.40 

27 

3.08 

7.57 

8.60 

10.45 

11.46 

5.67 

4,67 

2.38 

2.05 

4.78 

7.53 

7.34 

26 

2.87 

7.33 

8.80 

10.44 

12.02 

5.54 

4,40 

2.36 

4.47 

7.37 

7,66 

29 

2.83 

7.53 

8.51 

10,87 

12.02 

5,36 

9.02 

2.30 

F 

1.09 

5.22 

7.75 

8.02 

30 

2.84 

8.72 

10.64 

12.03 

5.35 

3,67 

2.23 

F 

3.11 

5.58 

7.74 

8.25 

31 

2.72 

8.78 

12.05 

3.75 

2.28 

5.70 

8.45 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.38 

4.60 

8.65 

10,37 

11.17 

8.75 

5,26 

2.85 

6.54 

6.81 

MAX 

6.81 

7.57 

4.27 

11,06 

12.05 

11.85 

5,76 

3.T7 

7.75 

6.45 

MIN 

2.72 

2.83 

7,80 

4.02 

10.22 

5.35 

3.75 

2.23 

5.42 

4.44 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  was  12.32  at  2100  p.m,  on  may  30 
LOWEST  stage  was  1.28  ON  SEP,  30. 
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DAILY  STAGES  FOR  196a 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  ALLIANCE,  LA. 


LOCATION,  l*T.  29-41-07,  LONG,  89-58-11.  ON  UPSTREAM  END  OF  COKE  DOCK  OF  GULF  REFInERY,  wIi.hT 
BANK  At  MIL*  62.5  (STA.  0139004.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  HEIGHT. 

general  Information,  bankfull  stage,  ?.o  feet. 

RECORoS  AVAILABLE,  stage,  APR.  2,  1977  TO  DATE, 

EXTREMES,  HlGMEsT,  10,33  FEET  On  APR.  22,  1979.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD),  0.49  FQIJT  Un 
JUNE  29,  1977. 


DAILY 

EI6hT  A.m.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NfrVD 

(1971  AUJ.) 

DAY 

Jan  FEB 

MAR  APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

*0  V  UEL 

1 

5,88 

2-52 

6.60 

7.75 

9.7b 

0.85 

3.77 

2.40 

8.2* 

5.50 

b  , 04 

2 

5.66 

2.57 

6.93 

7.99 

9,64 

0,86 

3.70 

2.40 

2.32 

5.50 

6  .  ob 

3 

5.01 

3.02 

7.17 

8 .22 

9,56 

0.88 

3,64 

2.52 

2.22 

5.31 

b  ,  7  1 

4 

5.21 

3.15 

7.33 

8.23 

R.51 

0.08 

3,58 

2.78 

2.02 

5.31 

o  .64 

5 

5.05 

3.28 

7.«1 

8.21 

9.4B 

5.05 

3.52 

2.76 

2.50 

4.96 

6.65 

6 

5.06 

3.11 

7.57 

8.22 

9.47 

5.1’ 

3.56 

2.63 

2.27 

4.95 

6.23 

7 

«.85 

3.14 

7.50 

8.17 

9.34 

5.15 

3.35 

2.78 

2.18 

4,8b 

6.15 

8 

0.T5 

3.05 

7,26 

8.40 

9,30 

5.20 

3.32 

2.75 

2.01 

4,95 

6.13 

9 

0.68 

3.03 

7.12 

8.42 

F  b.75 

9.29 

5.20 

3.05 

2.43 

1.00 

5.24 

6,36 

10 

0.96 

2.91 

7.15 

8.51 

F  B.75 

R.  17 

5.21 

2,90 

2.33 

1.00 

5.45 

6.36 

11 

0.33 

2.66 

7.30 

8.65 

6,75 

9,03 

5.12 

2.75 

2.07 

1.63 

5.62 

0.51 

12 

0.21 

2.79 

7.55 

8,80 

8.67 

8.72 

5.03 

2.69 

2.02 

1  .88 

5.94 

0.05 

13 

3.98 

3.04 

7.55 

8.83 

6,98 

8.41 

0.02 

2.50 

2.07 

1  .00 

6.28 

6.38 

14 

3.80 

3.19 

7.63 

8,95 

9.09 

8.20 

0.00 

2.65 

2,06 

2.22 

b.32 

15 

3.70 

3.32 

7.72 

9,00 

9.13 

7.93 

0.03 

2.57 

2.20 

2.80 

6.50 

16 

3.60 

3.72 

7.75 

9.02 

9.20 

7.65 

5.01 

2.49 

2.49 

2.80 

6.41 

17 

3.62 

3.99 

7.89 

8.93 

’.26 

7.30 

5.18 

2.51 

3,07 

2.78 

6.39 

KMT] 

18 

3.76 

4.27 

7.98 

8.90 

9.29 

6.99 

5.25 

2.65 

3.46 

3.10 

6.38 

4,76 

19 

3.58 

4.40 

7.96 

8.92 

9.30 

6.60 

5.15 

2.75 

3.71 

3.10 

6,06 

4,45 

20 

3.52 

4.59 

7.86 

8.95 

9.44 

6.23 

5.17 

2.85 

3.80 

3.25 

5.88 

4.37 

21 

3.55 

5.02 

7.50 

R.23 

9.49 

5.97 

5.17 

2.90 

3.89 

3.15 

5.75 

4,44 

22 

3.28 

5.09 

7.21 

9.06 

5.71 

0.08 

2.92 

3.65 

5.00 

5.81 

4.52 

23 

3.20 

5.09 

7.17 

9.10 

5.56 

5.10 

2.97 

3.04 

3.00 

5.91 

4.«5 

24 

3.16 

5.28 

7.12 

5.50 

5.00 

3.04 

2.66 

3.25 

5.97 

5.35 

25 

5.38 

7.00 

F  10.10 

5.38 

0,87 

2.96 

2.37 

3.71 

6,16 

5.55 

26 

2.71 

5.94 

7.13 

5.36 

0,70 

2.72 

2.26 

0.01 

6,37 

5.95 

27 

2.80 

6.39 

7.00 

5,28 

0.50 

2.45 

2.16 

0.33 

6.84 

6,44 

28 

2.57 

6.22 

7.58 

5.11 

0.25 

2.40 

2.32 

0.50 

6.68 

6,66 

29 

2.50 

6.37 

7.33 

4.93 

3.’1 

2.36 

2.28 

0.70 

6.94 

7  ,0b 

30 

2.56 

7.08 

F  10.10 

4,89 

3.78 

2,28 

2.35 

5.15 

6.93 

7.24 

31 

2.M 

7.53 

9.95 

3,66 

2.35 

5.27 

7.37 

THE 

FOLLOWING 

HEFEft 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

4.01 

7.01 

7.50 

4,87 

2.90 

2.66 

2.06 

5,90 

6,01 

■*X 

6.39 

7.98 

9,76 

5.25 

3.77 

3.89 

5.27 

6.94 

7.37 

M  IN 

2.52 

6,60 

4,89 

3.66 

2.28 

2.02 

1.83 

4,86 

4.37 

c-  NOT  AT  STATED  TIME 


highest  stage  wa8  10.24  at  uias  p.m,  on  may  30 

LOWEST  STAGE  WAS  0.91  ON  OCT.  1. 


DAILY  STAGES  FOR  1904 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  WEST  POInTE  A  LA  HACNE,  LA, 


LOCATION,  l*T.  29-34-16#  LONG.  09-47-49.  NEAR  FERRY  LANDING  UN  RIGHT  BANK,  AND  AT  Milk  40,7, 

(STA.  0140004.) 

6AGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

general  Information,  drainage  area,  (revised)  1,125,940  suuare  miles  (contributing),  bankfull 

STAGE#  3.0  FEeT.  LOR  WATER  REFERENCE  PLANE#  0.06  FOOT  ON  GAGE.  ON  MAY  3#  1974  G*Gt  WAS  RAISED 
1.00  Foot  to  agree  with  NEW  benchmark  elevations  and  new  gage  zero.  STAGES  from  JAN.  I  Thru  may 
2  WERE  CORRECTED  to  new  DATUM,  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0.06  FOOT,  NGVU. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  24,  1926,  TO  DATE,  GAGE  PRIOR  TO  OCT.  17,  1929,  WAS  0*  OPPOSITE 
Bank,  DISCHARGE,  1927,  1929,  AND  1943. 

EXTREMES.  HIGHEST,  15.25  FEET  (NEAR  CREST  OF  HURRICANE)  ON  StP.  9,  1965.  LOWEST,  Minus  1.06  FEET 


□  n 

JAN.  2« 

ANo  25, 

1440. 

EXTREME  STaSES  HAVE  BEEN 

ADJUSTED 

TO  NGVD 

.  MAXIMUM,  1,360, 

000 

CFS  OBSERVED 

above 

RELIEF 

OUTLET  ON 

APR.  29, 

1927 

(STAGE,  9. 

64  NGvD) .  ON 

THE  SAME 

UAY, 

1. 

058,000 

CFS 

i  WAS 

OBSERVED 

BELOW  THE 

OUTLET, 

THE 

RELIEF  OUTLET,  ON 

THE  EAST  BANK, 

EXTENDED 

Fkqm 

ABOUT  MILE 

33 

i  TO  MILE  44. 

FLOW  WAS 

AFFECTED 

BY  A 

CREVASSE  WHICH  OCCURRED 

UN  APR. 

23 

AT  JUNIUH, 

LA 

.  (Nile 

54) 

,  ANO 

BY  AN  ARTIFICIAL 

CREVASSE 

MADE 

ON  APR.  29 

AT  CAERNARVON 

,  LA.  (MILE  01.6) 

• 

DAILY 

EIShT  A 

STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  MG  VO 

(1971 

A  U  J  .  ) 

DAY 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

MAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4.66 

1.68 

5.13 

6.17 

7.10 

7,88 

3.91 

3.01 

1.95 

1  .60 

4.61 

5.69 

2 

4.50 

1 .75 

5.45 

6.34 

7.15 

7,80 

3.90 

3.02 

1.93 

1.90 

4.60 

5.6to 

3 

4.35 

2.22 

5.70 

6.64 

7.14 

7.69 

3.90 

2.98 

2.06 

1.77 

4.41 

5.55 

4 

4. IT 

2.38 

5.04 

6.68 

6,84 

7.65 

3,96 

2.97 

2.38 

1.96 

4,40 

5.63 

5 

4.08 

2.«0 

5.96 

6.60 

6.91 

7.62 

4,06 

2.94 

2.35 

2.16 

4.05 

5.06 

6 

4.14 

2.27 

6.04 

6.60 

6.93 

7.64 

4,21 

2.99 

2.43 

1.92 

3,99 

5.04 

7 

3.44 

2.30 

6.05 

6.50 

6.82 

7.57 

4,20 

2.78 

2.38 

1.62 

3.07 

4,09 

0 

3.88 

2.22 

5.70 

6.82 

6.75 

7.55 

4.24 

2.81 

2.35 

1  .67 

3.93 

4,90 

9 

3.TB 

2.20 

5.60 

6.72 

6.65 

7.57 

9.32 

2,59 

2.00 

1.53 

4.16 

5.14 

10 

4.16 

2.11 

5.64 

6.80 

6.85 

7.51 

4.30 

2.43 

1.85 

1  .44 

4.36 

5.05 

U 

3.45 

1.40 

5.73 

6.96 

7.00 

7.38 

4,19 

2.25 

1.57 

1.31 

4.30 

5.24 

12 

3.33 

2.05 

5.97 

7.08 

7.14 

7.15 

4.21 

2.17 

1.50 

1.34 

4.73 

5.27 

13 

3.12 

2.27 

5.96 

7.14 

7.22 

6.88 

4.09 

1.94 

1.54 

1  .43 

5,03 

5.23 

14 

2.40 

2.35 

6.03 

7.25 

7.31 

6.65 

4.03 

2.04 

1.50 

1  .63 

5.13 

5.00 

15 

2.»1 

2.44 

6.13 

7.25 

7.37 

6.40 

4.00 

1.94 

1.62 

2.23 

5.33 

4.72 

16 

2.80 

2.85 

6,10 

7.26 

7.42 

6.24 

4.10 

1.95 

1.97 

2.33 

5.33 

4 .62 

IT 

2.80 

3.04 

6.32 

7.16 

7.47 

5.92 

4.25 

1.97 

2.60 

2.26 

5.33 

4.08 

10 

2.44 

3.35 

6.39 

7.17 

7.46 

5.65 

4.26 

2.12 

3.01 

2.60 

5.33 

3.79 

19 

2.74 

3.44 

6.36 

7.25 

7 .45 

5.35 

4.20 

2.21 

3,28 

2.70 

5.02 

3.44 

20 

2.84 

3.54 

6.30 

7.24 

7.65 

5.07 

4,21 

2.36 

3.36 

2.79 

4.00 

3.37 

21 

2.62 

3.47 

o 

o 

■o 

7,49 

7.65 

4.87 

4,26 

2.«1 

3.42 

2.70 

4,50 

3,44 

22 

2.56 

3.46 

5.77 

7.32 

7.70 

4,68 

4,09 

2.42 

3.23 

2.47 

4.64 

3.61 

23 

2.32 

3.45 

5.72 

7.27 

7.70 

«.53 

4.25 

2.51 

2.58 

2.35 

4.71 

3.73 

24 

2,45 

4.10 

5.61 

7.26 

7,86 

4.52 

4.20 

2.57 

2.23 

2.44 

4.61 

4,28 

23 

2.21 

4.14 

5.53 

7.25 

7.45 

4.40 

4.10 

2.52 

1.90 

2.69 

4.00 

4,36 

26 

1.44 

4.67 

5.62 

7.35 

7.87 

4.4! 

4.00 

2.25 

1.77 

3.13 

5.17 

«.B1 

27 

2.02 

5.10 

5.89 

7.42 

7.45 

4,39 

3.66 

1.98 

1  .66 

3.45 

5.6S 

5.34 

26 

1.15 

4.84 

6.08 

7,43 

7,46 

4,24 

3.61 

1.89 

1.79 

3.63 

5.49 

5.52 

29 

1.64 

4.88 

5.72 

7.35 

8,02 

4,09 

3.30 

1.83 

1.76 

3.90 

5.75 

5.79 

30 

1.75 

5.87 

7.25 

8.10 

4.02 

3.16 

1.75 

I  .86 

4.26 

5.76 

5.93 

31 

1.54 

5.43 

8.05 

3.03 

1.86 

4.37 

6.03 

THE 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO  REA0IN68 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.05 

3.04 

5.66 

7.03 

7.40 

6.11 

4.01 

2.36 

2.19 

2.39 

4,00 

4.85 

MAX 

4.66 

5.10 

6.39 

7.49 

6.10 

7,66 

4.32 

3.02 

3.42 

«.37 

5.76 

6.03 

MIN 

1.54 

1.66 

5.13 

6.17 

6.75 

4,02 

3,03 

1.75 

1.50 

1.31 

3,07 

3.37 

highest  stage  was  e.39  at  12145  p.m.  on  may  30, 
LOWEST  STAGE  WAS  0.42  ON  OCT.  1. 


mm 

mm 


m 

liiii 


20 


0AILT  STASES  FOR  198A 


\ 

i 

>  MISSISSIPPI  RIVER  AT  PORT  SULPHUR,  L*. 


LOCATION,  L*T.  *9.28-38,  LONS.  89-RJ-22.  NILE  39.3,  ON  R1SNT  BANK  AT  FREEPORT  SULPHUR  COMPANY. 
(STA.  0192004.) 

BASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

seneral  information,  bankfull  stage,  3,0  feet,  prior  to  1977  stages  mere  published  as  receiveo 
From  Freeport  sulphur  company, 

records  available,  stage,  nov.  22,  1933,  to  oct,  io,  1937,  nov.  10  to  ir,  1939,  and  aug,  1,  mo, 
to  date. 

EKTReMES.  (FROM  1441  TO  DATE)  HIGHEST,  9.50  FEET  ON  MAR.  4  AND  LATER  OATES  IN  1950.  LOMEST, 
MINUS  0.60  FOOT  ON  JAN,  19,  1977, 


daily 

eight  a 

,M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

C 1 97  1 

ADJ.) 

OAT 

Jan 

feb 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

L 

4.21 

1.68 

4.58 

5.68 

6.54 

7.15 

5.83 

3.05 

2. OS 

1.98 

9.39 

5.39 

2 

4.09 

1.75 

4.88 

5.89 

6.45 

7,08 

3.79 

3.10 

2.08 

2.02 

4,40 

F 

5.30 

3 

3,97 

2.20 

5.10 

6.10 

6.57 

7.00 

3.78 

3.05 

2.20 

1.91 

4.22 

4 

3.82 

2.35 

5.26 

6.15 

6,28 

6,94 

3,83 

3.08 

2.55 

2.13 

4.21 

5 

3.73 

2.42 

5.35 

6.05 

6.31 

6.92 

3.91 

3.06 

2.53 

2.30 

3.09 

6 

3.81 

2.25 

5.50 

6. OS 

6,28 

6,90 

4.05 

3.13 

2.64 

2.10 

3.64 

7 

3.68 

2.26 

5.45 

5,95 

6.21 

6.89 

4.06 

2.90 

2.56 

2.00 

F  3.70 

6 

3.62 

2.20 

5.20 

6.21 

6,14 

6,87 

2.94 

2.50 

1.89 

3.b7 

9 

3.62 

2.24 

5.10 

6.20 

6.26 

6.93 

2.73 

2.13 

1.71 

3.09 

10 

3.98 

2.16 

5.10 

6,23 

6.30 

6.88 

2,04 

1.54 

4.01 

11 

3.33 

F  2.09 

5.19 

6.34 

6,45 

6.76 

F 

4.20 

1.75 

1.41 

4.12 

12 

3 ;  2  6 

2.11 

5.47 

6.44 

6.57 

6.55 

4.10 

1.67 

1.26 

4.40 

13 

3.08 

2.24 

5.41 

6.50 

6.67 

6.30 

3.97 

1.70 

1.56 

4.67 

14 

2.87 

2.29 

5.46 

6,65 

6.75 

6.12 

3,90 

1.66 

1.76 

4.73 

15 

2.79 

2.38 

5.55 

6.66 

6.79 

5.86 

3.86  F 

2.20 

1.79 

2.29 

4,94 

lb 

2.69 

2.80 

5.60 

6.69 

6.84 

5.70 

3.95 

2.07 

2.14 

2.37 

5.02 

17 

2.65 

2.91 

5.83 

6.60 

6.88 

5.45 

4.08 

2.08 

2.72 

2.30 

5.04 

10 

2.83 

3.20 

5.93 

6.61 

6.86 

5.24 

4.10 

2.22 

3.22 

2.70 

5.05 

F 

3.30 

19 

2.58 

1.30 

6.00 

6.58 

6.83 

4.97 

2.33 

3.45 

2.63 

4.77 

T 

20 

2.»2 

1.«5 

5.93 

6.65 

7.02 

4,74 

2.46 

3.54 

2.95 

4.55 

21 

2.65 

3.86 

5.62 

6.81 

7.02 

4,58 

2.55 

3.57 

2.88 

4.32 

22 

2.45 

3.»2 

5.35 

6.58 

7.09 

4,44 

2.56 

3.39 

2.57 

4.40 

23 

2.50 

3.70 

5.30 

6,62 

7.15 

4.33 

2.67 

2.82 

2.40 

4.45 

2« 

2.47 

1.80 

5.21 

6.57 

7.13 

4.35 

2.79 

2.40 

2.34 

4.33 

25 

2.27 

3.79 

5.08 

6.60 

7.19 

«.25 

F 

4.10 

2.71 

2.11 

2.76 

4,50 

2b 

2.00 

4,26 

5.15 

6.67 

7.1« 

4,30 

3.92 

2.42 

1.94 

2.98 

4.00 

27 

2.05 

4.67 

5.40 

6.77 

7.23 

4.26 

3,86 

2.15 

1.72 

3.28 

5.30 

26 

1.75 

4.34 

5.57 

6.73 

7.26 

>.13 

3,60 

2.03 

1.80 

F  4,02 

5.14 

29 

1.68 

4.35 

5.30 

6.65 

7.35 

4,04 

3.30 

1.98 

1.70 

3.67 

5.46 

30 

1.76 

5.43 

6.66 

7,44 

3,90 

3.18 

1.85 

1.70 

4.00 

5.46 

31 

1.60 

5,45 

7.37 

3.04 

1.94 

4.10 

THE 

FOlLOMING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.’l 

2.92 

5.37 

6.42 

6.78 

5,66 

2.33 

2.45 

4.52 

MAX 

“.21 

4.67 

6.00 

6.81 

7,44 

7.15 

3.57 

4.10 

5.46 

MIN 

1.60 

1.68 

4.58 

5,68 

6.14 

3.90 

1.66 

1.26 

3.67 

F-  NOT  AT  STATED  TINE 

highest  stage  mas  t.ss  at  noo  p.n.  un  hay  30 

LOMEST  STAGE  MAS  0.59  ON  OCT.  1, 


T-  TEMPORARILY  INOPERATIVE 


LOCATION.  L*T.  29-23-25,  LONG.  89-35-45. 
0144004.) 


AT  ENTRANCE  TO  EMPIRE  LOCK  AT  MILE  29.5.  (STa. 


GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 


general  information,  drainage  area,  (revised)  1,125,960  square  miles  (contributing),  bankfull 

STAGE,  ONE  FOqT.  LOR  WATER  REFERENCE  PLANE,  MINUS  0.21  FOOT  ON  GAGE.  ON  FEB.  2,  1974  GAGE  «AS 
RAISED  l.lo  Feet  TO  AGREE  WITH  new  BENCHMARK  ELEVATIONS,  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  FEB.  I  WERE 
CORRECTED  TO  new  datum. 


RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1,  I960  TO  AUG,  17,  1969  AND  JUL.  9,  1970  TO  DATE. 

17,  1969.  LUWEST,  MINUS 


EXTREMES.  HIGHEST,  10.92  FEET,  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  AUG. 
1.23  FOOT  QN  JAN.  19,  19B1, 


OAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVU  (1971  AUJ.) 


DAY 

J»N 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

UfcC 

1 

F 

1.30 

3.70 

8.68 

5.50 

3.42 

2.85 

1.80 

1.79 

3.64 

4.54 

2 

1.50 

4,00 

8.97 

F 

5.88 

3.31 

2.80 

1.90 

2.01 

3.81 

4.51 

3 

2.26 

9.23 

5.10 

5,60 

3.30 

2.79 

2.01 

1.90 

3.71 

4,34 

4 

2.85 

4.40 

5.18 

5.30 

3.35 

2.38 

2.11 

F  3.69 

4,44 

5 

F 

2.89 

2.59 

4,50 

5.05 

5.40 

3.40 

2.30 

3.35 

4,46 

6 

J.30 

2.35 

4.65 

5.00 

5.30 

F 

5.90 

3.50 

F  2,45 

3.31 

3.63 

7 

3.17 

1.99 

4,62 

8.95 

5.25 

5,80 

3.55 

2,50 

3.14 

3.73 

8 

3.1« 

1.90 

9.35 

5.25 

5.28 

5.85 

3.80 

F 

2.78 

2.43 

3.10 

3.64 

9 

3.12 

2.00 

4.30 

5.10 

F 

5,35 

5.83 

3.72 

2,10 

3.29 

3.64 

10 

3.50 

1.95 

4,30 

5.12 

5.65 

3.75 

1.93 

3,39 

3.78 

11 

F 

2.98 

1.59 

4.30 

5.30 

5.78 

F 

3.89 

1.84 

3.40 

3.95 

12 

2.78 

1.78 

4,60 

5.37 

3.70 

1.50 

3.64 

4.14 

13 

2.82 

1.85 

4.49 

5.80 

F 

5.55 

3.80 

1.55 

3.94 

F 

4.14 

14 

2.80 

1.80 

4.50 

5.50 

5.30 

3.50 

1.49 

3.98 

3.64 

15 

2.30 

1.90 

4,60 

5.52 

5,05 

3.42 

F 

2.00 

1.84 

4.23 

3.t»9 

16 

F 

2.20 

2.25 

4.64 

5.53 

F 

5.92 

8.97 

3.49 

1.85 

2.04 

4.34 

3.54 

17 

2.80 

4.80 

5.86 

8.72 

3.55 

1.80 

2.59 

F 

1.52 

4,42 

F 

3.21 

18 

F 

2.1« 

2.70 

4.92 

5.85 

8.55 

3,80 

1.95 

3,04 

4,44 

F 

2.94 

19 

2.78 

5.05 

5.89 

8,33 

F 

3.41 

2.08 

3.35 

4.13 

2.74 

20 

F 

2.00 

2.96 

5.00 

5.86 

8,10 

F 

3,40 

2.25 

3.46 

3.92 

2.63 

21 

2.25 

F 

3.10 

4.70 

5.60 

3.99 

3,85 

2.35 

3.47 

3.67 

2.76 

22 

2.10 

F 

3.«5 

4.50 

5,86 

3.89 

3.50 

2.35 

3.29 

3.74 

2.92 

23 

2.18 

3.18 

4.41 

5.82 

F 

6.02 

3.79 

3.78 

2.80 

2.80 

3.74 

24 

2.15 

3.20 

4.33 

5.80 

5.95 

3.81 

3,70 

2.71 

2.44 

F 

2.1« 

3.69 

25 

1.98 

3.10 

4,12 

5.85 

6.05 

3.78 

3.88 

2.85 

2.09 

2.29 

3.96 

F 

3,75 

26 

1.78 

3.50 

4.25 

5.55 

6,03 

3.83 

3.80 

2.40 

1.84 

2.99 

4.24 

3.94 

27 

1.78 

3.98 

4.50 

5.62 

6,05 

F 

3.80 

3.58 

1.64 

2.79 

4.70 

4.22 

28 

1.50 

3.50 

4.65 

5.60 

6.10 

3.78 

3,40 

1,64 

2.97 

F  4.23 

4.41 

29 

F 

1.60 

3.50 

4,28 

5.55 

8.15 

3.63 

3.07 

F 

1.80 

1.64 

3.1« 

4,60 

4.59 

30 

4,45 

5,62 

8.30 

3.51 

3.00 

1.60 

1.84 

3.52 

4.61 

4.64 

31 

4.41 

8,20 

2.80 

1.89 

F 

3.79 

4.64 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

MAX 

MIN 


2.50 
3.94 
F  1.30 


4.46 

5.05 

3.70 


5.33 

5.62 

4,68 


3.48 

3.76 

2,80 


3.87 

4,70 

3.10 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 


HIGHEST  STAGE  NAs  6.53  AT  11130  A.M.  ON  MAY  30. 
LOWEST  ST aGE  WAS  0.6«  ON  OCT,  1. 


# 


mm 


22 


DAILY  STAGES  FDR  19«4 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  VENICE,  LA. 


LOCATION.  LAT.  29-1G-33,  LONG.  89-21-10,  ON  RIGHT  BANK  AT  MILE  10,7.  (ST A ,  0148004.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORQER  AND  STAFF, 


general  Information,  bankfull  stage,  1.0  foot,  low  water  reference  plane,  minus  o.is  foot  on 

gage,  ON  JAN.  31,  1974  GAGE  NAS  RAISED  1.56  FEET  TO  AGREE  kITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS. 
STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  JAN.  30  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM. 


records  available,  stage,  feb,  1944  to  date. 


EXTREMES,  HI6MEST,  9.11  FEET,  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  AUG.  17,  1969.  LUwEST,  MINUS 
0,73  FOOT  ON  JAN.  19,  1977, 


DAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVU  (1971  AQJ.) 


DAY 

J»N 

FEB 

848 

APR 

847 

JUN 

JUL 

4US 

SEP 

OCT 

60V 

OEC 

1 

1.15 

2.45 

3.26 

3.«5 

4.10 

2.80 

F 

2.80 

2.10 

3.33 

3.29 

2 

1.24 

2.74 

3.46 

3.81 

8.75 

2.89 

2.20 

3.32 

3.25 

3 

2.30 

1  .68 

2.81 

3.61 

4.12 

2.67 

2.62 

F 

1.20 

3,00 

3.14 

4 

2.30 

1.78 

3.07 

3.62 

3.77 

F  3.95 

2,67 

2.83 

2.65 

2.40 

3.09 

3.20 

5 

F  2.10 

1.79 

3.18 

3.51 

3.87 

3.95 

8.75 

2.84 

2.70 

2.60 

2.76 

3.21 

6 

2.  So 

1.60 

3.35 

3.50 

3.82 

4,05 

8.86 

2.83 

2.70 

2.61 

2.70 

7 

1.62 

3.26 

3.42 

3.72 

4,08 

2.89 

2.65 

2.70 

2.46 

2.55 

a 

1.63 

3.08 

3.63 

3.63 

4.10 

3.03 

2.45 

2.35 

2.40 

9 

2. SO 

1.63 

2.88 

F  3,53 

3.60 

3.19 

1.87 

1.50 

2.55 

2 ,54 

10 

2.85 

1.55 

2.86 

3.58 

3.22 

1.84 

2.20 

1.70 

2.65 

2.50 

u 

f  2.3a 

1.32 

3.00 

F  3.80 

3.67 

4.30 

3.25 

1.55 

1.80 

1.60 

2.57 

2.53 

12 

2.27 

1.54 

3.18 

3.70 

3.80 

4.20 

3.35 

1.84 

F 

1.85 

1.50 

2.77 

2.63 

13 

2.34 

1.64 

3.12 

3,80 

3.86 

4,00 

3.25 

1.40 

F 

1.70 

2.93 

2.79 

14 

2.15 

1.58 

3.12 

3.80 

4.20 

3.15 

1.54 

2.94 

2.71 

15 

2.09 

1.53 

3.15 

3.83 

3.04 

F 

2.05 

1.75 

3.15 

2.76 

16 

1.93 

1.80 

3.30 

3.95 

3.82 

3.08 

1.82 

1.88 

2.60 

3.26 

2.68 

17 

l.«9 

F  2.33 

3.80 

4.00 

3.10 

1.81 

2.50 

F 

1.56 

3.30 

2.54 

IB 

l.«3 

3,80 

3.83 

3.95 

3.01 

2.12 

2.80 

2.60 

3.41 

2.39 

19 

1.63 

3.70 

3.80 

3.85 

3.25 

2.82 

2.28 

3.13 

3.10 

3.12 

2.05 

20 

1.63 

3.70 

3.80 

3.86 

F  3.20 

2.82 

2.57 

3.30 

F 

3.05 

2.90 

2.02 

21 

1.69 

2.70 

F  3.60 

3.85 

3. OB 

2.92 

2.45 

3.42 

2.60 

2.08 

22 

1.61 

2.65 

3.10 

3.88 

3,00 

2.81 

F 

2.05 

3.40 

2.20 

2.59 

2.07 

23 

l.«T 

2.«1 

3.10 

3.75 

4.00 

2.98 

3.11 

F 

2.44 

2.89 

2.55 

2.1« 

24 

2.01 

2.«2 

3.70 

4.10 

3,07 

3.1« 

2.70 

2.61 

2.«5 

2.62 

25 

1.99 

2.21 

3.80 

4.20 

3.01 

2,48 

2.30 

2.61 

2.67 

26 

1.9# 

2.52 

3,00 

3.90 

3.13 

8.25 

F 

2.15 

2.40 

2.86 

2.87 

27 

1.86 

2.83 

3.30 

4,00 

3.31 

8.12 

2.00 

1.95 

F 

2.23 

3.36 

3.13 

28 

1.62 

2.«3 

3.30 

3.22 

2.40 

1.85 

2.00 

3.05 

3.20 

3.24 

29 

1.36 

2.30 

F  3.00 

4.30 

3.15 

3.16 

3.37 

3.43 

30 

1.39 

3.08 

F  3.69 

4,30 

3.05 

2.70 

1.80 

3.25 

3.44 

3.43 

31 

l.OS 

3.07 

4,30 

2.60 

1.85 

3.25 

3.42 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

MAX 

MIN 


2.91  2.74 
3,44  3.43 
2.35  2.02 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  w Ag  4,31  AT  NOON  ON  MAY  30 
LOWEST  STAGE  WAS  1.02  ON  AUG.  22. 


■rni»iiiinmvivnj»anmiiiniiv  mumruntn  nnunwi  jut  wwiw, 


DAILY  STASES  FOR  1984  23 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  DF  PASSES  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  29-08-35,  LONS.  89*15-03.  ON  RIGHT  BANK  AT  HEAD  OF  SOUTH  PASS,  AND  0.6  MILE  OOmN- 

stream  from  Zero  mile  point,  csta.  0154504.) 
sage,  automatic  recorder  ano  staff. 

general  Information,  drainage  area,  (revised)  1,125,470  sguare  miles  (contributing),  bankfull 
STAGE,  ONE  foot.  LOR  RATER  REFERENCE  PLANE,  MINUS  0,36  FOOT  ON  GAGE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  NOV.  1S75,  TO  SEP.  16,  1947,  ANO  MAR.  31,  1998,  TO  DATE .  THE  LOCATION 
OF  gage  HAS  Been  CHANGED  SEVERAL  TIMES  DURING  PERIOD  OF  RECORD.  DISCHARGE,  INTEknITTENTLY  from 
1838  To  DATE. 

EXTREMES.  (SINCE  JULY,  1930)  HIGHEST,  12.03  FEET,  from  matermark  left  BY  HURRICANE  UF  AUG.  17, 
1969.  LORES!,  MINUS  0,85  FOOT  ON  FEB.  21,  1940. 


DAILY  eight  A.M.  stage  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  nSVO 


uAi 

Jan 

FES 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

i 

1  .04 

*0.24 

1.06 

2*06 

2.80 

3.03 

1.46 

1.01 

1.06 

2.12 

2.00 

2 

o.a? 

-0.12 

1.37 

2.32 

2.90 

2.90 

1.25 

1.09 

1.20 

2.16 

1.96 

3 

o.ae 

0.36 

1.56 

2.54 

3.07 

2. T9 

1.17  F 

1.51 

1.28 

1.12 

1  .98 

1  .85 

4 

0.63 

0.95 

1.70 

2.56 

2.71 

2.78 

1.21 

1,82 

1.61 

1.34 

2.02 

1.92 

5 

0.62 

0.40 

1.89 

2.47 

2,75 

2.78 

1.30 

1.84 

1.74 

1.54 

1.64 

1.9s 

6 

0.96 

0.25 

2.07 

2.51 

2.71 

2. S3 

1.45 

1.96 

1.65 

1.40 

l.Sl 

1.46 

7 

0.66 

0.30 

1.99 

2.34 

2.59 

2.84 

1.53 

1.89 

1.83 

1.39 

1.29 

1.21 

8 

0.95 

0.37 

1.80 

2.60 

2.41 

2.88 

1.65 

2.02 

1.79 

1.2« 

1.10 

1.03 

9 

1.06 

0.59 

1.T3 

2.52 

2.49 

3.00 

1.85 

1.85 

1.44 

1.00 

1.22 

1.22 

10 

1.49 

0.65 

1.84 

2.50 

2.43 

3.08 

1.88 

1.77 

1.26 

0.80 

1.25 

1.15 

11 

0.97 

o.so 

1  .84 

2.57 

2.50 

3.14 

1,90 

1.61 

1.00 

0.64 

1.13 

1  ,2b 

12 

0.92 

0.75 

2.13 

2.60 

2.64 

3,04 

1.98 

1.50 

0.78 

0.51 

1.32 

1.37 

13 

0.96 

0.57 

1.90 

2.65 

2.T7 

2.90 

1,76 

1.29 

0,80 

0.53 

1.46 

1.52 

14 

0.70 

0.36 

1.90 

2.76 

2.83 

2.87 

1.65 

1.20 

0.72 

0,66 

1.49 

1.53 

15 

0.63 

0.20 

1.8« 

2.66 

2.87 

2  ■  T  9 

1.51 

1.06 

0.90 

1.1« 

1.73 

1.58 

16 

0.53 

0.45 

1.98 

2.66 

2.93 

2.66 

1.53 

0.91 

1.18 

1.37 

1.85 

l  ,5b 

17 

0.42 

0.42 

2.12 

2.77 

2.95 

2.«6 

1.57 

0.91 

1.72 

1.34 

2.01 

1.27 

ta 

0.48 

0.81 

2.31 

2.75 

2.92 

2.25 

1  ,60 

1.10 

2.15 

1.67 

2.1« 

1.12 

19 

0.32 

0.92 

2.58 

2.76 

2.80 

2.00 

1.23 

2.38 

1.93 

1.87 

0.77 

20 

0.35 

t.ll 

2.64 

2.63 

2.87 

i.TT 

1.38 

2.46 

2.13 

1 .  b8 

O.o  i 

21 

0,45 

1.56 

2.41 

2.66 

2.87 

1,66 

1.51 

2.57 

2.16 

1.34 

0.73 

22 

0.43 

1.50 

2.14 

2.73 

2.92 

1.60 

1.53 

2.4b 

1  .76 

1 ,26 

0,60 

23 

0.65 

I. IT 

2.13 

2.65 

2.88 

1.63 

1.70 

2.01 

1.40 

1.14 

0.71 

24 

0.77 

1.15 

2.11 

2,56 

2.95 

1.T2 

1  .83 

1.65 

1.11 

1,05 

1.15 

25 

0.71 

1  .02 

1.85 

2.63 

2.96 

1.T1 

1.78 

1.31 

1.14 

1.14 

1.23 

26 

0.62 

1.32 

1.91 

2,67 

3.01 

1.86 

1.52 

1.10 

1  .05 

1.4b 

1.49 

27 

0.43 

1.86 

2.15 

2.81 

3,06 

2.05 

1.25 

0,84 

1.15 

1.97 

1.72 

26 

0.09 

1.21 

2.24 

2.63 

3.12 

1.’5 

1.03 

0.94 

1.37 

1.93 

1  .80 

29 

-0.13 

1.01 

1.75 

2.80 

3.18 

1.T5 

0.90 

0.99 

l.«T 

2.10 

1  .40 

30 

-0.05 

1.82 

2.66 

3.34 

1,60 

0.77 

1.14 

1.71 

2.15 

1.92 

31 

-0.28 

1.84 

3.20 

0.90 

1.76 

1.90 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

0.63 

0.72 

1.95 

2.64 

2.85 

8.40 

1.46 

1.29 

1.61 

1.40 

MAX 

1.49 

1.86 

2.64 

2.86 

3.34 

3.14 

2.57 

2.16 

2.16 

2.00 

n  In 

-0.26 

-0.24 

1,06 

2.06 

2.«1 

1  .60 

0.72 

0.51 

1.05 

0,64 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  has  3.47  AT  11100  P.M.  ON  MAY  29. 
LOHEST  stage  MAS  MINUS  0,32  ON  JAN.  31. 
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DAILY  STASES  FOR  1484 


SOUTHHEST  PASS  AT  NILE  4.2  (LA.) 


LOCATION,  LAT.  24.01-40,  LONG.  «4. 20-10,  SURVEY  TONER  ON  LEFT  BANK,  4,2  NILES  BELO*  HEAD  OF 
passes.  <sta,  oi57504.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE,  1.0  FOOT. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  1 47 1  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  4.44  FEET  (AFFECTED  BY  NINO)  ON  APR.  2*,  1473.  LONEST,  HINUS  1.03  FEET  ON  JAN. 
14,  1477. 


DAIL*  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZEHU  IS  AT  NGVO 


F  2,00 
1.40 


THE  F0(.L0HING  REFER  ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHeST  STAGE  has  not  DETERMINED. 
LONEIT  ST4GE  HAS  NOT  determined. 
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DAILY  STAGES  FOR  1984 


MISSISSIPPI  RIVER  (30UTHNE3T  PASS)  AT  EAST  JETTY  (LA.) 


LOCATION.  L *T •  28-55-38,  LONG.  89-29-12.  ON  RIGHT  BANK,  ABOUT  18.2  MILES  BELO*  HEAD  OF  PASSES 
(STA.  0167004  INSET.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 


CORRECTED  TO  NEW  DATUM. 


daily  eight  a.m.  stage  in  feet 


PRIOR  TO  MAY 

24,  1975 

,  GAGE  was  LOCATED 

ON  THE 

FROM 

PRESENT 

LOCATION. 

ON  OCT 

.  4,  1975 

GAGE 

WAS 

ELEVATIONS. 

STAGES  FROM  JAN, 

1  THRU  OCT 

.  3  N 

EKE 

ay  2a, 

1975  TO 

DATE. 

LOWEST,  MINUS  1.60  ON 

JAN,  25 

.  1940. 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1971 

AOJ.) 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NDV 

DEC 

2,67 

3,03 

2.09 

2.18 

3,05 

2.7 

2.35 

2.84 

2.21 

2.46 

3.15 

2.7 

2.14 

2.74 

2.46 

2.46 

3.17 

2.5 

2.15 

2.80 

2.89 

2.72 

3.26 

2.7 

2,20 

2.89 

2.94 

2.99 

2.80 

2.7 

2,55 

2.23 

3.05 

3.12 

2.91 

2.57 

2.0 

2.64 

2.31 

3.05 

3.24 

2.85 

2.37 

1.5 

2.83 

2.62 

3.23 

3.20 

2,76 

2.04 

1.1 

3.12 

2.88 

3.06 

3.01 

2.49 

2.01 

1.3 

3,28 

3,05 

2.98 

2.75 

2.30 

1.86 

1.2 

3,45 

3.10 

2.83 

2.45 

2.14 

1.57 

*  .3 

3.35 

3.22 

2.74 

2.12 

1.87 

1.52 

1.6 

3.35 

3.10 

2.51 

2.10 

1.82 

1.72 

2.0 

3.45 

2.95 

2.42 

1.89 

1.89 

1.82 

2.1 

3.32 

2.77 

2.24 

2.02 

2.24 

2.20 

2.« 

3.25 

2.75 

2.06 

2.17 

2.«3 

2.46 

2.5 

3,10 

2.67 

2.02 

2.79 

2.46 

2.92 

2.2 

2,99 

2.57 

2.22 

3.24 

2.84 

3.34 

2.2 

2,63 

2.45 

2.31 

3.54 

3.20 

2.96 

1.6 

2.46 

2,40 

2.47 

3.75 

3.48 

2.64 

1.5 

2.43 

2.64 

2.62 

3.91 

3.49 

2.12 

1.5 

2.38 

2.43 

2.72 

3.90 

3.25 

1.78 

1.2 

2.*« 

2.43 

2.94 

3.57 

2.82 

1.50 

1.1 

2.32 

3.05 

3.12 

3.20 

2.27 

1.23 

1.6 

2,50 

3.26 

2.99 

2.91 

2.23 

1.29 

1.6 

2.»3 

3,46 

2.84 

2.58 

1.90 

1.79 

1.8 

3.17 

3.63 

2.60 

2.05 

1.83 

2.56 

2.3 

3.07 

3.55 

2.28 

1.94 

1.96 

2.39 

2.5 

2,44 

3,30 

2.15 

1.96 

2.19 

2.00 

2.6 

2.44 

3.24 

1.87 

2.15 

2.52 

3.02 

2.6 

3.03 

2.01 

2.56 

2.5 

APPEAPINS  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

2.81 

2,63 

2.73 

2.50 

2.33 

2.0 

3.63 

3.23 

3.91 

3.49 

3.34 

2.7 

2.15 

1.87 

1.89 

1.82 

1.23 

1.1 

DAILY  STAGES  FOR  1989 


SOUTH  PASS  AT  PORT  EAOS,  L*. 


LOCATION.  L*T.  29-00  S3,  LONG.  89-09-57.  U.  S.  COAST  GUARD  MHARF ,  11.0  MILES  OOmNSTREAM  FROM  H£aO 
OF  PASSES.  IsTA.  0185002.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

general  Information,  bankfull  stage,  1.0  foot. 

RECORDS  AVAILABLE.  stage,  FEB.  15,  1939,  TO  OATE.  PRIOR  TO  APR.  29,  1967,  GAGE  MAS  LOCATED  0.2 
MILES  dORNsTReAM  AT  MOUTH  OF  SOUTH  PASS, 

EXTREMES.  HIGHEST,  S.SO  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  19bS.  LOMEST,  MINUS  1.87  FEET  UN 

July  is,  1939. 


litp 


OAIly  eight  A.M.  STAGE  In  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVU 


The  FOlLOmING  REFER  only  TO  READINGS  APPEARING  in  the  table  ABOVE 

MEAN  0.29  0,98  1.00  1.97  1.7S  1.51  1.5 

MAX  1.92  t,«0  1.7b  1.91  2.53  2.10  F  2.1 

MIN  -0.30  -0.53  -0.17  0.77  1.15  0.79  O.S 

F-  NOT  AT  STATED  TImE 

HIGHEST  stage  MAs  2 .87  AT  11100  P.M.  ON  NPV  2b. 

L0NEST  STaGE  HAS  MINUS  0,57  ON  JAN.  31  AND  LATER  DATE (S) • 


AUG 

SEP 

DCT 

NOV 

OEC 

1.95 

0.90 

0.85 

1  ,60 

1,46 

1.73 

1.05 

1.15 

1.68 

1.54 

1.55 

1.35 

1.1b 

1.90 

1.91 

1.70 

1.76 

1.60 

1.99 

1.81 

1.75 

1.90 

1.89 

1.5S 

1.55 

1,87 

2,07 

1.80 

1.45 

0,74 

l.SS 

2.11 

1.60 

1.16 

0.55 

2.10 

2.07 

1.66 

0.76 

0.07 

1.99 

1.89 

l.«6 

0,64 

0.29 

1.91 

1,68 

1.20 

0.66 

0,07 

1.S9 

1.97 

1.09 

0,45 

0.15 

1.57 

1.18 

0.79 

0,48 

0.46 

1.39 

1.10 

0.72 

0.63 

0.65 

1.30 

0.81 

0.65 

0.67 

0,69 

1.1« 

0.91 

1.15 

0,93 

1.19 

0,97 

1.30 

1.39 

1.23 

1.25 

0.85 

1.68 

1,35 

1.66 

1.12 

1.09 

2.00 

1.79 

1.92 

1.10 

1.12 

F 

2.12 

2.11 

1.61 

0.66 

1.31 

F 

2.12 

2.91 

1.95 

0.57 

1.98 

F 

2.13 

2,65 

0.96 

0,5a 

1.55 

F 

2.13 

2.12 

0.64 

0.23 

1.80 

F 

2.13 

1.69 

0,41 

0.11 

1.99 

2.09 

1.15 

0.12 

0.56 

1.98 

1.80 

1.11 

0.14 

0.50 

1.78 

1.90 

0.79 

0.61 

0  ,ti3 

1.55 

0.90 

0.75 

1.25 

1.16 

1.30 

0.73 

0.99 

1.21 

1.31 

1.17 

0.69 

1.01 

1.32 

1.39 

0.79 

0.85 

1.29 

1.55 

1.45 

0,83 

1.32 

l.4« 

TABLE 

ABOVE 

1.51 

1,54 

1.37 

1.10 

0.66 

2.10 

F 

2.13 

2.«5 

1  .99 

1.61 

0.79 

0.69 

0.72 

0.12 

0.07 

mm 

mM 


vMwMw 

w.vvJv 


DAILY  STAGES  FOR  1984 
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OLD  RIVER  INFLOW  CHANNEL  NEAR  KNOX  landing,  la. 


LOCATION,  l*T.  31*04-40,  LONG,  91-35-49,  STATE  HIGHWAY  15  BRIDGE  AT  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE, 
A80UT  a  HALF  NILE  FROM  HEAD  OF  CHANNEL,  THE  HEAD  OF  CHANNEL  IS  314.6  MILES  UPSTREAM  ON 

Mississippi  River  from  head  of  passes,  the  channel  is  7.7  miles  in  length  ano  juins  »«ith  reo 
river  at  mile  3.6.  (sta.  0205011.) 

gage.  AUTOMATIC  recorder  and  staff. 

general  Information,  drainage  area,  about  1,124,700  square  miles  (contributing),  bankfull  stage, 

5i  feet.  THE  main  CHANNEL  STRUCTURE  CONSISTS  of  ELEVEN  GATE  BAYS,  EACH  with  4 <t*F UuT  CLEAR 
WIDTH  BETWEEN  PIERS,  THE  WEIR  CREST  ELEVATION  IS  TEN  FEET  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL  EXCEPT  FUR 

Three  center  bays  which  have  crest  elevation  of  five  fee*  below  mean  sea  level,  the  overbank 
STRUCTURE  CONSISTS  OF  73  GATE  BAYS,  EACH  WITH  44-FOOT  CLEAR  WIDTH  BETWEEN  PIERS.  TmE  *E1R 
CREST  ELEVaTIon  IS  52.0  FEET,  NGVD.  THE  TOP  ELEVATION  OF  ALL  GATE  BAYS  IS  67,0  FEET,  NGVO. 

The  maximum  Discharge  capacity  for  both  structures  is  about  700,000  cfs. 

RECORDS  AVAILABLE,  STAGE,  APR.  3,  1961,  TO  DATE. 


EXTREMES,  HIGHEST,  63. 

40  FEET 

ON  MAY 

31,  1883 

.  LOWEST 

,  9.10 

FEET  ON 

JAN.  8, 

1964, 

DAILY 

eight  a 

.h.  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZEwtJ 

13  AT 

nG  vD 

DAY 

Jan 

FES 

mar 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

DEC 

1 

38.80 

28.80 

44.45 

88.15 

53.80 

58,25 

38.10 

20.95 

21.15 

18.70 

39.30 

42.45 

2 

38.70 

24.20 

44.70 

88,60 

53.50 

58,15 

38.20 

28.10 

20.70 

18.90 

39.20 

42,25 

3 

37.60 

24.70 

44,00 

50.20 

53.25 

58,00 

38.30 

27.60 

20.65 

19.05 

36.00 

41.95 

4 

37.10 

30.40 

44,65 

50.50 

53,10 

57,70 

38.20 

27.60 

20.50 

19.05 

36.35 

41  .75 

5 

36.80 

3l.20 

45,00 

51.10 

53.20 

57,25 

38.00 

27.55 

20.25 

18.70 

36.00 

41  ,60 

6 

36. 35 

Si  .65 

46.00 

51.35 

53.30 

56.55 

37.65 

27.35 

20.00 

10.30 

38.45 

41.75 

7 

35.70 

31.20 

46. eo 

51.85 

53.35 

56,25 

37.45 

27.10 

21.40 

17.00 

39.00 

41.80 

0 

35,50 

3o.30 

46.35 

52.25 

53.85 

55.60 

37.25 

26.70 

20.00 

17.00 

39.90 

41.65 

9 

35.40 

24.75 

46.60 

52.65 

58,80 

55,00 

37,10 

26.65 

20.00 

17.95 

40.45 

41,90 

10 

35.00 

24.20 

46,90 

53.10 

58.70 

54,25 

37.10 

26.40 

20.20 

10.00 

41,05 

41.00 

11 

34.60 

28.65 

47.30 

53.85 

58.80 

S3. 15 

37.10 

25.95 

20.30 

19.70 

41.40 

41.30 

12 

34.05 

28.50 

47.75 

53.60 

55.15 

52,20 

37,10 

25.80 

20.75 

19.90 

41.80 

40.45 

13 

33.40 

30.40 

48,10 

53.80 

55.85 

51.00 

37.30 

25.00 

20.90 

20.00 

42.00 

39.30 

14 

33.20 

3l  .75 

40,40 

58.30 

55.80 

49,70 

37,65 

25.90 

20.70 

20.10 

41.90 

36.30 

15 

32.75 

33.20 

40.65 

58,55 

56.00 

48.35 

30.00 

26.00 

19.30 

20.60 

41.40 

37.60 

16 

32.35 

34.70 

40,65 

58,75 

56.25 

47,00 

38.20 

25.50 

18.90 

20.40 

41.15 

36.75 

17 

31.75 

35.70 

48,65 

58.85 

56.80 

45.10 

38.25 

25.40 

18.85 

20.30 

40,00 

35.90 

10 

31.30 

36.25 

40.40 

55.05 

56.55 

43,20 

38.00 

24.85 

19,10 

20.60 

40.25 

35.40 

19 

31.20 

36.85 

40.00 

55.15 

56,80 

41,50 

37.70 

24.60 

19.40 

20.70 

40.10 

35.05 

20 

30.80 

37.70 

47,70 

55.35 

57.10 

40.40 

37.35 

24.35 

19.60 

20.90 

40.45 

35.30 

21 

30.35 

38.50 

47.10 

55.50 

57.35 

39,50 

36.86 

25,10 

19.70 

21.50 

40. 7C 

35.75 

22 

24.80 

34.70 

46,60 

55.55 

57.55 

39.20 

36,15 

25.50 

19.75 

26.05 

41.05 

36.05 

23 

24.30 

«0.35 

45.90 

55.55 

57.75 

38.60 

35.40 

25.75 

19,30 

28.55 

41.30 

30,30 

24 

28.40 

*1.60 

45.70 

55.35 

58.00 

38.30 

34,70 

26.00 

19.25 

30,25 

41  .20 

39,65 

25 

28.85 

*2.10 

45,65 

55.25 

58.20 

38,00 

34,00 

25.75 

19,00 

32,30 

40,00 

40.70 

26 

24.05 

*2.75 

46,30 

55.05 

58.35 

37,40 

33.35 

25.50 

19.20 

34.25 

40.90 

42.00 

27 

24.10 

*3.70 

46,50 

58.80 

58.80 

37,55 

32.50 

25.10 

20.70 

35.20 

41,25 

42.65 

20 

24.25 

*4.15 

46,65 

58,65 

58.85 

37,50 

31.60 

24.15 

20,75 

36.30 

41.95 

«3.40 

29 

24.25 

*4.25 

47.55 

58,80 

58.85 

37.60 

31.10 

23,45 

20.70 

37.60 

42.10 

44.05 

30 

24.05 

40,00 

58,00 

58,80 

37,90 

30.00 

22.70 

18.95 

38.40 

42,35 

44.65 

31 

28.85 

40.60 

58.30 

29,50 

21,95 

30.95 

45,15 

THE 

FOLLOWING 

i  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

MEAN 

32.74 

34.41 

46.65 

53. S7 

55.88 

87.33 

36.10 

25.77 

19.99 

24.11 

40.57 

40.24 

MAX 

34.80 

*4.25 

40.65 

55. 55 

58.45 

58,25 

38.30 

20.95 

21,40 

36.95 

42.35 

45.15 

MIN 

28.85 

2a.  50 

44,45 

88.15 

53.10 

37.80 

28.50 

21.95 

18.85 

17.80 

30.00 

35,05 

HIGHEST  STAGE  wAs  58.45  AT  0100  A ,M,  ON  MAY  20  AND  LATER  DATE (3) 
LOWEST  STAGE  WAS  17.00  ON  OCT.  7  AND  LATER  DATE  (9) • 
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daily  stakes  for  m« 


OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL  NEAR  KNOX  LANOINS.  LA. 


LOCATION.  LXT.  Jl-OA-AO,  LONS.  R1-S5-S0.  STATE  HIGHWAY  IS  SRIOSE  AT  OLD  CONTROL  STRUCTURE. 

ABOUT  A  HALF  NILE  FROH  HEAD  OF  CHANNEL,  THE  HEAD  OF  CHANNEL  IS  3IA.6  HILES  UPSTREAN  ON 
HISSISSIPFl  RIVER  FROH  HEAO  OF  PASSES.  THE  CHANNEL  IS  7.7  HILES  IN  LENGTH  ANO  JOINS  WITH  REO 
RIVER  AT  NILE  3.S.  CSTA.  0210011.) 

CASE.  AUTOHATIC  RECOROER  ANO  STAFF, 

DISCHARGE  range.  FIVE  and  a  half  NILES  OOWNSTREAH  FROH  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE. 

GENERAL  InFORHATiON.  DRAINAGE  AREA,  ABOUT  1,124,700  SQUARE  NILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL  STAGE, 
4*  FEET,  THE  NAIN  CHANNEL  STRUCTURE  CONSISTS  OF  ELEVEN  GATE  BAYS,  EACH  WITH  AA-FOOT  CLEAR 
width  between  piers,  THE  WEIR  CREST  ELEVATION  IS  ten  FEET  ABOVE  NEAN  sea  LEVEL  EXCEPT  FOR 
three  center  bats  which  have  crest  elevation  of  five  feet  below  hean  sea  level,  the  overbank 

STRUCTURE  CONSISTS  OF  73  GATE  BATS,  EACH  WITH  44. FOOT  CLEAR  WIDTH  BETWEEN  PIERS.  THE  WEIR 
CREST  ELEVATION  IS  52,0  FEET,  NGVD ,  THE  TOP  ELEVATION  OF  ALL  GATE  BATS  IS  67.0  FEET,  NCVD • 

the  haxihuh  discharge  capacity  for  both  structures  is  about  700,000  cfs. 
records  available,  stage,  har,  31,  mi,  to  date,  discharge,  mi  to  date,  cohputeo  daily,  since 

1462. 

EXTRENES.  HIGHEST,  34.30  FEET  ON  HAY  IS,  1473.  LOWEST,  1.32  FEET  ON  JULY  16,  1464  (GATES  CLOSED). 
HAIlHUH,  610,000  CFS  CONFUTED  FOR  HAY  14,  14T3  (LOW  SILL  AND  OVERBANK  STRUCTURES  IN  OPERATION). 

hinihum,  nq  flow  (gates  closed)  on  various  occasions. 


DAILY  EIGHT  A.N,  stage  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


OAT 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

24.00 

15.60 

31.30 

34.50 

40,30 

44,27 

24,66 

17,30 

11.78 

8.96 

23.70 

27.31 

2 

28.60 

15.60 

31.30 

34.84 

40,03 

44,10 

25.05 

17,41 

11,31 

9.15 

23.40 

27.24 

3 

28,00 

16.45 

31,55 

35.57 

40.12 

43.71 

24.55 

18,89 

6.70 

9.53 

23.30 

27.00 

a 

26.10 

IT  .75 

31.64 

35.72 

34.85 

43,33 

24.26 

18.17 

8.70 

9.51 

23.29 

26.69 

5 

23.60 

17.43 

31.41 

37.07 

34.62 

42,43 

23.42 

18,11 

7.75 

9.39 

23.25 

27.33 

6 

23.15 

17.45 

32.53 

37,80 

34.60 

42.41 

24.60 

18.03 

6.60 

9.05 

22.97 

27.60 

7 

23.40 

14.15 

32.58 

37,60 

40.08 

42.50 

24.57 

16,13 

5.55 

8.59 

23.39 

26.10 

8 

23.60 

14.40 

32.56 

36.34 

40.40 

41.65 

24.43 

15.97 

7.95 

6.75 

24.04 

26.20 

9 

23.30 

16.60 

32.66 

38.52 

40.18 

34.85 

2«.36 

15,14 

7.40 

9.09 

25.10 

26,40 

10 

23.00 

18.00 

33.06 

38.84 

40.58 

34,06 

24,05 

14.82 

6.90 

10.14 

25.67 

26,05 

11 

22.50 

18.55 

33.12 

34.33 

41.18 

38.64 

23,68 

14.67 

7.10 

11.20 

26.53 

27.9b 

12 

21.60 

18.55 

33.25 

34.40 

41.30 

38,15 

24.35 

14,30 

7.15 

11.90 

26.79 

27.23 

13 

21.30 

21.15 

33.30 

40.04 

41.65 

37.25 

24,38 

14.32 

6.75 

12.03 

26.76 

26,72 

19 

20.20 

20.25 

33.37 

34.42 

42,10 

36.15 

24.62 

13.94 

7.60 

12.30 

27.11 

25.71 

15 

14.80 

14.20 

33.33 

40.11 

42.20 

35.04 

24.67 

13,66 

9.38 

12.92 

27.05 

24.16 

16 

14.45 

14.55 

33,35 

40.60 

42.45 

33.70 

25.05 

13.60 

8.93 

12.92 

26,40 

23,59 

IT 

14.60 

21.45 

33.35 

40.75 

42.55 

31.80 

24,66 

12.93 

8,80 

12.94 

26.34 

23.27 

18 

14.40 

21.65 

33.35 

40.87 

42. BO 

24.70 

24,40 

13.22 

8.34 

13.43 

26.30 

22,32 

19 

18.70 

22.30 

33.55 

41.40 

42.47 

28.45 

24,40 

13.15 

6.46 

13.51 

26,38 

21.99 

20 

18.45 

22.40 

32.50 

41.34 

43.23 

26.73 

24.53 

13.15 

6.45 

13.94 

25.92 

22.23 

21 

18.05 

24.20 

31.80 

41.50 

43.34 

25.40 

24.02 

12,61 

7.65 

15.04 

25.55 

23.49 

22 

17.65 

24.40 

31. 35 

41.52 

43.70 

25.02 

23,62 

13,20 

9.30 

19.35 

25.60 

24,30 

23 

17.35 

26.10 

31.03 

41.45 

44,00 

24.40 

23.32 

13,45 

9.50 

19.20 

25.60 

24.49 

24 

17.05 

26.54 

30.46 

41.60 

44.14 

24.55 

22,45 

13,71 

6,80 

19.31 

26.40 

25,30 

25 

16.50 

27.46 

30.80 

«1,44 

44,33 

24,10 

21,56 

14,42 

8.65 

16.16 

26.46 

27.06 

26 

16.20 

26.10 

30.68 

«1.30 

44.41 

24.81 

20.64 

14,15 

8.60 

16.30 

25.65 

27.25 

27 

15.40 

28.68 

31.56 

41.15 

44. S6 

25,06 

20,62 

13,81 

6.14 

20.60 

26.29 

29.55 

26 

16.15 

24.74 

32.42 

41,05 

44,66 

24.70 

14,40 

13.77 

5.26 

21.20 

26.60 

30.64 

29 

16.10 

30.66 

32.45 

40.45 

44.74 

24.77 

14.57 

12.90 

4.88 

21.70 

27.20 

31.35 

30 

15.40 

33.40 

40.85 

44.63 

24, 58 

14,30 

12,25 

9.06 

23.45 

27.49 

31.59 

31 

15.83 

34.28 

44.48 

18.10 

11.98 

24.15 

31.70 

THE 

following  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

20.33 

2(  ,70 

32.40 

34.53 

42.26 

33,59 

23.35 

14.36 

7,98 

14,16 

25.57 

26.71 

HA  x 

24.00 

3o.66 

3a, 28 

41,60 

44, 7t 

14 .27 

25.05 

17.41 

11,78 

24,15 

27.49 

31.70 

HIN 

15.85 

15.60 

30,68 

34.  SO 

34,6- 

24,10 

18,10 

11.98 

4.88 

6.59 

22.97 

21.99 

HIGHEST 

STAFE 

WAS  44. 

80  AT  6  S  00  A , M , 

ON  HAY  24 

• 

lowest 

STAGE 

HAS  4.33 

ON  SEP. 

24. 

daily  discharge  for  irsr 


oin  river 

OUTFLOW 

channel 

Nt  AR 

KNOX  LANDING,  l*.-' 

•CONTINUED 

COMPUTED 

GAILY 

discharge 

In  1 

Thousand 

CUBIC  FEET 

PER  SECOND 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JLN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

09 

210 

233 

307 

411 

190 

130 

00 

69 

94 

211 

233 

305 

403 

190 

130 

05 

70 

106 

211 

247 

300 

395 

106 

123 

00 

72 

117 

211 

251 

306 

305 

106 

120 

70 

72 

120 

209 

272 

307 

370 

106 

120 

77 

69 

121 

20b 

274 

309 

369 

194 

119 

75 

65 

1)6 

19b 

277 

313 

354 

142 

123 

39 

62 

117 

192 

291 

311 

326 

192 

116 

75 

62 

131 

192 

295 

311 

310 

191 

107 

75 

63 

125 

197 

290 

317 

302 

166 

103 

76 

70 

130 

199 

309 

325 

303 

187 

101 

77 

77 

129 

201 

315 

337 

292 

191 

101 

66 

70 

132 

202 

316 

340 

203 

192 

101 

5b 

79 

102 

204 

314 

340 

271 

195 

90 

55 

eo 

03 

207 

317 

357 

260 

196 

94 

70 

04 

93 

207 

327 

364 

246 

197 

92 

67 

ea 

99 

207 

329 

360 

230 

140 

09 

67 

ei 

96 

205 

333 

375 

217 

201 

90 

60 

04 

96 

201 

336 

302 

211 

200 

90 

70 

04 

90 

105 

336 

308 

197 

196 

09 

72 

06 

121 

175 

339 

392 

1 9  4 

190 

00 

73 

91 

152 

171 

339 

402 

109 

160 

09 

73 

133 

197 

169 

341 

410 

1  9  l 

ie4 

09 

70 

eb 

150 

172 

343 

413 

1 9  0 

175 

90 

70 

76 

17(4 

175 

342 

419 

1  0  9 

166 

103 

60 

57 

177 

170 

337 

423 

195 

160 

102 

69 

57 

100 

190 

323 

423 

191 

160 

101 

36 

79 

192 

210 

329 

424 

195 

153 

99 

36 

01 

204 

214 

326 

422 

195 

150 

94 

36 

03 

227 

319 

416 

109 

144 

91 

70 

104 

231 

411 

134 

00 

100 

128 

199 

300 

362 

269 

102 

102 

67 

79 

204 

231 

343 

424 

411 

201 

130 

00 

133 

03 

169 

233 

305 

109 

134 

06 

36 

57 

TOTAL  FOR  YEAR  HAS  64, 525, 000  CFS  HE  AH  FOR  YEAR  HAS  176,300  CFS 

maximum  DISCHARGE  HAS  424,000  CFS  On  May  28. 

MINIMUM  OAILY  DISCHARGE  has  36,000  CFS  on  Sep  27,  28  S  29. 


DAILY  STASES  FDR  1904 


30 


OLD  RIVER  AT  TQRRAS,  LA,  CLOCK  FQREBAY ) 


LOCATION,  LAT,  31-00-03,  LONG,  91-90-12,  IN  NAVIGATION  CHANNEL t  DN  SOUTHWEST  SIDE  OF  LOCK  m ALL 

at  entrance  to  lock  chamber,  the  head  of  navigation  channel  is  3o«,o  miles  upstream  on 
Mississippi  River  from  head  of  passes,  csta.  0272511.) 

GA6E.  HIRE  wEIgTH. 

RECQROS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  1,  1903,  TO  OATE.  PRIOR  TU  MAR,  10,  1903,  GAGE  WAS  IN  NATURAL 

Channel  of  lower  old  river  and  zero  of  gage  was  1,11  feet  higher  than  present  datum,  extremes 
In  current  reports  have  been  adjusted  to  present  datum. 

EXTREMES.  HIGHEST,  01,0  FEET  ON  hay  15,  1927.  LOWEST,  3,3  FEET  ON  NOV.  4,  1939. 


DAILY  EIGhT  A.M.  stage  in  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  nGVD 


DAY 

J»N 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

UEC 

1 

3d,  15 

26.60 

42,75 

47,20 

52,10 

56,35 

36. 2S 

26.95 

19.50 

16.90 

36,00 

4  0,40 

2 

36.95 

26.95 

43.00 

47.00 

51.65 

56.10 

36,30 

26,30 

19,10 

16.00 

36,00 

40.20 

3 

35.85 

27.55 

43.10 

40.30 

51.55 

55,95 

36.30 

25.75 

18,05 

17,20 

36.55 

39.90 

4 

35.20 

28.20 

43.20 

46,90 

51.50 

55.65 

36.10 

25.60 

lb.70 

17.10 

36.30 

39  ,bU 

5 

35.00 

28.95 

43.35 

49,20 

51.55 

55,20 

36.05 

25.55 

18.55 

17.00 

35.65 

39.50 

0 

38.30 

29.80 

94,10 

49,50 

51.55 

54.05 

35.05 

25.45 

18.30 

16.55 

35.70 

39,55 

7 

33.80 

29.20 

44,45 

50.10 

51.65 

54,30 

35.00 

25.15 

19.35 

16.15 

36.60 

39,75 

8 

33.60 

28. 8S 

44,50 

50.55 

52.00 

53.70 

35.60 

24,05 

18.40 

10.23 

37.35 

39.80 

9 

33.80 

27.85 

44.05 

50.95 

52.35 

53.00 

35.30 

24.60 

10.10 

16.25 

36.00 

39.95 

10 

33.05 

27.30 

45.05 

51.25 

52.70 

52,35 

35.20 

24.40 

16.40 

lb.05 

30.50 

39,00 

11 

32.55 

26.80 

45.35 

51.70 

52.95 

51.50 

35.15 

24.00 

18.40 

17.65 

39.05 

39,35 

12 

32.05 

26.65 

45,50 

52.00 

53.30 

50.60 

35.20 

23.65 

18.50 

10.00 

39.50 

30.50 

13 

31.50 

28.25 

40.25 

52.20 

53.50 

49,50 

35.40 

23.00 

18.70 

18.25 

39,90 

37.55 

14 

31.15 

29.95 

40.55 

52.35 

53.00 

40,30 

35.70 

23.65 

19.20 

10.45 

39.70 

36.30 

15 

30.80 

30.80 

40,05 

52.70 

54.15 

46.90 

36.15 

23.45 

18.30 

18.90 

39.40 

35.75 

lb 

30.30 

32.20 

40,95 

52.95 

54.25 

45.50 

30.30 

23.65 

10.10 

10.00 

39.05 

34,65 

17 

29.75 

33.25 

40,90 

53.15 

54.45 

43.00 

36,35 

23.30 

17.00 

18.55 

30.65 

33.90 

18 

29.80 

38.00 

40.05 

53.30 

54.00 

41.95 

36.10 

22.90 

18.10 

10.05 

30.30 

33.40 

19 

29.20 

38.55 

40,15 

53.40 

54.05 

40.15 

35.60 

22.65 

17.50 

19.15 

37.95 

33,10 

20 

28.70 

35.80 

45.00 

53.00 

55.15 

36.90 

35.60 

22.75 

17,00 

19.25 

37  ,90 

33.20 

21 

28.30 

36.10 

45.35 

53.70 

55.35 

37,95 

35.00 

23,00 

17.70 

19.70 

30.45 

33.00 

22 

27.80 

37.35 

44.50 

53.75 

55  70 

37,40 

34.50 

23.35 

10.00 

24.00 

30.65 

34,00 

23 

27.15 

38.30 

44,15 

53.65 

5  '5 

36,90 

33,05 

23.00 

17.60 

20.00 

39.05 

35.95 

24 

26.85 

39.35 

43.70 

53.05 

53.95 

36.00 

32.90 

23.90 

17.35 

28.05 

39,00 

37.30 

25 

26.85 

39.95 

43,70 

53.50 

56.20 

36.20 

32.20 

23.75 

17.30 

29,70 

30.05 

3o  ,  40 

26 

26.90 

80.85 

44.20 

53,35 

56,35 

35.70 

31.50 

23.50 

17.40 

31.50 

30,00 

39,00 

27 

26.90 

*1.70 

44,50 

53.15 

56.50 

35.60 

30.55 

23.20 

10.55 

32.60 

38.60 

40.00 

28 

27.05 

<2.15 

44,95 

52. B5 

56.50 

35.00 

29.90 

22.40 

10.75 

33.05 

39.65 

41.50 

29 

27.05 

«2.50 

45.45 

52.00 

56.50 

35,00 

28,05 

21.75 

18,90 

34,00 

40.20 

42,10 

30 

26.95 

40,00 

52.25 

56,50 

36,00 

28,30 

20.95 

17.15 

35.80 

40.20 

43,00 

31 

26.65 

40,00 

56.45 

27,00 

20.30 

36.35 

43.40 

THE 

FOua<<ING 

.  REFER 

only  to 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

30.78 

32.76 

44,90 

51.76 

54.11 

45,61 

38.  ?3 

23,01 

18.27 

22.09 

30.30 

36.20 

MAX 

38.15 

<2.50 

40,95 

53,75 

56,50 

56.35 

38.35 

20.95 

19.50 

36.35 

40,20 

43.40 

MIN 

26.65 

26.60 

42.75 

47.20 

51.50 

35.70 

27.80 

20.30 

17.15 

16,15 

35.65 

33,10 

HIGHEST 

St*GE 

«*3  56.50 

1  QN  MAY 

27  AND 

LATER  DATE(S). 

LOwr  gT 

st*ge 

W*S  16.15 

DN  OCT , 

7. 

DAILY  stages  FOR  196A 


OLO  RIVER  AT  TORRAS,  LA.  (LOCK  TA ILBA Y ) 


LOCATION,  l*T.  3 l-OO- 1 2 »  LONG.  91-90-25,  In  NAVIGATION  CHANNEL »  ON  NORTHWEST  SIDE  OF  LUCK  m ALL 

at  entrance  to  lock  chahber.  the  head  of  navigation  channel  is  3oa.o  miles  upstream  on 
Mississippi  River  prom  head  of  passes,  csta.  0275011,) 

GAGE.  MIRE  wEIgTH, 

discharge  range,  o.s  mile  downstream  from  gage. 

records  available,  stage,  mar.  is,  1963,  to  date,  discharge,  1963  and  1964. 

extremes.  HIGHE3T,  57,60  FEET  ON  MAY  14  AND  LATEK  OATES  IN  1973.  LOWEST,  1,2  FEET  IJN  JULY  16, 
1964. 


OAILV  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZENU  IS  AT  Nhvu 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

u 

1 

26.85 

13.95 

28.95 

32.00 

36.80 

40.30 

21.05 

13.45 

9.20 

6.50 

22.50 

25 

2 

26.30 

13.85 

29.10 

32.20 

36.55 

40,10 

21.70 

13,70 

8.55 

6.50 

22.25 

25 

3 

25.70 

la. 75 

29.35 

32,85 

36.70 

39,75 

21.40 

13.15 

7.70 

6.60 

22.20 

25 

4 

23.90 

15.20 

29.20 

33.20 

36.35 

39.80 

21.10 

12.80 

7.15 

6.60 

22.20 

24 

5 

21.80 

15.95 

29.45 

34.35 

36.10 

39,05 

20.40 

12,70 

6.55 

7.05 

22.25 

25 

6 

20.85 

15.80 

30.40 

34.70 

36,00 

38,55 

20.90 

12.60 

6.S5 

6,65 

22.30 

26 

7 

21.30 

16.30 

30.75 

34.85 

36.55 

38,80 

20.95 

12.80 

8.75 

6.65 

22.50 

26 

a 

21.10 

16.95 

30.55 

35.40 

37,00 

38,05 

20.60 

12.85 

6,40 

6.75 

23,20 

2b 

9 

20.80 

15.70 

30.85 

35.60 

36.95 

36.70 

20.60 

12.25 

7.10 

7.15 

24.05 

26 

10 

20.55 

18.90 

31.00 

35.65 

37.15 

36.15 

20.40 

12.00 

6,90 

7.95 

24.50 

2b 

11 

20.00 

15.30 

31.15 

36,30 

37.55 

35.60 

20,10 

11.65 

7,40 

9.25 

24.65 

2b 

12 

19.33 

15.85 

31,25 

36.60 

37.75 

35.20 

20.20 

11.45 

6.50 

9.95 

25.15 

25 

13 

19.00 

18.55 

31.30 

36.90 

37.95 

34.25 

20.45 

11.35 

5,90 

10.00 

25,30 

24 

14 

18.00 

18.50 

31.45 

36.70 

38.15 

33.20 

20.60 

11.25 

4.85 

10.20 

25.40 

23 

is 

17.80 

17.85 

31.85 

36.95 

38.85 

32.10 

21.15 

11.00 

6,40 

10.90 

25.25 

22 

16 

17.80 

18.20 

31.25 

37.20 

36.65 

30.75 

21.80 

11.00 

6.40 

11.00 

28  .DO 

21 

17 

17.30 

20.30 

31.35 

37.15 

38.80 

29.05 

21.00 

10.40 

6.80 

11.10 

24.50 

21 

18 

16.80 

20.55 

31.55 

37.50 

36.95 

26.95 

21.25 

10.60 

6,25 

11.60 

28.20 

20 

IS 

16.30 

21.20 

31.85 

37.85 

39.15 

25.55 

21.05 

10.55 

6.50 

11.70 

24.65 

20 

20 

16.60 

21.90 

30.55 

37.85 

39.25 

23.90 

20.65 

10.40 

6,90 

12.00 

28.25 

20 

21 

15.70 

22.60 

30.00 

37.95 

39.50 

22.90 

19.85 

10.30 

7.50 

12.60 

24.10 

21 

22 

15.30 

23.30 

29.80 

37.95 

39.75 

21.90 

19.90 

10.70 

7.05 

17.80 

24.25 

22 

23 

IS. 00 

28,80 

29.90 

37.90 

40.00 

21.60 

19,30 

11.10 

7.85 

18.25 

24.20 

22 

24 

19.90 

24.60 

29.10 

37.95 

80.25 

21.05 

18.65 

11.40 

6.95 

18.75 

24.60 

23 

25 

19.70 

26.00 

28.95 

37.85 

80.35 

20.55 

17,80 

11.80 

7.00 

17. b5 

28.00 

24 

26 

19.50 

26.10 

28,80 

37.70 

40,40 

21.00 

16.90 

11.85 

6.75 

17. 00 

23.90 

25 

27 

14.30 

26.80 

29,35 

37.55 

80.55 

20.30 

16,65 

11.55 

5.05 

19,50 

24.00 

27 

28 

14.35 

27.55 

30.35 

37,40 

80.65 

20.95 

16.10 

11.35 

4.10 

20.10 

28. GO 

26 

29 

1«.30 

28.35 

30.40 

37.60 

80.75 

21.35 

15.60 

10,65 

4,05 

20.55 

25.60 

2« 

30 

18.20 

30.90 

37.20 

40.60 

20.95 

15.85 

9,95 

6,40 

22.20 

25.70 

29 

31 

14.00 

31.65 

40,40 

14.40 

9.50 

22.90 

29 

THE 

fOLLOHlNG  REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

18.35 

19.67 

30.34 

36,30 

38.51 

30.19 

19.59 

11.55 

6.56 

12.40 

24.03 

2** 

MAX 

26,85 

28.35 

31.65 

37.95 

40.75 

40.30 

21.70 

13.70 

9.20 

22.90 

25.70 

29 

MIN 

14.00 

13.85 

28.80 

32,00 

36.00 

20.30 

14.40 

9,50 

4.05 

6.50 

22.20 

20 

HIGHEST 

stage 

H*s  80. 

75  ON  MAY 

29. 

LOWEST 

stage 

WAS  4.05 

ON  SEP, 

29. 

0  E  20.30 

19,80  E 

30.90 

1  19.80  E 

15.30  E 

31.00 

2  19,05  E 

15.70 

31.00 

E  17.70 
E  17.30 


17.15 

19.85  E  31.20 

16.95 

E 

20.60  E  31.25 

16.90 

E 

21.20 

31.35 

16.50 

E 

21.30 

30.95 

E 

15.70 

22.70 

29.80 

E 

15.10 

23.30 

29.40 

21.10  10. SO 
21.00  10.30 
21.00  E  10.50 
20.95  E  10,95 
2 


19.75  29.60  E  29.00 

19.60  E  25. »0  E  28.80 

19.90  E  26.00  28.60 


39.30  22.90 
39.60  21.90 
39.90  E  21.90 
90. OS  E  21.00 


22.80  E  20,15 
21.90  E  19.80 


6.0b 

e.oo 

£ 

24.10 

6,70 

8.90 

t 

24,70 

b.40 

9.60 

£ 

25.20 

b.«0  E 

9.90 

25.15 

b.10  E 

10.20 

25.30 

6,80  10.60  25.1b 

6.70 

1 1’  .90 

24,55 

6.40 

11.00 

E 

24.55 

6.70 

11.50 

E 

24.55 

6.65  E 

11.95 

24.10 

7.20  E 

12.70 

23.95 

7.10 

17.80 

E 

24.00 

19.50 

18.50 


17.50  E  12.10 


16.90  E  11.75 


* 


m i 


DAILY  STAGES  FOR  1964 


ATCHAFALAYA  RIVER  At  SIHNESPORT,  LA. 


LOCATION,  L*T •  30-58-57,  LONG,  91-47-54.  ON  KANSAS  CITY  SOUTHERN  RAILWAY  BRIDGE  NEAR  RIGHT  BANK  , 
4.9  MIlES  DOWNSTREAM  FROM  HEAD  OF  RIVER.  THE  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  IS  AT  THE  CONFLUENCE  OF 
RED  AND  LOWER  OLD  RIVERS.  (STA.  0304512B.) 

SA6E,  AUTOMATIC  RECOROER  AND  WIRE  WEIGHT. 

DISCHARGE  RANGE.  ABOUT  THREE  AND  A  HALF  MILES  DOWNSTREAM  FROM  BRIDGE. 

general  Information,  drainage  area,  not  including  Mississippi  river,  about  bt,57o  suuare  miles 

(CONTRIBUTING^.  BANKFULL  STAGE,  4b  FEET.  MEAN  LOW  WATER  STAGE,  b.9  FEET.  TME  DISCHARGE  IS 
COMPOSED  OF  Red  RIVER  FLQw  AND  CONTROLLED  DIVERSION  of  THE  MISSISSIPPI  RIVER  (MILE  314.6) 

through  old  River  outflow  channel,  on  may  28,  1975  gage  was  lowered  4,b4  feet  to  agree  with  new 

BENCHMARK  ELEVATIONS  and  new  gage  zero,  stages  FROM  Jan.  1  THRU  MAY  27  WERE  CORRECTED  TO  NEW 

Datum,  prior  to  1975  gage  zero  was  5.73  feet,  ngvd. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  1,  1887,  TO  MAY  IS,  1892,  AND  DEC.  1,  1903,  TO  DATE  InO  RECORO  OF 
STAGES  BELOW  30  FEET  FROM  JAN.  lb,  1915,  TO  NOV.  1919,  ANO  BELOW  34  FEET  FROM  DEC.  1919  TO 
1927),  ZERO  OF  GAGE  PRIOR  TO  OEC,  19Q4  WAS  3.61  FEET,  NGVO.  DISCHARGE,  1851  INTERMITTENTLY  TU 

date,  computed  daily,  since  1928, 

EXTREMES,  HIGHEST,  59.13  FEET  ON  MAY  lb,  1927.  LOWEST,  0,70  FOOT  ON  OCT.  17,  197b.  MAXIMUM, 

7ii,ooo  cfs  observed  on  may  12(-  1973  (stage  54,43  ngvoj.  minimum,  10,500  cfs  computeo  for 
June  24,  19*4  (stage,  i,4i  ngvd).  extremes  have  been  adjusted  to  ngvo. 


daily 

EIGHT  A 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZENO  IS 

AT  NGVO 

(1966 

AOJ.) 

DAY 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUt. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

a«.6o 

12.35 

26. TT 

29. 65 

34.35 

37.70 

19.31 

11.99 

7.70 

5.15 

20.63 

23.58 

2 

24.10 

12.35 

26.90 

29.85 

34.10 

37.48 

19.78 

12,00 

7.23 

5.29 

20,38 

23.45 

3 

23,62 

13.14 

26.92 

30.60 

34.08 

37.20 

19.40 

11.65 

6.32 

5.66 

20.30 

23.22 

4 

21,71 

13.81 

27 ,00 

30.93 

33.90 

36,82 

19.00 

11.22 

5.94 

5.69 

20.34 

22.98 

5 

H. #7 

13.93 

27.32 

31.97 

33.70 

36.46 

18.60 

11.10 

5.53 

5.76 

20.33 

23.52 

b 

19.06 

13.85 

28.16 

32.36 

33.64 

36.05 

18.95 

11.00 

5.24 

5.63 

20.10 

23.91 

7 

19.55 

14.55 

28.23 

32.35 

34.10 

36.25 

18.97 

11.16 

3,30 

5.26 

20.50 

2  4.21 

a 

19.27 

14.70 

28,33 

32.92 

34.45 

35.50 

18.76 

11.21 

5.02 

5.55 

21.04 

24,49 

9 

18.87 

14.03 

28.46 

33.15 

34.45 

34.40 

18.70 

io.7a 

5.40 

5. SB 

21.96 

24.40 

10 

l«.63 

13.42 

28.80 

33.40 

34.70 

33,70 

18.28 

10.30 

5.25 

6.68 

22.51 

24.24 

11 

18.20 

13.78 

28.90 

33.82 

35.14 

33.30 

18,17 

10.05 

5.30 

7.70 

23.00 

23.93 

12 

17. Si 

14.05 

29.00 

34.20 

35.33 

32.78 

18.51 

9.85 

4.85 

8.45 

23.20 

23.26 

13 

17.19 

17.16 

29.07 

34.40 

35.46 

31.91 

18.60 

9.82 

4.18 

B.55 

23.13 

22.70 

14 

16.25 

17.04 

29.13 

34.30 

35.70 

30.84 

18.78 

9.70 

«.22 

8.81 

23.30 

21.80 

15 

15.89 

16.41 

29.13 

34.45 

35.92 

29.81 

19.14 

9.53 

5.59 

9.62 

23.20 

20,47 

16 

15.58 

16.71 

29.15 

34.80 

36.15 

28.57 

19.30 

9.45 

5.28 

9.50 

22.63 

19,80 

17 

15.65 

18.31 

29.10 

34.90 

36.24 

26.89 

19.09 

8,98 

5.20 

9.60 

22.59 

19.39 

18 

15.50 

18.94 

29.20 

34.98 

36.40 

24,79 

19.14 

9.16 

5.20 

10.09 

22.57 

18,60 

19 

16.90 

19.32 

29.22 

35.30 

36.55 

23.48 

19.10 

9.10 

5.17 

10.09 

22.61 

18,21 

20 

15.00 

19,40 

28,38 

35.30 

36.70 

21.85 

18.73 

9.02 

5.57 

10.52 

22.23 

18.31 

21 

14.24 

20.76 

27.80 

35.35 

36.88 

20.91 

18.23 

8.62 

5.65 

11.40 

22.09 

19.42 

22 

13.75 

21.35 

27.40 

35,36 

37,16 

19,99 

17.85 

9,29 

5.99 

16. J4 

22.25 

20.48 

23 

13.50 

22.46 

27.10 

35,26 

37.43 

19.65 

17.44 

9.59 

6.26 

16.76 

22.15 

20,79 

24 

13.42 

22.64 

26,99 

35,37 

37.60 

19,13 

16.69 

9,85 

5,67 

16.89 

22.62 

21.40 

25 

13.24 

23.84 

26,78 

35.35 

37.70 

18.63 

15.84 

10.37 

5.71 

15.91 

22.60 

23.01 

2b 

13.00 

24.00 

26.68 

35.23 

37.80 

19.02 

15.05 

10.30 

5.59 

16.09 

22.10 

23.30 

27 

12.86 

24.38 

27.40 

35.12 

37.93 

18.48 

14.93 

9.98 

3.66 

18.01 

122.54 

25.10 

28 

12. 9J 

25.40 

28.05 

34.98 

37.98 

19.06 

1«.33 

9,83 

3,40 

18,53 

23.00 

25,90 

29 

12.95 

26.15 

28,06 

34,85 

38.08 

19.30 

1».05 

9.10 

2.97 

18.95 

23.63 

26.60 

30 

12.75 

28.84 

34,78 

37.92 

19.13 

13.70 

8,48 

4.99 

20.37 

23.70 

26.78 

31 

12.54 

29.40 

37.80 

12.69 

8.02 

20,99 

26.89 

THE 

following  refer 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

16,64 

17.87 

28,11 

33,84 

35.97 

27.96 

17.71 

10,02 

5.24 

10.95 

22.10 

22.71 

MAX 

24.60 

26.15 

29,40 

35,37 

38.08 

37.70 

19.78 

12.00 

7.70 

20.99 

23.70 

26.89 

MIN 

12.54 

12.35 

26.68 

29,65 

33.64 

18,48 

12.69 

8.02 

2.97 

5.15 

20.10 

18.21 

HIGHEST  STAGE  WAS  38.10  AT  11100  A.M.  ON  HAY  29, 
LOWEST  STAGE  WAS  2.41  ON  SEP.  29. 
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DAILY  STASES  FDR  1464 


ATCHAFALAYA  RIVER  AT  MELVILLE!  LA. 


LOCATION.  LAY.  10-A1-26,  LONG,  91-44-10.  TEXAS  AND  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE  AT  MILE  29. S,  FROM 
HEAD.  CSTa.  0306012B , ) 

SASE.  MIRE  MEIGhT  TYPE. 

general  Information,  gage  read  and  maintained  sy  national  leather  service,  drainage  area  not 

DETERMINED.  gANKFOLL  STAGE.  41  FEET,  MEAN  LOH  HATER  STAGE,  6.3  FEET.  ON  MAY  22,  1975  GAGE  HAS 

raised  o.ia  foot  to  agree  hith  neh  benchmark  elevations  and  neh  gage  zero,  stages  from  jan.  i 

thru  may  2i  here  corrected  to  neh  datum,  prior  to  i97s  gage  zero  has  o.is  foot,  ngvd. 

RECORDS  available.  STAGE,  1685  TO  DATE. 

EXTREMES,  HIGHEST,  46,96  FEET  ON  MAY  14  TO  16,  1927.  LOhEST,  0.80  FOOT  ON  JAN.  19,  1961. 

extremes  have  been  adjusted  to  ngvo. 


daily 

EIGHT  a.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1976  AOJ.) 

DAY 

Jan  fEB 

MAH  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOv  dec 

l 

E 

20.30 

9.60 

21.10 

23.80 

28.00 

30.90 

15.50 

9.40 

6.60 

4.60 

16.40 

19.00 

2 

E 

20.00 

9.60 

21.70 

24.00 

27.80 

E 

30,70 

15.80 

9.30 

6.30 

5.00 

16.20 

16.90 

3 

E 

14. TO 

lo.io 

21.40 

24,60 

27.80 

E 

30.40 

15,60 

9.10 

5.70 

5.40 

16.10 

16.60 

4 

E 

IS.  20 

10.60 

21.40 

24.90 

27.70 

E 

30.10 

E 

15.20 

6.70 

5.30 

5.50 

16.20 

16,60 

5 

E 

16.60  E 

lo.ao 

21.70 

2S.80 

27.60 

29.60 

E 

14.90 

6.bO 

5.20 

5.50 

16.20 

19.00 

6 

E 

15.30 

10.70 

22,30 

26.10 

27.50 

29.60 

15.10 

6.50 

5.10 

4.50 

16.00 

19,60 

7 

E 

15.80 

11.20 

22.40 

26.20 

27.60 

29.60 

15.10 

6.50 

4.60 

4,20 

16.20 

19.90 

6 

E 

15.60 

11.40 

22.80 

26.60 

26.20 

29.10 

15.00 

6.50 

4,00 

4,40 

16.70 

20,20 

9 

E 

15.30 

U.00 

23,00 

26.90 

28.10 

E 

28.30 

14.90 

6.20 

4.30 

4.70 

17.50 

E 

20.20 

10 

E 

15.10 

10.50 

23.20 

27,10 

28.30 

E 

27.70 

14.60 

7.60 

4.30 

5.10 

17.90 

E 

20.60 

11 

E 

14.70 

10.70 

23.30 

27.40 

28.60 

27,40 

14.40 

7.60 

4.30 

5.70 

16.30 

20.40 

12 

14.20  E 

10.90 

23.40 

27.80 

28.80 

27.00 

14.60 

7.50 

3.90 

6.30 

18.40 

19.60 

13 

13.40 

12.80 

23.50 

28.20 

24.00 

26.30 

14.70 

7.40 

3.60 

6,50 

16.40 

19,70 

14 

13.00 

13.20 

23.60 

28.10 

24.20 

25.50 

15.10 

7.30 

3.60 

6.70 

18.50 

19.10 

15 

12.60 

12.90 

23.50 

28.30 

24.30 

24.70 

15.30 

7.20 

4.50 

7.20 

16.60 

16.10 

lb 

12.40 

13.00 

23.50 

28.50 

29.60 

23.70 

15,50 

7.10 

4.20 

7.30 

16.10 

17.50 

17 

12.40 

14.10 

23,50 

E 

28.70 

24.60 

22.50 

15.40 

b  ,  60 

4.10 

£ 

7.60 

16.00 

17.10 

16 

12.30 

14.60 

23.50 

E 

26. 88 

29.80 

20,90 

15.40 

b  ,  60 

4.20 

7.90  E 

18.00 

16,50 

19 

11.60 

15.10 

23.60 

28.88 

29.90 

14.70 

15.30 

6.80 

4.30 

7.90 

16.00 

16.10 

20 

1 1  .TO 

15.20 

23.00 

28.80 

30.00 

18,40 

15.00 

6.70 

4,40 

6.30 

17.30 

16.00 

21 

11.30 

16.20 

22.50 

28.90 

30.20 

17,60 

14.40 

b  .60 

4,90 

8.30 

17.10 

17.40 

22 

10.80 

16.B0 

22.20 

29.00 

30.40 

16,60 

E 

14.00 

6.90 

4.90 

E 

12.60 

17.20 

18.20 

23 

10.50 

17.60 

22.00 

26.80 

30.70 

16,00 

13.70 

7,10 

5.30 

E 

13.40 

17.40 

16.60 

24 

10.40 

IT. 80 

21.90 

28.40  E 

30.40 

15.60 

13,10 

7.50 

5.50 

E 

13.50 

17.70 

19,10 

25 

10.20 

18.70 

21.60 

28.90 

30.90 

15.20 

12.50 

6.10 

5.60 

E 

12.60 

16.00 

20.40 

2b 

10.10 

14.00 

21.50 

28.60  E 

30.90 

E 

15.40 

11.80 

6,30 

5.60 

E 

12.60 

17.70 

20.60 

27 

9.90 

19.40 

22.00 

26.60 

31.10 

15,00 

11.60 

6.10 

4.50 

13.60 

17.90 

21.90 

26 

10.10 

20.10 

22.50 

E 

26.40 

31,10 

E 

15,30 

11.20 

6.00 

4.30 

14.40 

16.30 

22.70 

29 

10.00 

20.70 

22.60 

E 

26.30 

31.20 

15,50 

11.00 

7.50 

3.60 

14.60 

16,60 

23.30 

30 

9.40 

23,10 

E 

26.20 

31.00 

15,40 

10.70 

7.10 

4.60 

15.90 

16.60 

23.50 

31 

9.70 

23.60 

30.90 

9.90 

6.60 

16,50 

23.60 

THE 

FOLLOHING  REFER 

ONLY  TO 

Readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

13.34 

13.44 

22, bO 

27.54 

24.41 

22,99 

14.07 

7.73 

6.71 

6.66 

17.53 

19,49 

MAX 

E 

20.30 

20.70 

23. bO 

29.00 

31.20 

30.90 

15.80 

9,40 

6,60 

16.50 

18.60 

23.60 

MIN 

9.70 

9.60 

21,10 

23,80 

27.50 

15.00 

9.90 

b.60 

3,60 

4.20 

16.00 

16,00 

E-  ESTIMATED 

HIGHEST  Stage  HAS  31.20  ON  MAY  29. 

LOMEST  STAGE  has  3.60  ON  SEP.  13  AND  LATER  DATE  IS) 


DAILY  STAGES  FOR  HSR 
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ATCMAFALAYA  RIVER  AT  KRQTZ  SPRINGS,  LA. 


LOCATION,  L*T.  S0-32-07,  LONG,  91.R4-98.  ON  RIGHT  SANK  AT  TENNECO  OIL  COHPANV  hHARFi  NILE  41.  i, 
FROM  head  AND  1,000  feet  DOHNSTREAM  FROM  MISSOURI  PACIFIC  RAILROAD  SRIDGE.  (STA.  U307M2B.) 

gage,  automatic  recorder  AND  MIRE  height, 

general  Information,  drainage  area  not  determined,  bankfull  stage,  3?  feet,  mean  lo«  «ater 

STAGE,  6.1  FEET.  ZERO  OF  GAGE,  FROM  1933  THRU  1993  AND  1950  NAS  MINUS  20.00  FEET,  NGv|>,  |444 

thru  h«9  minus  0.03  foot,  ngvd,  hsi  to  date  zero,  ngvd,  on  mat  23,  hts  gage  mas  raised  u.rt 

FOOT  t0  AGREE  n ITH  NE.i  8FNCHMARK  F'CVATIC\S.  STAGE  FROM  JAN,  l  THRU  MAY  22  «ERE  CORRECTED  TC 

NEN  DATUM. 

RECOROS  AVAILABLE.  STAGE,  1912  TO  DATE.  DISCHARGE,  OCT.  H34  TO  SEPT.  H64  IN  REPORTS  OF 
U.S.  GEOLOGICAL  survey. 

EXTREMES,  HIGHEST,  34.5  FEET  ON  MAY  15,  H27.  LOMEST,  0,90  FOOT  ON  OCT.  18,  1976. 


DAILY 

SEVEN  A 

,M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZENO  IS 

AT  U GVU 

(1967 

AUJ.) 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

hay 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

UEC 

1 

19.70 

4.90 

14.43 

20.70 

24.40 

26.56 

13.60 

8.30 

5.10 

E  4.10 

14.70 

E 

17.60 

2 

19.40 

4.40 

13.41 

21.00 

24.30 

26.50 

13.90 

a. 20 

9,70 

E  4.30 

14.30 

E 

17,50 

3 

■  17.50 

9.30 

18.94 

21.50 

24.40 

26.36 

13.60 

6.10 

9.20 

4.30 

E 

14,20 

16.90 

4 

15.45 

9.70 

19.20 

21,70 

24.20 

26.14 

13.20 

7.80 

3.30 

E  4.40 

E 

14.20 

lb.bO 

5 

i  15.40 

E  9.90 

19.55 

22.40 

24.20 

25.95 

13.00 

7.b0 

3.10 

E  4.40 

£ 

14,20 

16.50 

6 

:  14.70 

9.70 

19.41 

22.50 

24.40 

25.67 

13.10 

k 

7.50 

2.50 

4,10 

E 

14,10 

E 

16.00 

7 

13.90 

10.20 

19.40 

22.40 

24.60 

25.77 

13.10 

E 

7.bO 

E 

3.b0 

4.00 

t 

14,30 

17.10 

a 

14.10 

10.40 

20.10 

23.30 

E 

24,40 

25.36 

13.00 

7.70 

E 

3.60 

4.10 

E 

14.70 

17.30 

9 

i  13,60 

10.00 

20.30 

23,60 

E 

24, TO 

24.60 

12.60 

E 

7.50 

E 

4,20 

4.30 

t 

15.40 

17.30 

10 

E  13.60 

9.70 

20.50 

23.70 

E 

24.40 

24.10 

12.40 

7.bO 

4.10 

4,70 

15.90 

17,20 

11 

13.40 

9.70 

20.60 

24.10 

24.40 

23.90 

12.20 

7.10 

4.00 

5.30 

lb. 10 

17.10 

12 

12.90 

E  10.00 

20.40 

24,40 

25.10 

23.50 

12.30 

b.90 

3.70 

5.70 

15,60 

E 

lb. 60 

13 

12.40 

11.70 

E 

20.90 

24.70 

25.30 

22.90 

13.00 

b.70 

3.40 

5.B0 

15.60 

16,30 

14 

12.10 

12.30 

20.70 

24.40 

25.60 

22.20 

13.10 

b.  70 

3.30 

E  6.00 

E 

15.30 

15.90 

15 

11.40 

11.90 

E 

21.00 

24,40 

25.43 

21.60 

13.10 

b.  70 

3.70 

E  b. 50 

E 

15.20 

15.10 

lb 

11.60 

12.00 

e 

20.70 

E 

24.60 

25.64 

20.07 

13.40 

b.bO 

3.20 

b.70 

E 

15.00 

14.au 

17 

11.50 

12.90 

E 

20.70 

E 

24,40 

25.66 

19.70 

13.30 

b.bO 

E 

3.20 

7.00 

E 

14, ao 

14. ao 

16 

11.50 

13.50 

E 

20.70 

25.00 

25.74 

1«.«0 

13.20 

b.bO 

3.00 

7.20 

15.90 

13.50 

19 

11.00 

13.70 

E 

20,40 

E 

25.00 

25.9J 

17.50 

13.30 

b  .70 

3,20 

7.20 

15.90 

13.20 

20 

10.40 

14.00 

E 

20.40 

E 

25.00 

26.04 

16.50 

12.90 

b.70 

3.30 

7.30 

15.20 

13.20 

21 

10.40 

14.40 

19.50 

25.60 

26.21 

15.30 

12.40 

b.70 

3.B0 

7.90 

15.70 

13.60 

22 

10.00 

15.30 

19.30 

25.60 

26.35 

14.60 

12.20 

b.90 

4.10 

10.40 

15.70 

14.40 

23 

9.90 

16.00 

19.30 

25.40 

26.55 

14.20 

12.00 

b.70 

4.20 

11.50 

15.60 

14.90 

29 

9.40 

16.30 

19.20 

25.50 

26.74 

13.40 

11.40 

b.70 

3,b0 

11.50 

15.60 

15.40 

25 

5.50 

17.00 

14.40 

E 

25.50 

26.44 

13.40 

10.60 

b.70 

3.30 

11.10 

15.70 

16,30 

2b 

9.40 

17.30 

14.40 

25.10 

26.95 

13.40 

10.20 

b.70 

4.10 

11,00 

E 

15.40 

16.70 

27 

E  9.30 

17.70 

19.20 

25.00 

27.04 

13.40 

10.00 

b.70 

3,90 

E  12.00 

lb. 40 

17,60 

26 

9.20 

17.73 

19.40 

24.90 

27.04 

13.40 

9.60 

b,70 

E 

3.70 

E  12.50 

E 

16,60 

16,30 

29 

9.10 

14.04 

E 

19,90 

24,90 

27.11 

13.50 

9.40 

b.70 

E 

3.30 

E  12.60 

E 

17.20 

16.60 

30 

9.00 

20.10 

24,40 

26.76 

13.60 

9.10 

E 

b  .20 

E 

4,00 

E  13.60 

E 

17.20 

10,90 

31 

4.90 

20.50 

26.56 

6,40 

5.20 

E  14. bO 

19.20 

7ME 

FOLLOMING 

i  REFER  ! 

ONLY  TO 

REA0IN63 

APPEARING  in  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

W.3l 

12.70 

19,90 

24,06 

25,62 

20.06 

12.17 

7.00 

3.68 

7.62 

15.39 

16,29 

MAX 

19.70 

14,04 

E 

21.00 

25,60 

27.11 

26.56 

11.90 

a  .so 

5.10 

E  14.60 

E 

17,20 

19.20 

MIN 

4.90 

4.40 

14.43 

20,70 

24.20 

13.40 

6,40 

5.20 

2.50 

4.00 

E 

14,10 

13.20 

E-  ESTIMATED 

highest  stage  m*s  27.54  at  4120  p.n.  on  may  29, 

LOMEST  STAGE  MAS  2.50  ON  SEP,  6. 


DAILY  stages  FOR  1984 


atchafalaya  RIVER  at  atchafaiaya,  la. 


LOCATION,  L*T.  30-20-46,  LONG,  91-43-16.  PN  RIGHT  BANK  AT  MILE  59.3,  FROM  HEAD,  nEAW  ABANDONED 

southern  pacific  railroad  bridge,  (sta.  03090120.) 

GAGE.  STAFF  type  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

general  information,  drainage  area  not  determined,  bankfull  stage,  28  feet,  mean  low  hater 
stage,  5.6  feet,  on  sep,  23,  1975  gage  was  raised  0.71  foot  to  agree  with  new  benchmark 
elevations  and  new  gage  zero,  stages  from  jan.  1  thru  sep.  22  were  correcteo  to  ne«  datum. 
?SI0R  TO  1975  G*G£  ZZ”m  MINUS  C.lfe  FOOT,  ngvd. 


RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  If  1931,  TO  DATE.  FROM  FEB.  1951  TO  DEC.  1958,  GAGE  WAS  ABOUT 
0.6  HIlE  UP3TREAM.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY,  1945  TO  1950  AND  1955  TO  DATE. 


EXTREMES,  highest, 

30. 

22  FEET 

ON  HAY 

5,  195C 

>. 

LOWEST, 

0.40 

FOOT  ON 

JAN.  17, 

1981. 

EXTREMES 

HAVE 

SEEN 

adjusted  to 

NGVD, 

daily 

eight  a 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1967 

AUJ.) 

DAY 

jam 

FEB 

HAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

Ml  V 

DEC 

1 

E 

19.90 

7.38 

15.00 

E 

16,80 

19.88 

21.60 

E 

11.70 

7.25 

4„50 

3.10 

12.20 

14,30 

2 

E 

14,60 

7,30 

15.30 

17.00 

19.72 

21.48 

11.64 

7.05 

E 

4.20 

3.80 

12.20 

b 

14,30 

3 

14,20 

7.45 

15.42 

17.30 

19.72 

E 

21.30 

11.72 

6,95 

E 

3.90 

3.72 

12.18 

14,12 

4 

is. so 

7.78 

E 

15.50 

17.68 

19.72 

21.22 

E 

11.50 

6.62 

3.70 

3.60 

E 

12.20 

14.00 

5 

12.40 

E  8.20 

15.60 

18.10 

19.65 

21.00 

11.25 

E 

6.70 

3.35 

3.45 

12.15 

14.20 

6 

12.20 

8.10 

15.95 

18.40 

E 

19.60 

20.82 

11.15 

6.60 

3.25 

3.82 

11.96 

14.35 

7 

11,40 

8.20 

16.20 

18.52 

19.65 

20,78 

11.12 

6.62 

2.90 

E  3.80 

12.20 

14.45 

8 

E 

11. TO 

8.45 

16.30 

E 

18.80 

14.82 

20,68 

E 

11.10 

6.55 

2.85 

3.78 

12.50 

14.50 

9 

11. SO 

8.28 

16.38 

19.00 

19.78 

20.10 

11.10 

6.42 

E 

3.60 

3.90 

12.85 

E 

14.60 

10 

11.32 

7.94 

16.50 

19.17 

14.95 

E 

19.90 

10.92 

6.10 

3.70 

4.20 

13.20 

14.55 

11 

11.10 

8.02 

E 

16.60 

19.35 

20.10 

19,52 

10.76 

5.95 

3.60 

4.50 

t 

13,40 

14.46 

12 

10.80 

E  8.50 

16.70 

14.60 

20.18 

19.20 

10.84 

E 

5.9C 

3.30 

4.75 

b 

13.50 

14.15 

13 

10, 3S 

9.40 

16.85 

14.78 

E 

20.30 

16.82 

10.80 

5.70 

3.20 

5.10 

13.56 

14.00 

14 

10.00 

4.90 

16.90 

14.85 

20.40 

16.35 

10,90 

5.62 

2.98 

E  5.40 

13.65 

13.60 

15 

E 

4. SO 

4.75 

16.90 

E 

19.90 

20.56 

17.65 

E 

11.10 

5.54 

2.80 

5.90 

13.66 

13.22 

16 

4.60 

9.85 

16.90 

20.00 

20.64 

17.40 

11.20 

5.45 

E 

3.30 

5.40 

13.55 

6 

12.60 

17 

4.40 

10.22 

16.90 

20.05 

20.72 

E 

16.60 

11.18 

5.35 

3.32 

6.12 

13.45 

12.25 

16 

4.55 

10.60 

E 

16.90 

20.06 

20.78 

15.70 

11.12 

5.18 

3.50 

6.30 

£ 

13.50 

11.60 

19 

4.50 

E  11.00 

16.95 

20.15 

20.85 

14.85 

11.12 

E 

5.20 

3.60 

6.40 

13.40 

11.50 

20 

8.40 

E  11.20 

16.70 

20.25 

E 

20.40 

14.00 

11.00 

5,20 

3.90 

6.50 

13.25 

11.45 

21 

8.75 

H.70 

16.32 

20.28 

21.00 

13.30 

10.85 

5.18 

4.35 

E  7.00 

13.08 

11.60 

22 

E 

8.40 

12.12 

16.12 

E 

20.30 

21.23 

12.75 

E 

10.60 

5.28 

4,30 

9.00 

£ 

13.00 

11,70 

23 

8.25 

12.75 

16.08 

20.35 

21.46 

12.40 

10,25 

5.44 

E 

4.60 

10.00 

13.10 

E 

12.40 

24 

8.00 

12.98 

15.86 

20.35 

21.55 

E 

12.10 

9.90 

5.55 

3.20 

10.05 

13.12 

11.82 

25 

T.40 

13.40 

E 

15.80 

20,32 

21.56 

11.68 

9.55 

5.55 

3,60 

9.75 

E 

13.30 

E 

11.90 

26 

7  .62 

E  13.80 

15,60 

20.22 

21.62 

11.62 

9.10 

E 

5.70 

3.88 

4.72 

13.08 

12.50 

27 

7. 70 

14.00 

15.78 

20.15 

F 

21.70 

11.60 

8.82 

5,65 

3.00 

10.10 

13.30 

13,40 

26 

7.62 

14.24 

15.98 

20.12 

E 

21,70 

11.60 

8.65 

5.46 

2.70 

E  10,60 

13,55 

14.50 

29 

E 

7.60 

14.65 

16.18 

E 

20.10 

21.60 

11.65 

E 

8.40 

5,28 

3.10 

11.05 

14.10 

15.30 

30 

7.62 

16.48 

20.02 

21.78 

11.65 

6.10 

5.10 

E 

3,60 

11.90 

14.25 

b 

15.50 

31 

7.56 

16.62 

21.68 

7.70 

4.95 

12.25 

15.70 

THE 

FOLLOWING 

:  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

10.16 

10.24 

16.23 

14.39 

20.64 

16.71 

10.48 

5.84 

3.53 

6,65 

13.06 

13.52 

HAH 

E 

14.90 

14.65 

16.95 

20.35 

21.80 

21.60 

11,72 

7.25 

E 

4.60 

12.25 

14.25 

15.70 

MIN 

7.56 

7.30 

15.00 

E 

16.80 

E 

14.60 

11.60 

7.70 

4.95 

2.70 

3.10 

11,96 

11.45 

E-  ESTIMATED 

HIGHEST  STAGE  nA$  21.60  ON  HAT  29. 
LOWEST  STAGE  WAS  2.45  ON  SEP.  14, 


DAILY  STASES  FOR  1964 
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ATCHAFALAVA  RIVER  AT  BUT  1 1.  LA  ROSE,  LA. 


LOCATION.  LAT,  30-16-57,  LONS.  91-41-17,  ON  RIGHT  BANK  AT  NILE  B4.8,  FROM  HEAD,  FEET  NORTH  OF 

BOAT  LAUNChINs  ramp.  (STA.  03120120.1 

SASE.  MIRE  HEIGHT  TYPE. 

seneral  Information,  drainase  area  not  determined,  bankfull  stase,  is  feet,  mean  low  mater 
stase,  5,iT  feet,  on  sep,  23.  1975  case  mas  raised  o.st  foot  to  agree  mith  men  benchmark 
elevations  and  nem  sage  zero,  stages  from  jan,  1  thru  sep.  22  mere  corrected  to  neh  datum, 
prior  to  197s  gage  zero  mas  minus  0,30  foot,  ngvd, 

RECORDS  available.  STAGE,  MAV  29,  1928,  TO  DATE.  PRIOR  TO  OCT.  17,  1987,  SAGE  NAS  LOCATED  On  LEFT 
bank. 

extremes.  HIGHEST,  27.28  FEET  ON  MAY  23,  1973,  LOMEST,  0.33  FOOT  ON  OCT.  17,  1976.  EXTREMES  HAVE 
been  adjusted  to  ngvd. 


OAILY 

EIGHT  A 

,N.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1966 

AUJ.) 

OAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

14.03 

6.95 

14.26 

15.84 

18.71 

20.20 

11.22 

6.69 

4.39 

2.76 

11.70 

13.27 

2 

13.83 

6.88 

14.73 

15.99 

18.55 

20.11 

11.33 

b.70 

4.11 

3.17 

11.70 

13.23 

3 

13.55 

7.24 

14.55 

16.32 

18.53 

19,90 

11.20 

6.70 

3.72 

3.41 

11.60 

13.23 

4 

12.81 

7.46 

14,64 

16.55 

18.52 

19.80 

10.95 

6.35 

3.36 

3.53 

11.54 

13.10 

s 

11.95 

7,62 

14.80 

16.98 

18.42 

14.72 

10.73 

6.22 

3.00 

3.58 

11.64 

13.27 

6 

11.48 

7.46 

15.07 

17.22 

18.32 

19.58 

10.78 

6.13 

2.88 

3.53 

11.46 

13,43 

7 

11.38 

7.77 

15.23 

17.33 

18.43 

t«.S0 

10.76 

6.15 

2.53 

3.42 

11.65 

13.48 

a 

11.25 

7.97 

15.39 

17.60 

18.68 

14.34 

10.68 

6.06 

3.03 

3.43 

11.97 

13,63 

9 

10.98 

7.73 

15.46 

17.80 

18.64 

18.95 

10.58 

5.93 

3.08 

3.62 

12.36 

13.67 

10 

10.99 

7.48 

15.58 

17.92 

18.70 

18.65 

10.40 

5.62 

3.42 

3.85 

12.60 

13.63 

u 

10.56 

7.53 

15.70 

18.01 

18.84 

18.45 

10.25 

S.«3 

3.28 

«.28 

12.84 

13.52 

12 

10.37 

7.74 

15.76 

18.38 

18.97 

18.20 

10.35 

5.33 

3.03 

4.68 

12.94 

13.23 

13 

10.05 

8.89 

15.85 

18.50 

18.97 

17.90 

10.40 

5.20 

2.73 

4.75 

12.95 

13.10 

14 

9. ‘2 

9.24 

15.50 

18.54 

14.05 

17.47 

10.45 

5.18 

2.68 

4.96 

13.05 

13.74 

15 

«.«2 

4.29 

15.92 

18.57 

14.05 

17.04 

10.58 

5.10 

3.35 

5.46 

13,03 

12.20 

lb 

8.80 

9.30 

15.93 

18.70 

19.17 

16.55 

10.68 

5.08 

2.40 

5.49 

12.85 

12.60 

17 

9.05 

4.84 

15.93 

18.76 

19.30 

15.  B5 

10.60 

4.63 

3.10 

5.75 

12.71 

11,50 

18 

9.15 

10.30 

15,93 

18.78 

19.45 

15.05 

10.58 

4.83 

3.28 

6.10 

12.71 

11.10 

19 

8.70 

10.63 

15.97 

18.92 

14.55 

14.30 

10.59 

4.78 

3.45 

6.08 

12.80 

10.61 

20 

8.58 

10.71 

15.76 

18.93 

19.67 

13.50 

10.40 

4.78 

3.56 

6.12 

12.62 

10.74 

21 

8.28 

U.19 

15.47 

19.06 

14.80 

12.83 

10.19 

9.73 

4.0» 

6.62 

12.50 

11.03 

22 

7.97 

11.53 

15.17 

19.11 

14.88 

12.32 

9.93 

4.87 

«.32 

7.38 

12.48 

11.49 

23 

7.78 

12.03 

14.95 

19.11 

20.02 

11,90 

9.73 

4.98 

4.25 

9.60 

12.50 

11.76 

24 

7.70 

12.23 

14.96 

19.10 

20.10 

11.58 

9.40 

5.02 

3.82 

9.57 

12.62 

12.03 

25 

7.59 

12.70 

14.82 

14.06 

20.18 

11.24 

9.02 

5.28 

3.78 

9.27 

12.65 

12.75 

2b 

7.44 

12.90 

14.70 

14.02 

20.21 

11.15 

8.57 

5.35 

3.58 

9.20 

12.45 

12.69 

27 

7.33 

13.33 

14.87 

18.97 

20.32 

10.48 

8.25 

5.24 

2.90 

9.93 

12.66 

13,63 

26 

*.31 

13.63 

15.12 

18.94 

20.31 

11.07 

8.02 

5.17 

2.63 

10.30 

12.86 

14.03 

29 

7.23 

14.00 

15.22 

18,88 

20.32 

11.20 

7.83 

4.88 

2.13 

10.58 

13.13 

14.33 

30 

7.20 

15.42 

18.83 

20.33 

11.19 

7,60 

4.65 

2.60 

11.28 

13.31 

14.49 

31 

‘.91 

15,62 

20.27 

7.10 

4.45 

11.58 

14,56 

The 

FOuLONINS 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

9.65 

4.71 

15.31 

18.14 

14.33 

15.65 

9.97 

5.41 

3.29 

6.23 

12.46 

12,69 

WAX 

14.03 

14,00 

15,97 

19.11 

20.33 

20,20 

11.33 

6.89 

4,39 

11.58 

13.31 

14.56 

WIN 

‘.91 

6.88 

14,26 

15.84 

16,32 

10.98 

7.10 

4.45 

2.13 

2.76 

11,48 

10.74 

highest  stage  maj  ao,33  on  may  30. 
LOMEST  STAGE  MAS  2.13  ON  SEP.  29, 
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DAILY  STASES  FOR  1964 


8AY0U  LA  ROMPE  AT  LAKE  LONS  (LA.) 


LOCATION,  LAT.  30-13-29.  LONS.  91-35-18.  ON  EAST  BANK  OF  LAKE  LONS  ABOUT  2000  FEET  SOUTHxEST  OF 

junction  »ith  bayou  la  ronpe.  csta.  03210120.) 

SASE.  automatic  recorder  ano  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1945  AND  1959  TO  1962.  DAILY,  JAN,  1971  TO 
MAR.  14,  1973  AND  OCT.  24,  1974  TO  DATE, 


MES.  (From  1971 

TO  DATE) 

HIGHEST.  22.64 

FEET  ON 

APR. 

16. 

1975. 

LOWEST, 

1.75  FfcE7 

JCT.  2, 

I9a3  AND 

SfcP.  c 29, 

1984. 

EIGHT  a 

,M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NG VO 

(1976 

ADJ.) 

Jan 

feb 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

13. 26 

6.83 

13.33 

14.89 

17.38 

19.71 

10.75 

6.76 

4.54 

2.97 

11.09 

12.5 

13.04 

6.77 

13,48 

15.02 

17.27 

18,65 

10.83 

6.67 

4,29 

3.40 

11.07 

12.5 

12.80 

7.13 

13.58 

15.36 

17,25 

16.56 

10.72 

6.74 

3.92 

3.62 

10.96 

12,5 

12.15 

7.31 

13.66 

15.53 

17.23 

18. 4J 

10.50 

6.40 

3.60 

3.74 

11.03 

12.4 

11.39 

7.43 

13.82 

15.85 

17.10 

18.31 

10.31 

F 

6.29 

3.29 

3.66 

11.05 

12.5 

10.93 

7.31 

14.17 

16.07 

17.05 

18.16 

10.34 

6.23 

3.20 

3.74 

10.89 

12.6 

10. SB 

7.56 

14.26 

16.17 

17.16 

18,14 

10.35 

6.23 

3.01 

3,65 

11.05 

12.7 

10.76 

7.73 

14.34 

16.44 

17.34 

17.98 

10.23 

6,17 

3.46 

3.67 

11.31 

12.8 

10.54 

7.51 

14.42 

16,60 

17.35 

17.65 

10.15 

F 

6.01 

3,70 

3.61 

11.66 

12. « 

10.53 

7.29 

14.57 

16.70 

17.38 

17.37 

10.00 

F 

5,78 

3.75 

4.07 

11.66 

12.8 

10.12 

7.35 

14.66 

16.88 

17.50 

17.20 

9.67 

5.54 

3,62 

4.41 

12.13 

12.7 

9.64 

7.57 

14.76 

17.08 

17.58 

17.01 

9.93 

5,41 

3.31 

4.60 

12.19 

12.5 

9.69 

8.58 

14.84 

17.20 

17.65 

16.70 

9.97 

5.31 

3.03 

4,67 

12.21 

12,5 

9.29 

8.9T 

14.68 

17.21 

17.71 

16.35 

10.03 

5.30 

2.93 

5.07 

12.30 

12.0 

9.11 

8.91 

14.90 

17.27 

17.79 

15.''' 

10.13 

5.22 

3.55 

5.59 

12.31 

U.5 

6.89 

9.01 

14.93 

17.37  F 

17.86 

15.56 

10.22 

5.13 

3.12 

5.58 

12.18 

11.2 

8.83 

9.49 

14.91 

17.43 

17.93 

14.95 

10.18 

4,96 

3.35 

6.06 

12.04 

10.9 

a. aa 

9.90 

14.91 

17.45 

18.06 

14.25 

10.15 

4.93 

3.48 

6.06 

12.06 

10.6 

®.43 

10.18 

14.96 

17.58 

16.15 

13.61 

10.15 

4.66 

3.62 

6.09 

12.15 

10.3 

8.33 

10.24 

14.81 

17.63 

18.30 

12.92 

10,01 

4.91 

3.64 

6.23 

12.11 

10.2 

8.05 

10.67 

14.52 

17.70 

18.39 

12.34 

9.82 

4.88 

4.44 

6.67 

12.20 

10. b 

7.77 

10.96 

14.32 

17.73 

18.49 

11.81 

9.62 

5.01 

4.62 

6.2b 

12.22 

10.9 

7.63 

11.32 

14.20 

17.72 

18.62 

11.48 

9.41 

5.09 

4.46 

9.26 

12.23 

u.i 

7.53 

11.52 

14.13 

17.73 

18.65 

11.16 

9.13 

5.14 

4.10 

9.30 

12.11 

11.4 

7.95 

11.92 

13.99 

17,70 

18.70 

10.82 

8.76 

5.39 

4.03 

9.02 

12,06 

12.0 

7.29 

12.13 

13.86 

17.65 

18.73 

8.37 

5.45 

3.87 

8.97 

12.21 

12.1 

7.20 

12.56 

14.05 

17.64 

18.80 

F  8.13 

5.34 

3.07 

9.54 

12.08 

12.7 

7.16 

12.79 

14,29 

17.60 

18.82 

10.65 

7.88 

5.28 

2.61 

9.92 

12.19 

13.1 

7.13 

13.06 

14.30 

17.56 

18.85 

10.74 

7,68 

5.03 

2.33 

10.15 

12.40 

13.4 

7.04 

14.50 

17.53 

18.81 

10.76 

7,46 

4.80 

2,60 

10.76 

12.59 

13.5 

6.82 

14.75 

1».75 

7.06 

4.58 

11.10 

13.6 

the 

FOLLOWING  refer  only  to 

READINGS 

APPEARING  IN 

THE 

table 

ABOVE 

9.31 

9.31 

14.35 

16.94 

17.95 

9.61 

5.51 

3.57 

6.2b 

11.66 

12.1 

13.28 

13.08 

14.96 

17.73 

18.85 

10.83 

6.76 

4.62 

11.10 

12.59 

13.6 

6.82 

6.77 

13.33 

14.89 

17.05 

7,06 

4.56 

2.33 

2.97 

10.69 

10.2 

I 


*  DAILY  STASES  FOR  1964 

1 

I 


I 

|  WHISKEY  BAY  PILOT  CHANNEL  BELOW  HEAD  (LA.) 
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LOCATION.  LAT.  JO-23'35,  LONG.  91-39-59,  ON  LEFT  BANK,  ABOUT  0,4  MILE  BELOW  JUNCTION  WITH 

atchaFalaya  River  ano  at  mile  ss,7,  from  head  of  atchafalaya  river  via  atchafalava  basin  main 
channel.  ist».  03240120.) 


SAGE.  AUTOMATIC  recorder  ano  staff. 


general  Information,  on  nov.  h,  i976  gage  was  raised  o.so  foot  to  agree  with  new  benchmark 
elevations,  stages  from  jan.  i  thru  nov.  it  were  corrected  to  new  datum. 

RECORDS  available.  t-C.  «•  1958  TO  JUN,  20,  1973  AND  Jan,  9,  197b  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHF9T,  30.00  FEET  ON  MAY  22,  1973,  LOWEST,  0.48  FOOT  ON  OCT.  17,  197b. 


DAILY 

EIGHT  a.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  N6V0 

(1965  AUJ.) 

OAY 

Jan  feb 

MAR  APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

F 

15.36 

7.60 

15.78 

17.71 

20.87 

22.76 

12.17 

7.81 

4.84 

3.11 

12.70 

14.50 

2 

15.09 

7.54 

15.97 

17.85 

20  68 

22,66 

12.35 

7.35 

4,54 

3.50 

12.64 

14.46 

3 

14,79 

7.99 

16.13 

16.32 

20.70 

22.51 

12.17 

7.37 

«.12 

3.76 

12.56 

14.45 

4 

13.  sa 

6.24 

16,21 

18.56 

20.62 

22.30 

11.90 

7.01 

3.61 

3.69 

12.62 

14.32 

5 

12. 88 

6.39 

16.39 

19,11 

20.47 

22,10 

11.66 

6,90 

3.47 

3.97 

12.62 

14.57 

6 

12.30 

8.27 

16.66 

19.37 

20.40 

21.87 

11.77 

6.83 

3.35 

3.87 

12.44 

14,76 

7 

12.33 

6.60 

16.91 

19.45 

20.61 

21.66 

11.78 

6.85 

2.93 

3.72 

12.65 

14,00 

0 

12.  IS 

8. 78 

16.99 

19,80 

20.91 

21.60 

11.65 

6.60 

3.56 

3.80 

12.97 

14.96 

9 

11.93 

8.48 

17.15 

20.00 

20.86 

21.05 

11.57 

6.61 

3.78 

3.95 

13.45 

14,90 

10 

11.89 

8.20 

17.30 

20.10 

20.98 

20.64 

11.36 

6.28 

3.83 

4.25 

13.72 

14,92 

11 

11.45 

8.28 

17.40 

20.37 

21.20 

20.40 

11.22 

6.09 

3.74 

4.71 

13.90 

14.01 

12 

11.07 

6.55 

17.48 

20.63 

21.35 

20.11 

11.36 

5.96 

3.37 

5.16 

14.03 

14.49 

13 

10. 89 

9.87 

17.59 

20.60 

21.40 

19.65 

11.41 

5.66 

3.03 

5.23 

14.06 

14.25 

14 

10.39 

10.25 

17.61 

20.81 

21.51 

19.11 

11.48 

5.64 

2.96 

5.44 

14.10 

13.66 

15 

10.18 

10.09 

17.62 

20.88 

21.67 

18.55 

11.64 

5.74 

3.67 

5.96 

14.16 

13.20 

16 

9.92 

1C.22 

17.62 

21.06 

21.77 

17,94 

11.77 

5.65 

3.26 

5.99 

13.99 

12.79 

17 

9.88 

10.88 

17.61 

21.lt 

21.63 

17.09 

11.65 

5.40 

3.40 

6.35 

13.03 

12.45 

IS 

9.89 

11.36 

17.61 

—  1.12 

21.91 

16.10 

11.84 

5.39 

3.53 

6.45 

13.03 

12.04 

19 

9.43 

11.69 

17.66 

21.35 

22.04 

15.28 

11.65 

5.34 

3.67 

6.49 

13.92 

11.70 

20 

9.35 

11.75 

17.40 

21.34 

22.15 

l»,3T 

tl.«« 

5.38 

3.65 

6.61 

13.71 

11.66 

21 

8.99 

12.57 

16.99 

21.39 

22.26  F 

13,70 

11.19 

5.31 

•.38 

T.15 

13.60 

12.09 

22 

8.64 

12.74 

16.73 

21.49 

22.44 

13,16 

10.91 

5.48 

4.59 

9.20 

13.62 

12.66 

23 

8.47 

13.28 

16.57 

21.40 

22.65 

12,62 

10.66 

5.60 

4.52 

10.27 

13.00 

12.93 

26 

6,36 

13.45 

16.49 

21.46 

22.72 

12.41 

10.32 

5.67 

4.11 

10.29 

1’  7  8 

13.24 

25 

8.26 

14.04 

16,35 

21.40 

22.77 

12,07 

9.83 

5.97 

4.07 

9.91 

i:  a 

14.07 

26 

8.09 

14.27 

16.23 

21.27 

22.62 

12,11 

8.36 

6.00 

3.91 

9.88 

13.60 

14.24 

27 

7.97 

14.70 

16.48 

21.20 

22.87 

11,87 

».13 

5.81 

3.04 

10.71 

13.07 

15.05 

20 

7.97 

15.10 

16.86 

21,17 

22.92 

12,04 

6.77 

5.75 

2.85 

11.15 

14.07 

15.50 

29 

7.94 

15.49 

16.92 

21.  .1 

23.03 

12.16 

8.55 

5.41 

2.36 

11.42 

14.43 

15.94 

30 

7.84 

17.22 

21.10 

22.95 

12.16 

8.32 

5.14 

2.94 

12.28 

14.60 

16.11 

31 

7.62 

17.56 

22.64 

7.79 

4.68 

12.71 

16.16 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

Readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

A8UVE 

HEAN 

10.49 

10.70 

16.95 

20.42 

21.74 

17.41 

10.91 

6.03 

3.65 

6.81 

13.56 

14.06 

MAX 

F 

15.36 

15.49 

17.66 

21.49 

23.03 

22.76 

12.35 

7.41 

4,84 

12.71 

14.60 

16.10 

MIN 

7.62 

7.54 

15.78 

17.71 

20.40 

11,87 

7.79 

4, SB 

2.36 

3.11 

12.44 

11.66 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  was  23.07  AT  5130  P.M,  ON  MAY  28  ANQ  LATER  DATE (S) 
LOWEST  STAGE  WAS  |.»I  ON  SEP,  29. 
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DAILY  STASES  FOR  1984 


BLIND  TENSAS  CUT  BELOW  UPPER  GRAND  RIVER  (LA.) 


LOCATION,  L*T.  JO-l«*26,  LONS.  91-JJ-54.  ON  RIGHT  BANK,  ABOUT  300  FEET  BELOW  JUNCTION  WITH  UPPER 
GRANO  RIvEr,  »N0  AT  NILE  68,4,  FROM  HEAD  OF  ATCHAFaLAVA  RIVER  VIA  ATCHAFALATA  BASIN  HAIN 

Channel.  (BTa.  oJJisizo.) 
sase.  automatic  recorder  and  staff, 

records  available,  stage,  dec.  9,  loss  to  June  30,  i9?o  and  qct.  2,  iota  td  date,  prior  to  nov. 

1464,  SASE  WAS  ON  LEFT  BANK,  DISCHARGE,  1432  TO  1442,  AND  INTERMITTENTLY,  1444  TU  19SU,  1955 
TO  1461,  »N0  l 468  TO  :\TE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  REC0R0)  23.80  FEET  ON  APR.  8,  1975.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  0.97  FOOT  ON  JUNE  24,  1964. 


daily 

eight  a.m,  stage 

In  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVU 

(1976  AUJ.) 

day 

Jan  fE8 

HAH  APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  OEC 

i 

F  12.63 

6.34 

12.72 

14.29 

16.63 

17.95 

10.16 

6.27 

4.17 

2.62 

10.55 

11.62 

2 

12.41 

6.29 

12.86 

14,42 

16.50 

17.90 

10.26 

6,19 

3.87 

3.04 

10,54 

11.60 

3 

12.17 

6.65 

12.9a 

14,75 

16.51 

17.82 

10.13 

6,31 

3.53 

3.2b 

10.44 

11,79 

4 

11. S7 

6.82 

13.06 

14,92 

16.47 

17,67 

9.92 

5.99 

3.20 

3.38 

10.49 

11.67 

5 

10.82 

6.93 

13.23 

15.27 

16.33 

17.57 

9.73 

5,88 

2.91 

3.51 

10.50 

11.62 

b 

10.35 

6.78 

13.50 

IS. 38 

16.30 

17.45 

9.76 

5.80 

2.82 

3.40 

10.28 

1  1.46 

7 

10.31 

7.06 

13.62 

15.47 

16.45 

17,42 

4.77 

5.81 

2.66 

3.30 

10.45 

11.96 

8 

10.19 

7.22 

13.70 

15.72 

16.60 

17.25 

9.66 

5.74 

3.14 

3.32 

10.70 

12.13 

9 

10.00 

7.00 

13.79 

15.86 

16.60 

16.90 

9.58 

5.60 

3.35 

3.45 

11.11 

12.14 

10 

10.00 

6.77 

13.92 

16.00 

16.64 

16.61 

9.43 

5*31 

3.39 

3.70 

11.31 

12.12 

11 

9.56 

6.84 

14.03 

16.18 

16.78 

16.44 

’.31 

5.13 

3.25 

4.00 

11.47 

12,04 

12 

’.30 

7.07 

14.13 

16.38 

16. 85 

16.25 

’.37 

5.02 

2,94 

4.41 

11,53 

1 1  .61 

13 

4.15 

8.11 

14.19 

16.50 

16.90 

15.92 

9.42 

4.90 

2.68 

4,49 

11.54 

1  1  .64 

14 

».75 

8.48 

14.22 

16.48 

16.98 

15.56 

9.46 

0.89 

2.61 

4.70 

1 1  .64 

11.36 

15 

8.57 

8.40 

14.25 

16.57 

17.03 

15.24 

’.57 

4 .82 

3.21 

5.21 

11.65 

10.90 

16 

8.36 

8.51 

14.27 

16.63 

17.12 

14.86 

’.67 

4.72 

2.79 

5.21 

11.50 

10.54 

17 

8.30 

9.00 

14.27 

16.72 

17.18 

14.24 

’.61 

4.55 

3.00 

5.55 

11.35 

10.31 

ia 

8.35 

9.40 

14.28 

16.73 

17.24 

13.54 

9.61 

4.52 

3.14 

5,60 

11.34 

9.97 

19 

F  7.87 

4.65 

14.32 

16.87 

17.33 

12.96 

9.61 

4.48 

3,26 

5.64 

11.43 

9.70 

20 

F  7.82 

9.70 

14.14 

16.89 

17.46 

12.29 

9.47 

4.54 

3.46 

5.76 

11.23 

9.63 

21 

F  7.44 

10.13 

13.87 

16.98 

17.60 

11.71 

9.26 

4  ,  SO 

4.05 

6.24 

11.15 

4,46 

22 

7.23 

10.44 

13.66 

17.01 

17.70 

11.20 

9  ,  u  7 

4.63 

4.22 

7.76 

11.14 

10.39 

23 

7.10 

10.86 

13.53 

16.97 

17.80 

10.85 

8,88 

4.71 

4.12 

8.71 

11.14 

10, 6U 

24 

6  ,  ’  v 

10.97 

13.47 

17.00 

17.86 

10.53 

8,61 

4.75 

3.78 

8.77 

11.26 

10,67 

25 

B.’l 

11.36 

ii.36 

16.45 

17.88 

10.23 

«.2“ 

5.00 

3.71 

8.50 

11.30 

11,44 

26 

6.77 

11.56 

13.25 

16.92 

17.90 

10.16 

7.85 

5.05 

3.5« 

6,40 

11  .IS 

11.60 

27 

6.68 

11.99 

13.44 

16.89 

16.10 

9.98 

7.63 

4.94 

2.77 

9,06 

11,37 

12.15 

26 

6.64 

12.20 

13.68 

16.89 

18.10 

10.09 

7.38 

4,89 

2. SO 

9 ,40 

11,50 

12,57 

2« 

6.62 

12.46 

13.69 

16.83 

18.08 

10.16 

7.17 

4.64 

2.00 

9.62 

11.74 

12.68 

30 

6.54 

13.90 

16.77 

18.07 

10.12 

6.97 

4,40 

2,44 

10.22 

11.68 

13,01 

31 

6.32 

14.13 

17.93 

6.56 

4.17 

10.57 

13.10 

The 

FOLLOWING 

.  REFER 

ONLY  TD 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

T  ABLE 

ABOVE 

MEAN 

8.76 

8.79 

13.72 

16.24 

17.19 

14.22 

9.06 

5.10 

3.21 

5.83 

11.15 

1 1  ,47 

MAX 

F  12.63 

12.46 

14.32 

17.01 

18.10 

17.95 

10.2b 

6.31 

0,22 

10.57 

11.68 

13,10 

MIN 

6.32 

6.29 

12.72 

14.29 

16.30 

9,98 

6,56 

4.17 

2,00 

2.62 

10.26 

9.63 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  waj  is. is  at  i 2 : so  p.m,  un  may  28. 
LOWEST  STkSE  was  1.70  ON  SEP.  29. 


DAILY  ST AGES  FOR  1984 


BAYOU  CHENS  8ELO«  BAYOU  CHENE  CUT  (LA.) 


LOCATION.  l»T.  JO-07-30,  LONS.  91-Z9-58.  NEAR  SOUTH  BANK  OF  BAYOU  CHENE  CUT.  (STA.  034Z01BU.) 
SASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  23,  1976  TO  OATE. 

EXTREMES,  HIGHEST,  19.36  FEET  ON  APR.  26,  1979.  LOkEST,  1.73  FEET  ON  OCT.  17,  1976. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVU 


DAY 

Jan 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

F  7.03 

12.62 

14.12 

16.37 

17,44 

10.48 

7.07 

5.21 

10.85 

12.00 

2 

7.00 

12.74 

14.22 

16.28 

17,41 

10.54 

7.00 

4,96 

4.20 

10.  A7 

11.99 

3 

7.30 

12.81 

14.54 

16.33 

17.35 

10.47 

7.16 

4,65 

4.40 

10.78 

11.99 

4 

7.«« 

12.94 

14,66 

16.25 

1  7 , 2  4 

6.85 

«,36 

4.52 

10.84 

11.00 

5 

7.56 

13.12 

14.92 

16.17 

17,16 

6.74 

4.69 

10. »7 

12.01 

b 

7.40 

13.26 

15.10 

16.14 

17.06 

6.67 

4.54 

10.71 

12.12 

7 

7.63 

13,42 

15.17 

16.25 

17.05 

6.67 

4.46 

10,04 

12.12 

A 

7.77 

13.52 

15.42 

16.37 

6.59 

4.37 

4,48 

11.19 

12.25 

9 

7.61 

13.  bO 

15.58 

16.36 

6,48 

4,54 

4.58 

11.47 

12.27 

10 

7.43 

13,70 

15.65 

16.39 

6.20 

4.59 

4.60 

11.  bB 

12.25 

11 

7.45 

13.77 

15.83 

16.48 

6.01 

4.44 

5.06 

11.77 

12,20 

12 

F  9.70 

7.67 

13.89 

16,02 

16.55  F 

16.00 

5.90 

5.41 

11.02 

13 

9.57 

8.53 

14,0b 

16,11 

16.60 

15.77 

5.78 

5.49 

11.05  F 

11,00 

14 

8.89 

14.10 

lb. 11 

16.67  F 

15,56 

5.78 

5.70 

11.95 

11.69 

15 

8.88 

14.14 

16.14 

16.70 

5.72 

4.35 

6.21 

11.90 

11,29 

lb 

8.94 

14.15 

16.19 

16.75 

5.63 

6.20 

11.66 

11.01 

17 

9.28 

14.15 

18.22 

16.80 

5.50 

6.50 

11.55 

10.75 

1A 

9.68 

14.1b 

18.24 

16.85 

5.45 

«.S2 

6.52 

ll.bO 

10.46 

19 

9.92 

14.20 

18.44 

17.02 

F 

10.02 

5.41 

4.43 

6.57 

11.6b 

10.21 

20 

9.95 

14,06 

18.43 

17.16 

9.88 

5.49 

4.67 

6.68 

11. 40 

10.15 

21 

10.25 

13.74 

16.56 

17.24  F 

11.93 

9.72 

5.45 

5.30 

7.11 

11.40 

10.40 

22 

10.57 

13.59 

16.56 

17.30 

11,54 

9.54 

5.57 

5.43 

6.38 

11.38 

10.75 

23 

10.92 

13.52 

16.51 

17.43 

9.37 

5.83 

5.26 

9.25 

11.39 

10.93 

24 

11.15 

13.44 

16.52 

17.44 

9.14 

5.69 

4,96 

9.26 

11.50 

11,17 

25 

F  11.49 

13.34 

16.50 

17.43 

8.84 

5.94 

4.87 

9.03 

11.55 

11,65 

2b 

11.85 

13.25 

16.50 

17.45 

8.49 

5.98 

4.70 

8.96 

11.42 

11,77 

27 

12.11 

13.39 

16.60 

17.53 

».27 

5.87 

F  4.17 

9.50 

11,63 

12.22 

26 

12.20 

13,61 

16.58 

17.55  F 

10.44 

8.05 

5,83 

9.83 

11.70 

12.59 

29 

12.40 

13.56 

16.55 

17.54 

10.49 

7.84 

5.59 

9.99 

11,92 

12.04 

30 

13.72 

16.48 

17.50 

10,46 

7.65 

5.39 

10.55 

12.0b 

12.96 

31 

13.96 

17.49 

7.31 

5.19 

10.84 

13.06 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

9.17 

13.39 

15.88 

16.85 

6.00 

11.44 

MAX 

12.40 

14,20 

16.60 

17.55 

7.16 

12,0b 

MIN 

7.00 

12,62 

14.12 

16.14 

5.19 

10,71 

F-  N.T  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  HA9  17.56  AT  6110  P.M.  ON  MAY  28. 

LONEST  STjGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  R.14  ON  OCT.  2  AND  LATER  DATE (S) , 


•  •  •  • 
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OAILV  STAGES  FOR  1984 


CHICOT  PASS  AT  NEST  FORK  CHICOT  PASS  (LA.) 

LOCATION,  LaT  •  30-03-39,  LONG.  91-29-08.  ON  SMALL  ISLAND  AT  HEAD  OF  NEST  FORK  CHICOT  PASS»  *ILt 
6|,2,  FROM  head  of  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAVA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  CSTA,  0346509.) 

GAGE .  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  10,  1959  TO  JUNE  30,  1973  AND  JULY  11,  1974  To  OA i £ . 


EXTREMES.  HIGHEST,  20. 

TO  FEET 

ON  NAY 

26,  1973 

.  LOWEST 

,  1.73 

FEET  ON 

OCT.  18 

r  1967, 

DAILY 

EIGHT  a 

, H ,  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZENO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

0  EC 

1 

It. ST 

6.67 

11.68 

13.07 

15.20 

16.21 

9.87 

6.86 

10.16 

11,25 

2 

11.68 

6.64 

11.83 

13.17 

15.12 

16,18 

9.93 

6.63 

10.14 

11.23 

3 

11.49 

6.98 

11.93 

13.45 

15.14 

16.12 

9.85 

7.05 

10.04 

11.24 

4 

11.01 

T  .05 

12.03 

13.56 

15.11 

16.03 

9,68 

6.73 

10,10 

11.12 

5 

10.  «7 

7.14 

12.18 

13.80 

14.98 

15.94 

9.55 

6.64 

10.11 

11.24 

6 

10.10 

6.95 

12.33 

13.96 

14.97 

15.84 

’.57 

6.57 

F  4.02 

9.89 

11.33 

7 

10.01 

7.20 

12.44 

14.08 

15.10 

15.83 

’.59 

6.58 

10.07 

11,30 

8 

9.93 

7.35 

12. 54 

14,28 

15.22 

15.67 

’.52 

6.49 

10.28 

11.44 

9 

’.76 

7.19 

12.60 

14.43 

15.16 

1 5 . 44 

9.46 

10.55 

11.47 

10 

9.77 

7.03 

12.73 

14.53 

15.20 

15.23 

’.37 

10.74 

11.45 

11 

9.33 

7.06 

12.80 

14.68 

15.27 

15.08 

’.27 

10.79 

11.41 

12 

’.16 

7.28 

12.93 

14, 52 

15.34 

14,93 

’.31 

10.83 

11.24 

13 

’.02 

8. or 

13.02 

14.90 

15.37 

14.70 

’.35 

10,87 

11.14 

14 

8.69 

8.40 

13.03 

14.89 

15.43 

14.42 

’.37 

10.97 

10.97 

15 

8.60 

8.42 

13.08 

14.94 

15.48 

14.06 

’.45 

11.02 

10.60 

16 

».«1 

8.50 

13.09 

14.98 

15.57 

13.88 

’.52 

10,92 

10.35 

17 

8.36 

8.83 

13.09 

15.07 

15.63 

13.40 

9.50 

10.78 

10.10 

16 

8.48 

9.18 

13.11 

15.12 

15.68 

12.84 

9.47 

10,86 

9.85 

19 

f  8.05 

9.39 

13.15 

15.31 

15.75 

12.35 

9.50 

10.93 

9.62 

20 

7.80 

9.39 

13.04 

15.31 

15.90 

11.80 

9.39 

10,73 

9.56 

21 

T.S7 

9.66 

12.78 

IS. 41 

15.99 

11.31 

9.24 

10.65 

9.78 

22 

7.37 

9.89 

12.64 

15.43 

16.10 

10.83 

9.09 

10.62 

10.08 

23 

7,30 

10.19 

12.57 

15.38 

16.20 

10.52 

8.93 

10,65 

10.23 

24 

».16 

10.33 

12.53 

15.38 

16.20 

10.23 

8.74 

F  8.73 

10,75 

10.45 

25 

7.10 

10.60 

12.43 

15.36 

16.22 

9.98 

8,46 

8.56 

10.82 

10.86 

26 

6. ’7 

10.80 

12.32 

15.38 

16.25 

9.88 

8.16 

8.51 

10.71 

10.98 

27 

6. ’7 

11.38 

12.47 

15.42 

16.31 

9.77 

7.96 

8.96 

10.93 

11.3« 

26 

6.92 

11.30 

12.67 

15.38 

16.30 

9.83 

7.80 

9.22 

10.95 

11,66 

29 

6.90 

n.47 

12.61 

15.36 

16.33 

9.90 

7.59 

9. 38 

11.16 

11.90 

30 

6.83 

12.76 

15.33 

16.30 

9.87 

7.40 

9.83 

11.29 

12.02 

31 

6.61 

12.94 

16.27 

7.09 

10.14 

12.11 

THE 

following 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  in  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

8.69 

8.62 

13.62 

14.73 

15,64 

13.26 

9.06 

10.64 

10.94 

MAX 

11.87 

11.47 

13. IS 

15.43 

16.33 

16.21 

’.93 

11.29 

12,11 

MIN 

8.M 

6.64 

11.68 

13.07 

14.97 

9.77 

7.09 

9.89 

9.56 

F-  N*T  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  16.34  AT  12l30  P.H.  ON  MAY  28, 

LOMEfT  STAGE  (FRqM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  4,02  ON  SEP.  6 
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CNtCOT  PASS  NEAP  HVETTE  POINT  (LA.) 


LOCATION.  L»T.  29-53-33.  LONG.  91-26-44.  ON  RIGHT  BANK .  3/4  MILE  ABOVE  MYETTE  POINT  AND  AT  -IlE 
9»,4,  FROM  HEAD  of  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCMAFaLAYA  Basin  main  CHANNEL.  CSTA.  0354010.) 


SAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  STAFF. 


RECOROS  AVAILABLE.  STAGE,  MAR,  27,  1 963,  TO  DATE 
TO  1961,  AND  i 9fafl  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST.  17.80  FEET  ON  MAY  24,  1973. 
(BATE  UNDETERMINED)  IN  1976. 


discharge,  intermittently,  1435  to  1950,  1955 
lowest,  (From  incomplete  record)  minus  0.06  fuut 


DAILY 

eight  a 

.M.  STAGE  In  FEET 

gage  zero 

IS  AT 

OAY 

Jan 

FEB  HAR  APR  MAT 

JUN 

JUL 

4UG 

SEP 

oct 

NHV 

1 

9.08 

It. 40 

12.42 

7.40 

5.15 

3.77 

2.52 

7.53 

2 

8.9o 

F  11.35 

12.40 

7.40 

5.10 

3.56 

3.00 

7.50 

3 

#.73 

12. 3S 

7.35 

5.43 

3.31 

3.19 

7.40 

4 

8.39 

12.27 

7.21 

5.10 

3.10 

3.30 

7.46 

5 

7.96 

12.22 

».ll 

5.02 

2.88 

3.55 

7.45 

6 

7.82 

12.16 

7.09 

4.96 

2.92 

3.38 

7.27 

7 

7.49 

12.15 

7.09 

4.98 

3.11 

3.33 

7.41 

a 

7.«1 

12.08 

7.02 

4,86 

3.42 

3.31 

?  ,56 

9 

7.27 

F  5.10  F  11.50 

11.92 

7,00 

4.77 

3.45 

3.37 

7.76 

10 

7,26 

11.53 

11,76 

8.97 

4,56 

3.47 

3.49 

7.96 

u 

6.78 

11.58 

11,65 

7.13 

4.39 

3.28 

3.62 

7.69 

12 

6.71 

11.82 

11.51 

7.14 

4.31 

2.94 

3.89 

7.98 

13 

6.58 

11.85 

It, 34 

7.10 

4.15 

2.78 

3.95 

6.02 

14 

8.31 

11.89 

11.11 

7.11 

4.12 

2.85 

4.20 

6.13 

15 

8.25 

11.71 

10.88 

7.07 

4.10 

3.10 

4.69 

8.21 

16 

8.09 

11.78 

10. TO 

7.01 

3.99 

2.58 

4.69 

6.06 

17 

8.05 

11.80 

10.37 

7.00 

3.83 

3.00 

4.90 

7,96 

16 

8.22 

11.86 

9,98 

7.03 

3.80 

3.1« 

4.84 

6.10 

19 

5.73 

11.95 

9.54 

7,00 

3.80 

3.25 

4,94 

6.11 

20 

12.09 

9.10 

8.91 

3.96 

3.55 

5.04 

7.91 

21 

12.20 

8.65 

6.82 

3.91 

4.30 

5.38 

7.64 

22 

12.28 

B.27 

6.74 

4.00 

4,40 

5.96 

7.76 

23 

12.35 

7.97 

6  ,  bO 

4.04 

4.10 

6.52 

7.64 

24 

12.35 

7.74 

6.49 

4,00 

3.91 

6.52 

7.93 

25 

12.38 

7.51 

6.32 

4.22 

3.74 

6.43 

6.02 

2b 

12.40 

7.38 

6.09 

4.29 

3.58 

6.37 

7.97 

27 

12.45 

7.33 

5.95 

4.19 

2.86 

6.62 

6.16 

28 

12.45 

7.36 

5,83 

4.17 

2.60 

6.81 

6.09 

29 

12.45 

7.«l 

5,66 

4.03 

2.10 

6.91 

6.31 

30 

F  11.50  12.41 

7.40 

5,49 

3.89 

2.40 

7.22 

6.45 

31 

12.40 

5.26 

3.65 

7.44 

THE 

FOLLOWING  refer  only  to  readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

10,16 

6.75 

4.34 

3.24 

4.81 

7.67 

MAX 

12.42 

7.40 

5.43 

4,40 

7.44 

8.45 

MIN 

7.33 

5.26 

3.65 

B.10 

B.52 

7,27 

f*  not  at  stated  time 


HIGHEST  stage  WAS  12.47  AT  5150  P.M. 
LOWEST  STAGE  WAS  1.60  ON  SEP.  29. 


ON  MAT  26  AND  LATER  DATE(S). 


DEC 


0.36 

0.37 

8.37 

0.26 

0,36 


».17 

0.35 

8.51 

0.54 

8.54 


0.53 
8.40 
0,36 
o.27 
7  ,9o 


7.79 

7.55 

7.33 

7.14 
T  .07 


7,22 

7.40 

7.52 

7.73 

7.99 


0.09 

0.38 

8.63 

8.05 

8.91 

9.05 


».13 

9.05 

7,07 


Vv‘vc: 


v'l 


IT.  <  _  w  .  «•  ,  •  , 
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grand  lake  at  charentun  floodgate  (la.) 


LOCATION,  L*T.  a9-54-06,  LONG.  91-31-12.  ON  NORTHEAST  "ALL  In  FOREBAY  OF  Tm£  STRUCTURE, 

(ST*.  0355013.) 

gage .  STAFF  type. 

general  Information,  stages  prior  to  mar.  a,  i9?a  here  taken  at  high  water  staff  at  levee  station 
4710+00. 


RECORDS  AVAILABLE.  FES.  b,  1*74  TO  OAT£. 


EXTREMES.  HIGHEST,  16, 

20  FEET 

ON  APR. 

22  X  NO 

33,  1975. 

LOWEST, 

.  0.80 

POUT  On 

UCT.  10, 

197b. 

daily 

eight  X 

.  M  *  STAGE 

IN  FEET 

gage  zero 

IS  AT 

*•  .  L  .  b  ■ 

DAY 

J*N 

FES 

MAR 

APR 

HIT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NUV 

OH 

1 

9.R0 

5.30 

8. 90 

10.40 

12.30 

13.20 

7,80 

7.60 

3.90 

2.90 

7.90 

tv 

2 

R.60 

5.20 

9.00 

10.40 

12.30 

13.20 

7.70 

5.50 

3,80 

2.90 

7.90 

9.1 

3 

9,30 

5.30 

9.30 

10,60 

12.20 

13.00 

7.70 

5.80 

3.30 

3.40 

7.80 

6 

4 

9,10 

5.50 

9.40 

10.40 

12.20 

13.10 

7.60 

5.50 

2.50 

3.50 

7,90 

6.1 

s 

8.60 

5.50 

9.60 

10.60 

12.00 

13.00 

7.60 

5.20 

2.60 

3.70 

7  ,90 

e.< 

6 

8.30 

5.40 

9.80 

11.00 

12.00 

12.90 

7.50 

5.30 

2.50 

3.60 

7.70 

6  .  ' 

7 

8.00 

5.50 

9.80 

11.10 

12.20 

12.90 

7.50 

5.30 

2.40 

3.60 

7.90 

6.' 

8 

8.00 

5.40 

9.90 

11,40 

12.20 

12.80 

7.50 

5,10 

3.30 

3.50 

6.00 

o.' 

9 

T.90 

5.60 

9.90 

11.50 

12,20 

12.70 

7,50 

5.00 

3.50 

3.70 

6.20 

*.< 

10 

8.10 

5.50 

10.00 

11.60 

12.20 

12.60 

7.20 

4.80 

3.50 

3.80 

6,30 

9  .  l 

11 

7.50 

5.50 

10,10 

11.70 

12.20 

12,40 

7.10 

4.60 

2.50 

4.00 

6.40 

9.< 

12 

7.60 

5.70 

10.20 

11.90 

12.30 

12,20 

7.20 

4.60 

3.00 

4.30 

8.40 

6.' 

13 

7.60 

5.70 

10.30 

12.00 

12.90 

12.00 

7.00 

4.50 

2.50 

4.30 

6.50 

6  .  * 

14 

7.30 

6.50 

10.40 

12.00 

12.90 

11.80 

7.20 

4.40 

3.00 

4.50 

8.60 

8.1 

15 

6.80 

6.60 

10.40 

12.00 

12.90 

11.50 

7,20 

4.40 

3.50 

5.10 

8.60 

M 

16 

6,50 

6.70 

10.40 

11.90 

12.50 

11.30 

6.90 

4.30 

3,00 

5.00 

8,40 

«V 

17 

6.30 

6.80 

10.50 

12.00 

12.50 

11.10 

7.00 

4.20 

3.20 

5.20 

6.30 

8  ,i 

18 

6.50 

6  •  *0 

10.50 

12.20 

12.70 

10.60 

7,40 

4.00 

3.30 

5.10 

8.50 

7.< 

19 

6.30 

7.20 

10.50 

12.20 

12.70 

10.10 

7.40 

4.10 

3.50 

5.40 

8.60 

y.- 

20 

6.00 

7.30 

10.50 

12.30 

12.80 

9.80 

7.30 

4,30 

3,60 

5,20 

8.50 

7.! 

21 

6.00 

7.40 

10.20 

12.40 

12.90 

9.20 

7.10 

4.30 

4,40 

5.80 

6.40 

7.1 

22 

5.90 

7.50 

10.20 

12.50 

13.00 

8.80 

7.00 

4.20 

4.70 

5.90 

6.30 

7.! 

23 

5.90 

7.80 

10.00 

12.40 

13.10 

8,50 

6,90 

4.20 

4.50 

7.40 

6.30 

7.' 

24 

5.80 

7.90 

10.00 

12.40 

13.10 

8.20 

6.50 

4.20 

4.20 

6.90 

8.10 

a.i 

25 

S.7o 

8.20 

10.00 

12.40 

13.30 

8.00 

6.40 

4.30 

4.10 

6.80 

8.50 

».< 

26 

5.70 

a. 40 

9.90 

12.40 

13.20 

7.70 

6.40 

4.50 

4,00 

6.60 

6.40 

7.! 

27 

5.60 

8.80 

9.90 

12.50 

13.30 

7.40 

6.30 

4.50 

3.40 

7.00 

8.40 

8.' 

28 

5.70 

8.70 

10,00 

12.40 

13.20 

7.40 

6.10 

4,30 

3.00 

7.20 

8.50 

6,i 

29 

5. 60 

8.80 

10.00 

12,40 

13.10 

7,70 

6,00 

4,20 

2,70 

7.60 

8.50 

9.1 

30 

5.90 

10.00 

12.40 

13.20 

7.70 

5,90 

4.30 

2.70 

7.60 

8.80 

9  ■  ( 

31 

5.30 

10.20 

13.20 

5.70 

3.90 

7,70 

9.! 

THE 

FEJlLOnING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

7.00 

6.64 

9,99 

11.78 

12.62 

10.76 

7.01 

4,69 

3.34 

5.14 

a.  28 

8.! 

MAX 

9.90 

8.80 

10.50 

12.50 

13,30 

13,20 

7.80 

7.60 

4.70 

7.80 

8.60 

9.! 

m  In 

5.30 

5.20 

8,90 

10,40 

12.00 

7.40 

5.70 

3,90 

2,40 

2.90 

7.70 

7.< 

highest  stage  has  13.30  on  may  25  and  later  dateis). 

LOWEST  STAGE  has  2.40  ON  SEP.  7. 
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GRAND  LAKE  AT  CHARENTQN,  LA. 


LOCATION.  lAT«  29-54-20#  LONG.  91-31-26.  ON  NEST  BANK  OF  GRAND  LAKE#  ABOUT  0.4  MILE  NORTHWEST 
OF  CHARENTQN  FLOODGATE.  (STA.  0355513.) 


gage,  automatic  recorder  AND  STAFF, 

general  Information,  prior  to  i960  gage  zero  was  -a,94  feet  ngvd. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  16#  1932,  TO  DATE. 


EXTREMES 

1.  HIGHEST,  18. 

93  FEET 

ON  MAY 

29  AND  25 

,  1973. 

LONEST, 

MINUS 

0.9  FOOT 

ON  JAN. 

19,  1940. 

daily  EIShT  a 

.h.  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVO 

OAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

01 

1 

8. TO 

4.33 

8.06 

9.26 

11.13 

12.08 

6.79 

9.47 

3.10 

1.89 

6.89 

7 

2 

8.52 

4.26 

8.21 

9.41 

11.07 

12.07 

6.70 

4.90 

2.89 

2.41 

6.92 

7 

3 

8.33 

4.52 

8.31 

9.62 

11.07 

12.03 

6.67 

4.73 

2.67 

2.59 

6.82 

7 

4 

8,05 

4.49 

8.93 

9.70 

11.05 

11.95 

6.55 

4,40 

2.38 

2.74 

6.86 

7 

5 

T  .82 

4.60 

8,56 

9,64 

10.99 

11,88 

6.43 

4.29 

2.12 

2.94 

6.88 

7 

b 

7.26 

4,46 

8.65 

10.01 

10.95 

11.80 

6.37 

4.20 

2.05 

2.7b 

6.72 

7 

7 

7.08 

4.59 

8.73 

10.14 

11.09 

11.77 

6.37 

4.17 

2.05 

2.7« 

6.82 

7 

a 

6.97 

4.73 

8.83 

10.35 

11,12 

11.70 

6.32 

4.10 

2.40 

2.68 

6.97 

7 

9 

6.85 

4.67 

B.90 

10,50 

11.06 

11.53 

6.25 

4.00 

2.61 

2.77 

7.15 

7 

10 

6.81 

4.56 

9.01 

10.58 

11.05 

11.35 

6.21 

3.80 

2.70 

2.91 

7.31 

7 

u 

6.44 

4.59 

9.09 

10.72 

11.09 

11.23 

6.13 

3.61 

2.50 

3.03 

7.32 

7 

12 

6.33 

4.60 

9.20 

10.64 

11.19 

11.07 

6,09 

3.52 

2.25 

3.29 

7.39 

7 

13 

6.19 

5.24 

9.33 

10.92 

11.17 

10.89 

6.13 

3.40 

2,05 

3.35 

7.94 

7 

14 

5.99 

5.56 

9.35 

10.95 

11,22 

10.66 

6.14 

3.37 

1.98 

3.57 

7.54 

7 

15 

5.90 

5.64 

9.90 

10.95 

11.26 

10.90 

6.17 

3.35 

2.41 

4.02 

7.61 

7 

16 

5.72 

5.66 

9.92 

10.97 

11.32 

10.26 

6.20 

3.25 

1.99 

4.01 

7.54 

7 

17 

5.67 

5.79 

9.93 

11.02 

11.36 

9.90 

6.24 

3.14 

2.32 

4.37 

7.43 

7 

16 

5.78 

6.04 

9.99 

11.09 

11.93 

9.99 

6.21 

3.10 

2,50 

«.26 

7.53 

b 

19 

5.90 

6.16 

9.99 

11.07 

11.52 

9.09 

6.25 

3.08 

2.64 

4.32 

7.58 

b 

20 

5.29 

6.21 

9.95 

11.17 

11.68 

8.58 

6.18 

3.23 

2.84 

4.  34 

7.40 

b 

21 

5.12 

6.34 

9.26 

11.30 

11.81 

8.19 

6.10 

3.15 

3.45 

4.74 

7.35 

6 

22 

9.99 

6.56 

’.IT 

11.34 

11.90 

7.79 

5.99 

3.21 

3.75 

5.35 

7.26 

6 

23 

9.99 

6.62 

9.11 

11.27 

12.00 

7.38 

5.86 

3.22 

3.48 

5.96 

7.30 

b 

24 

9.83 

6.96 

9.05 

11.25 

11.99 

7.11 

5.78 

3.25 

3.25 

6.01 

7.35 

7 

25 

9.78 

7.17 

8.96 

11.24 

12.01 

6.89 

5,61 

3.39 

3.12 

5.95 

7.44 

7 

26 

9.67 

7.41 

8,87 

11.27 

12.09 

6,72 

5.37 

3.48 

2.93 

5.87 

7,40 

7 

27 

9.60 

7.60 

8.92 

11.34 

12.11 

6,65 

5.21 

3.40 

2.30 

6.05 

7.51 

7 

28 

9.52 

7.73 

8.99 

11.26 

12.10 

6,67 

5.10 

3.37 

2.04 

6,25 

7.51 

1 

29 

9.50 

7.65 

8.95 

11.27 

12.12 

6.70 

4.96 

3.25 

1.59 

6.35 

7.68 

6 

30 

9.99 

9.03 

11.24 

12.09 

6.73 

«.8l 

3.15 

1.75 

6.61 

7.84 

8 

31 

9.29 

9.16 

12.08 

4.60 

3.01 

6.86 

6 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

reaoings 

appearing  IN  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6.01 

5.71 

8,99 

10.73 

11.98 

9,68 

5,99 

3.59 

2.53 

«.22 

7.29 

7 

MAX 

8.70 

7.85 

9,99 

11.34 

12.12 

12.06 

6.74 

4.73 

3.75 

6.86 

7,84 

6 

MIN 

9.29 

4.26 

8.06 

9,28 

10.99 

6,65 

4  .  bO 

3.01 

1.59 

1.89 

6.72 

b 

HIGHEST 

STAGE 

MAS  12.13 

AT  6195  F.H. 

ON  MAY  26. 

LOWEST  stage  was  1.09  ON  SEP.  29, 
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DAILY  stages  FOR  1984 


KEE180AT  PASS  BELOW  LAKE  CHICOT  (LA.) 


LOCATION,  L*T.  30-08-19.  LONG.  91-27-22,  ON  RIGHT  BANK.  ABOUT  ONE  MILE  ABOVE  MOUTH  AND  AT  MILE 
84,  PROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAVA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA,  0381509. ) 

gage,  automatic  recorder  and  staff, 

DISCHARGE  RANsE,  NEAR  MOUTH  OF  PASS. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  1928  TO  DEC.  1965,  AND  JAN.  1971  TO  DATE.  GAGE  ZERO  PRION  TO  1971 

mas  minus  o,i3  foot,  ngvo,  discharge,  intermittently,  1944  to  1950,  ano  1955  to  mi. 
extremes,  (present  datum)  highest,  (from  incomplete  record)  is. 23  feet  on  may  24,  1973. 

LOWEST,  0.27  FOOT  ON  NOV.  4,  1939. 


daily  eight  a.m.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  ngvu 


day 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

DEC 

1 

5.99 

2.94 

4.53 

5.78 

7.94 

8,85 

4.77 

3.36 

2.21 

1.12 

4.13 

4.68 

2 

5.85 

8.85 

4.60 

5. SO 

7.90 

8.87 

9.65 

3,28 

2.16 

1.29 

4.21 

4.91 

3 

5.73 

2.  T9 

4.68 

5.98 

7.89 

8,85 

4.55 

3.67 

2.00 

1.49 

4 .25 

4.99 

4 

5.80 

2.80 

4.79 

6.00 

7.87 

8.81 

4.45 

3.53 

1,80 

1.64 

4.25 

5,00 

5 

5.46 

2.77 

4.91 

6,07 

7.80 

8.79 

4.33 

3.49 

1.60 

1.75 

4.26 

5.04 

6 

5.29 

2.Y2 

4.90 

6.20 

7.80 

8.74 

4.25 

3.38 

1.40 

2.08 

«.25 

4.99 

7 

5.13 

2.70 

5.08 

6.30 

7.80 

8,70 

4,18 

3.32 

1.44 

2.04 

4.21 

5,00 

6 

4.96 

2.69 

5.17 

6.50 

7.80 

8.64 

4.10 

3.26 

1.77 

2.11 

4.23 

4,98 

9 

4,85 

2.67 

5.23 

6.65 

7.80 

8.55 

4,04 

3.17 

2.11 

2.20 

4,26 

F  5.00 

10 

4.66 

2.73 

5.32 

6.78 

7.74 

8.40 

4,00 

3.09 

2.21 

2.22 

4.31 

11 

•.82 

2.78 

S.41 

6.89 

7.72 

8.30 

3.98 

2,99 

2.12 

2.31 

«.35 

12 

«.5l 

2.90 

5.59 

7.04 

7.71 

8.17 

3.91 

2.89 

2.00 

2.33 

4.38 

13 

4,39 

3.00 

5.69 

7.17 

7.72 

8.01 

3.90 

2.80 

1.84 

2.35 

4.40 

14 

4.30 

3.09 

5.80 

7.20 

7.75 

7.79 

3.90 

2.74 

1.70 

2.40 

4.43 

15 

«.80 

3.18 

5.86 

7.30 

7.78 

7.59 

3.90 

2.65 

1.76 

2.85 

4.50 

16 

4.15 

3.33 

5.93 

7.31 

7.80 

7,58 

3.87 

2.54 

1.77 

2.87 

4.56 

17 

9.05 

3.36 

5.95 

7.35 

7.85 

7.33 

3.87 

2.39 

1.60 

3.01 

4.60 

18 

3.95 

3.44 

6.00 

7.40 

7.90 

7.10 

3.90 

2.25 

1.70 

3.21 

4.65 

19 

3.90 

3.43 

6.06 

7.57 

8.00 

6.80 

3.90 

2.10 

1.76 

3.23 

4.70 

20 

5.81 

3.55 

6.09 

7.63 

8.20 

6.50 

3.90 

2.05 

1.80 

3.32 

4.69 

21 

3.70 

3.58 

6.10 

7.78 

8.49 

6.20 

3.86 

2.18 

2.16 

3.35 

4,65 

22 

3.61 

3.63 

6.05 

7.85 

8.58 

5.89 

3.81 

2.14 

2.59 

3.48 

4 , 6  i 

23 

3.57 

3.68 

6.00 

7.84 

8.73 

5.61 

3.77 

2.22 

2.84 

3.67 

4 , 60 

24 

3.97 

3.73 

5.99 

7.85 

8.78 

5.33 

3.60 

2.19 

2.82 

3.81 

4.60 

25 

3.50 

3.80 

5.90 

7.87 

8.81 

5.15 

3.77 

2.13 

2.76 

3.86 

4.60 

26 

3.91 

3.94 

5.85 

7.90 

8.84 

4.93 

3.72 

2.28 

2.66 

3.87 

4.63 

27 

3.33 

4.27 

5.80 

7.98 

8,90 

9.73 

3.67 

2.32 

2.47 

3.89 

4.64 

26 

3.25 

4.35 

5.78 

7.98 

8.91 

4.74 

3.62 

2.36 

2.13 

3.90 

4,74 

29 

3.18 

4.48 

5.75 

8.01 

8.92 

4.75 

3.54 

2.40 

1.66 

3.90 

4.76 

30 

3.10 

5.74 

7.99 

8.90 

4.70 

3.52 

2.40 

1.20 

3.93 

4.60 

31 

3.01 

5.76 

8.85 

3.43 

2.35 

4.01 

the 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

9.27 

3.28 

5.55 

7.13 

8.17 

7.14 

3.96 

2.70 

2.00 

2.82 

4.47 

MAX 

5.99 

4.48 

6.10 

6,01 

8.92 

8,87 

*.77 

3.67 

2.8« 

4.01 

4.80 

MIN 

3.01 

2.67 

9.53 

5.78 

7.71 

4.70 

3.43 

2.05 

1.20 

1.12 

4.13 

F-  NOT  AT  3TATE0  TIME 

HIGHEST  stage  MAS  a. 94  AT  12130  P.M,  ON  HAY  28. 
LOWEST  STAGE  MAS  1.00  ON  OCT.  1, 


DAILY  STASES  FOR  1484 


4' 


SIX  mile  lake  near  verdunville,  la. 

LOCATION,  LAT.  *9-45-49,  LONG.  91-23-35.  ON  MEST  BANK  IN  VERDUNVILLE  CANAL.  OPPOSITE  NILE  105,2. 
PRON  HEAD  OF  ATCHAFALAVA  RIVER  VIA  ATCHAFALAVA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA.  0384510.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

DISCHARGE  range,  about  200  FEET  ABOVE  GAGE. 

records  AVAILABLE.  stage,  JULY  6,  1«33,  TO  date,  gage  has  BEEN  located  In  cypress  pass  at  cypress 
IS1.  AND  DURING  PERIOD  OF  RECORD.  discharge,  INTERMITTENTLY,  1957  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  IS. 22  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  MAY  24  ANO  25,  1973.  LONEST,  nINuS  2.23 
FEET  On  OCT.  IS,  1948. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZENO  IS  AT  NGVD 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

N(JV 

UEC 

1 

6.63 

3.20 

6.46 

7.19 

8,82 

9.55 

5.32 

3.86 

2.98 

2.00 

5.66 

6.2 

4 

a 

6.53 

3.19 

6,59 

7.35 

8.77 

4.53 

5.34 

3,88 

2.75 

2.47 

5.53 

6.2 

4 

3 

*.«2 

3.56 

7.57 

8.90 

4.50 

5.21 

“.32 

2.63 

2.63 

5,90 

8.2 

3 

4 

6.19 

3.93 

7.54 

8.77 

4,44 

5.06 

4.01 

2.52 

2.69 

5.52 

6.0 

6 

5 

5.85 

3.92 

7.61 

8.66 

4.42 

5.01 

3.99 

2.30 

3.06 

5.94 

6.2 

0 

6 

5.59 

3.11 

7.71 

8.72 

4.37 

5.03 

3.89 

2.50 

2.63 

5.16 

6.1 

5 

7 

5.44 

3.90 

7.82 

8.84 

4.39 

5.03 

3.83 

2.86 

2.64 

5.3« 

6.0 

4 

a 

5.«2 

3.49 

8,05 

8,88 

9,34 

5.03 

3.81 

3.13 

2.77 

5.57 

6.2 

6 

9 

5.29 

3.40 

8,20 

6.72 

9.20 

5.05 

3.77 

3.07 

2.81 

5.74 

6.2 

9 

10 

5.39 

3.32 

8.21 

8.74 

9.07 

5.06 

3.56 

3.00 

2.80 

5.91 

6.2 

9 

11 

9.75 

3.29 

8.36 

8.79 

8.97 

4.98 

3.46 

2.77 

2.76 

5.69 

6.3 

2 

12 

4.79 

3.56 

8.54 

B. 82 

0.84 

4.97 

3.32 

2.44 

2.99 

5.62 

8.2 

1 

13 

9.67 

4.01  F 

7.20 

8.59 

8.83 

8.67 

5.00 

3.23 

2.31 

3.03 

5.89 

8.2 

3 

14 

9.95 

4.22 

7.23 

8.61 

8.86 

8.46 

4.93 

3.12 

2.10 

3.42 

6,01 

8.2 

2 

15 

«.50 

4.38 

7.30 

8.57 

8.88 

8.25 

4.91 

3.17 

2.51 

3.92 

6.13 

5.9 

5 

16 

9.33 

4.49 

7.32 

8.54 

8.93 

8.12 

4.91 

2.91 

1.89 

3.96 

5,99 

5,7 

9 

17 

9.39 

4.50 

7.33 

8.57 

8.96 

7.85 

5.00 

2.77 

2.52 

4.03 

5.65 

5.5 

0 

16 

9.69 

4.83 

7.36 

8.65 

9.05 

7.51 

4,94 

2.73 

2.72 

3.88 

6.05 

5.3 

1 

19 

9.00 

4.88 

7.41 

8,67 

9.14 

7.15 

4.93 

2.76 

2.83 

4.06 

6.00 

5.1 

4 

20 

4.07 

4.70 

T  .36 

6.83 

5.34 

6.75 

4,66 

3.05 

3.22 

4.24 

5.74 

5.1 

U 

21 

3.80 

4.82 

7.11 

9.04 

9.43 

6.39 

4.84 

3.02 

4.05 

4.47 

5.60 

5.2 

9 

22 

3.79 

4.99 

7.07 

9.05 

9.49 

6.08 

4.77 

3.07 

4.09 

4.76 

5.52 

5.4 

2 

23 

3.84 

5.14 

7.04 

8.92 

9.59 

5.80 

4.70 

3.08 

3.62 

4.96 

5.61 

5.4 

6 

24 

3.69 

5.25 

7.04 

8.89 

9,55 

5.59 

4,67 

2.97 

3.57 

4.87 

5.70 

5.7 

3 

25 

3.56 

5.39 

6.97 

8.86 

4.57 

5.40 

4.58 

3.27 

3.29 

4.88 

5.62 

5.» 

1 

26 

3.93 

5.65 

6.86 

8.94 

9.62 

5.31 

4.47 

3.34 

3.04 

4,63 

5.65 

5.9 

7 

27 

3.38 

5.28 

6.98 

9.05 

9.64 

5.38 

4.44 

3.20 

2.38 

4.96 

6.24 

8.2 

0 

28 

3.27 

5.65 

7.10 

9.00 

9.63 

5.35 

4,38 

3.23 

2.11 

5.07 

5.86 

8.4 

0 

29 

3.27 

F 

6.30 

6.94 

8.98 

4.61 

5,«1 

3.17 

1.67 

5.13 

6.18 

8.8 

0 

30 

3.29 

6,95 

8.96 

4.52 

5,39 

4.00 

3.10 

1.79 

5.36 

6.33 

6.6 

5 

31 

2.98 

7.09 

4.51 

3.93 

2.76 

5.51 

6.7 

3 

THE 

FOlLOhING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

NEAN 

9.58 

4.30 

8.42 

4.11 

7,68 

4.82 

3.34 

2.75 

3.60 

5.77 

6.0 

0 

MAX 

6.63 

F 

6.30 

9.05 

4.64 

9.55 

5.34 

4.32 

4.09 

5.51 

6.33 

8.7 

3 

MIN 

*.9* 

3.11 

7.19 

8,66 

5.31 

3.93 

2.73 

1.67 

2.00 

5.18 

5.1 

0 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  NA$  9.65  AT  5100  P.M.  ON  MAY  26. 
L0HE8T  ST»GE  HAS  1.05  ON  SEP.  29. 


DAILY  STASES  FOR  1964 


MAX  lake  outlet  at  calumet,  la. 


LOCATION,  L*T.  29*42-09,  LONG,  91-22-07,  ON  WEST  SIDE  OF  EAST  CALUMET  FLOODGATE,  DOWNSTREAM  END, 
ABOUT  <J,6  MILES  WEST  OF  MORGAN  CITY,  LA,,  AND  AT  MILE  111,1,  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER 
VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA,  0372010.) 

CAGE .  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

DISCHARGE  RANGE.  AT  MILE  111,4*  U,  S.  HIGHWAY  90  BRIDGE  ABOUT  200  FEET  UPSTREAM  FRO"  SOUTHERN 

pacific  railroad  srioge, 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  14,  1942,  TO  DATE,  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL 
TIMES  DURING  PERIOD  OF  RECORD,  DISCHARGE,  1942  TO  1946,  1949  TO  195S,  AND  INTERMITTENTLY,  1957 
TO  DATE. 


EXTREMES.  HlQHEsT,  11. 

16  FEET 

ON  HAY 

27,  1973, 

LUWEST, 

MINUS 

2.68  FEET  ON  UCT 

•  18, 

1946, 

oaily 

< 

*— 

X 

(» 

Ul 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO,  MINUS  0. 

14  FOOT, 

NGVU 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

N  :1V 

DEC 

1 

4.39 

1.83 

3,80 

4.73 

6.15 

6,87 

3.60 

2.98 

2.40 

1.53 

4.10 

2 

4.36 

1.88 

3.93 

4.95 

6.15 

6,85 

3.82 

2.RY 

2.16 

2.01 

3.76 

3 

«.27 

2.33 

4.09 

5.19 

6.38 

6,80 

3.60 

3.45 

2.15 

2.13 

3.68 

4 

4.10 

2.12 

4,32 

5,06 

6.09 

6.76 

3. SO 

3.17 

2.09 

2.17 

3.84 

5 

3.  ft. 

2.00 

4,48 

5.06 

6.05 

6,76 

3,00 

3.21 

1.90 

2.62 

3.68 

6 

3.74 

1  .58 

4,30 

5.17 

6.14 

6.75 

3.09 

3.10 

2.19 

2.37 

3.33 

7 

3. 57 

2.03 

4.37 

5.28 

6.21 

6,80 

3.06 

2.97 

2.57 

2.00 

3.57 

6 

3.61 

2.03 

4.40 

5.53 

6.16 

6.76 

3.52 

3.07 

2.78 

2.32 

3.75 

9 

3.57 

1.98 

4.38 

5.61 

5.95 

6.68 

3.60 

3.03 

2.70 

2.32 

3.90 

10 

3.69 

1.93 

4,49 

5.59 

5,98 

6.61 

3.68 

2.85 

2.65 

2.23 

4,09 

11 

2.85 

1.89 

4.54 

5.76 

6.06 

6.06 

3,60 

2.74 

2.40 

2.02 

3.60 

F  4,28 

12 

3. Oft 

2.20 

4.66 

5.95 

6.09 

6.43 

3.65 

2.60 

2.04 

2.25 

3.80 

4.27 

13 

2.89 

2.48 

4.68 

5.99 

6,09 

6.28 

3.69 

2.48 

1.92 

2.25 

3.90 

4 ,3fc 

14 

2.65 

2.54 

4.62 

6.00 

6.11 

6.11 

3.65 

2.36 

1.69 

2.76 

4.12 

4.39 

15 

2.83 

2.76 

4.91 

5.90 

6.12 

5.R5 

3.09 

2.44 

1  .98 

3.26 

4.32 

4.15 

16 

2.64 

2.83 

4.95 

5.83 

6.15 

5.85 

3.03 

2.17 

1.25 

3.36 

9.15 

4.00 

17 

2.67 

2.88 

4.98 

5.64 

6,17 

5.67 

3.57 

2.02 

1.95 

3.27 

3.99 

3.66 

18 

3.19 

3.33 

5.05 

5.93 

6.26 

5.42 

3.00 

2.02 

2.27 

3.10 

4.32 

3,46 

19 

2.27 

3.32 

5.12 

6.00 

6.35 

5.15 

3,36 

2.06 

2.28 

3.39 

4.08 

3.34 

20 

2.58 

2.92 

4.98 

6.11 

6.55 

4.82 

3,35 

2.40 

2.78 

3.60 

3.72 

3.32 

21 

2.26 

3.06 

4.78 

6.40 

6.62 

4.50 

3.33 

2.37 

3.80 

3.72 

3,67 

3.57 

22 

2.46 

3.25 

4.67 

6.32 

6.64 

4.28 

3.26 

2.37 

3.80 

3.65 

3.57 

3.64 

23 

2.83 

3.19 

4.64 

6.14 

6.70 

4.07 

3.16 

2.40 

3.14 

3.79 

3.73 

3.62 

24 

2.40 

3.24 

4.68 

6.10 

F  6.85 

3.RI 

3.31 

2.16 

3.19 

3.06 

3.84 

3.94 

25 

2.22 

3.26 

4.57 

6,11 

6.87 

3.74 

3.W 

2.57 

F  2,28 

3.57 

4.01 

4,06 

26 

2.01 

3.80 

4.49 

6.25 

6.92 

3.70 

3.1* 

2.65 

3.50 

4.04 

4.09 

27 

l.»l 

4.49 

4.65 

6.41 

6.93 

3.91 

3.20 

2.49 

3.56 

4.31 

26 

1.78 

3.73 

4,80 

6,34 

6.93 

3.84 

3.22 

2.53 

3. 58 

4,«0 

29 

1.75 

3.81 

4,47 

6.35 

6.88 

3,97 

3.16 

2.50 

1.26 

3.60 

4,60 

30 

1.79 

4.51 

6.32 

6.76 

3.93 

2.97 

2.47 

1.27 

3.82 

4.59 

31 

1.49 

4.64 

6,80 

2.96 

2.13 

3.90 

4.65 

THE 

FQlLOHINS 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.88 

2.89 

4.59 

5.80 

6.39 

5.50 

3.02 

2.60 

2.95 

MAX 

4.39 

4.49 

5.12 

6.41 

6.93 

6,87 

3.82 

3.45 

3.90 

MIN 

1.49 

1.5ft 

3.60 

4.73 

5.95 

3,70 

2.96 

2,02 

1.53 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  WA5  6.94  AT  5100  P.M.  ON  MAY  26  ANO  LATER  QaTECS), 
LOWEST  STAGE  WAS  0.«7  ON  SEP.  30. 


DAILY  STAGES  FOR 

1984 

LONER  ATCHAFALAYA  RIVER  AT  BERHICK  LOCK 

(LA.) 

(WEST) 

location,  lat 

.  29-43- 

05,  LONG 

.  91-13- 

29.  ON  hEST  SIDE 

OF  LOCK ,  1,6 

miles  northwest  of 

MORGAN 

CITY 

»  la  « 

(STA.  0375010.) 

CASE. 

AUTOMATIC  RECORDER  ANO 

STAFF. 

RECORDS 

available.  STAGE,  DEC 

.  13,  1955,  TO  DATE. 

EXTREMES.  highest,  (FROM  INCOMPLETE  RECURO)  4.68  FEET 

ON  APR. 

18,  1973,  LOWEST,  MINUS  3,00 

FEET 

ON  JAN.  8 1 

1556. 

OAILT  eight  a. 

M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVU 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEI 

1 

2. T9 

1  .60 

2,68 

2.50 

2.25  2,45 

2.56 

2.10 

1.18 

2.62 

2. 

a 

2.76 

1.69 

2.66 

2,47 

2.28  2,44 

2.59 

1.95 

1.75 

2.64 

2. 

3 

2.74 

2.11 

2.64 

2.49 

2,30  2.45 

3.13 

1.80 

1.85 

2.64 

2. 

4 

2.72 

1.87 

2.63 

2.50 

2.27  2,42 

2.85 

1.66 

1.92 

2.61 

2. 

5 

2.71 

1.75 

2.65 

2.46 

2,26  2.43 

2.88 

1.64 

2.44 

2.60 

3. 

b 

2.69 

1.34 

2.64 

2.43 

2.25  2,41 

2.77 

1.87 

2.10 

2.57 

3. 

7 

2.66 

1.71 

2.63 

2.40 

2.25  2,41 

2.80 

2.28 

2.15 

2.55 

2. 

a 

2.64 

1.72 

2.61 

2.39 

2.28  2.40 

2.73 

2.40 

2.11 

2.52 

2. 

<j 

2.61 

1,68 

2.57 

2.44 

2.26  2.36 

2.73 

2.36 

2.06 

2.53 

2. 

10 

2.80 

1.65 

2.55 

2.42 

2.26  2.42 

2.81 

2.56 

2.39 

1.98 

2.57 

2. 

li 

2.75 

1.63 

2.55 

2.#2 

2.25  2.49 

2.88 

2.49 

2.1« 

1.86 

2.55 

2. 

la 

2.74 

1.91 

2.52 

2.42 

2.24  2.46 

2.85 

2.35 

1.73 

2.01 

2.52 

2. 

13 

2.70 

2.23 

2.75 

2.«S 

2.23  2.45 

2.81 

2.18 

1.70 

2.09 

2.50 

2. 

14 

2.59 

2.35 

2.72 

2.45 

2.23  2.45 

2.89 

2.04 

1.48 

2.«8 

2.»8 

2. 

15 

2.52 

2.59 

2.72 

2.45 

2.23  2.45 

2.87 

2.09 

1.75 

3.03 

2.48 

2. 

lb 

2.60 

a, 43 

2.71 

2.43 

2.55 

2.85 

1.86 

1.02 

3.06 

2.47 

2. 

17 

2.59 

2.50 

2.70 

2.40 

2.53 

2.»6 

1.74 

1.76 

3.02 

2.45 

2. 

18 

2.75 

2,46 

2.72 

2.39 

2.53 

3.02 

1.70 

1.92 

2.78 

2.47 

2. 

19 

2 . 4  ( 

2.60 

2.69 

2.36 

2.54 

3.00 

1.76 

1.99 

3.03 

2.49 

2. 

20 

2.35 

.  ■ . 

«. .  ■* — 

2.83 

2.35 

2.57 

3.00 

2.12 

2.46 

3.26 

2.47 

2. 

21 

2.18 

2.«3 

2.68 

2.35 

2.55 

2.95 

2.05 

3.30 

2.96 

2.44 

2. 

22 

2.21 

2.37 

2.63 

2.35 

2,53 

2.90 

2.10 

2.53 

2.93 

2.40 

2. 

23 

2.35 

2.60 

2.59 

2.33 

2,50 

2.71 

2.17 

2.57 

2.90 

2.40 

2. 

24 

2.27 

2.55 

2.57 

2.30 

2.49 

2.71 

2.01 

2.59 

2.86 

2.39 

2. 

25 

2.10 

2.51 

2.61 

2.29 

2.50 

2.79 

2.30 

2.63 

2.83 

2.40 

2. 

28 

1.94 

2.«9 

2.59 

2.26 

2.46 

2.80 

2.34 

2.45 

2.79 

2.40 

2. 

27 

1.77 

2.83 

2.56 

2.27 

2.82 

2.19 

1.76 

2.71 

2.56 

2. 

26 

l.*2 

2.80 

2.60 

2.27 

2.89 

2.17 

1.50 

2.70 

2.59 

2. 

29 

1.62 

2.71 

2.31 

2.28 

2.8« 

2.11 

0.93 

2.68 

2.55 

2. 

30 

1.65 

2.54 

2.28 

F  2.45 

2.59 

2.05 

1.15 

2.65 

2.55 

2. 

31 

1.52 

2.50 

2.47 

2.55 

1.80 

2.64 

2. 

THE 

folloming  refer 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE 

table  above 

MEAN 

2.39 

2.19 

2.63 

2.38 

2.29 

1,99 

2.47 

2.51 

2. 

MAX 

2,80 

2.83 

2.83 

2.50 

3.13 

3,30 

3.28 

2.64 

3. 

HIN 

1.32 

1.34 

2.50 

2.26 

1.70 

0.93 

1.18 

2. 39 

2. 

F-  NOT 

at  stated  tine 

highest 

stage 

HAS  3.34 

AT  8130  A.M,  ON  SEP,  21, 

LOWEST 

stage  HAS  0.29 

ON  SEP, 

30, 

m 
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DAILY  STASES  FOR  1984 


LONER  ATCHAFALAYA  RIVER  AT  6ERNICK  LOCK  (LA.)  (EAST) 


LOCATION.  LAT.  39-45-03,  LONS.  91-13-28,  ABOUT  T5  FEET  EAST  OF  LOCK,  1.8  NILES  NORTHWEST  OF 
NORSAN  city,  la.  (STA.  0378510.) 

SASE.  STAFF  type. 

RECORDS  available.  INTERMITTENTLY,  1955  TO  OATE. 


STASE  IN  FEET 


SASE  ZERO  IS  AT  NSVO 


day  j*n  feb  mar 


APR  MAY 


JUN  JUL  AUS  SEP  OCT  NOV  DEC 


1 

2 

3 

4 

5 

8 

T 

S 

9 

10 


11 

12 

13 

14 

15 


18 

17 

IS 

19 

20 


21 

22 

23 

24 

25 


28 

27 

28 

29 

30 

31 


3.28 


4,10 


2.80 


5.50 


5.75 


3.22 


4,90 


4.90 


2.40 


3.00 


4.80 

3,80 


3.39 


8.00 


1.90 


3. 


3.30 


2.80 


1.95 


2.53 


MEAN 

MAX 


the  fouohing  refer  only  to  readings  appearing  in  the  table  above 


DAILY  STAGES  FOR  IRtia 


53 


LOWER  ATCHAFALAYA  RIVER  AT  MORGAN  CITY,  LA, 


LOCATION.  L*T»  29-41-40,  LONG,  91-12-39.  U.  5,  COAST  GUARD  DOCK  ON  LEFT  SANK,  300  FEET  DUWNbTRfc  Ah 
FROM  U,  S.  HIGHWAY  90  BRIDGE  AND  AT  HIlE  117,7,  FROM  MEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCmAFALAYA 

Basin  main  channel,  (sta.  o37eoio.) 

gage.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

DISCHARGE  RANGE.  ABOUT  1,300  FEET  UPSTREAM  FROM  HIGHWAY  BRIDGE. 

general  information,  drainage  area  not  determined,  bankfull  stage,  4.0  feet,  natural  flow  is 
affected  by  tides,  on  oct,  4,  1974  gage  mas  raised  3,12  feet  to  agree  with  new  benchmark 
elevations  anq  new  gage  zero,  stages  from  jan,  1  thru  oct.  3  were  corrected  to  nEh  datum. 

PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  MAS  HINUS  2.94  FEET,  NGVD. 

records  available,  stage,  iros  to  date,  the  location  of  gage  has  been  changeo  several  times 

during  PERIOD  OF  RECORO.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY  FROM  1927  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  10.53  FEET  ON  MAY  2ft,  1973.  LOWEST,  MINUS  5.44  FEET 
(AFFECTED  by  STORM)  ON  AUG.  2b,  192t».  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

MAXIMUM,  741*000  CFS,  WHICH  IS  A  TOTAL  OF  OBSERVED  FLOWS  IN  1927  MADE  AT  MORGAN  CITY  On  JUNE  7, 

bayou  boeuf  at  boeuf  (6-1/2  miles  east)  on  June  s,  and  at  bayou  ramos  (Fuur  miles  east)  on  June 

10.  MINIMUM,  NOT  DETERMINED. 


DAILY 

eight  a.n.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NG V 0 

(1972  AOJ.) 

DAY 

Jan  fES 

MAR  APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  UEC 

1 

3  8ft 

1.39 

2.95 

8.13 

5.34 

5.87 

3.24 

2.49 

2.05 

1.1« 

3.40 

3.56 

2 

3.«5 

1.50 

3.12 

4,39 

5.38 

5.85 

3.27 

2.52 

1.88 

1.70 

3.22 

3.58 

3 

3.70 

1.88 

3.29 

8.53 

5.72 

5.75 

3.06 

3.11 

1.70 

l.«0 

3.03 

3.50 

4 

3.5ft 

1.62 

3.50 

4.31 

5.23 

5.78 

2,99 

2.80 

1.71 

1.90 

3.21 

3,2b 

5 

3.42 

1.56 

3.70 

4.30 

5.25 

5.76 

2.93 

2.87 

1.56 

2,90 

3.12 

3.87 

6 

3.21 

1.10 

3.70 

8.39 

5.38 

5.79 

3.06 

2.71 

1.81 

2.80 

2.78 

3.31 

7 

3.09 

1.48  F 

3.60 

4.46 

5.45 

5.66 

2,96 

2.68 

2.25 

2.90 

2.98 

3.16 

8 

3.05 

1.48 

3.61 

8.70 

5.35 

5.88 

2.93 

2.61 

2.86 

2.00 

3.09 

3.9ft 

9 

2.9ft 

1.43 

3.62 

8.75 

5.13 

5.80 

3,03 

2.66 

2.38 

2.00 

3.28 

3.89 

10 

3.0« 

1.47 

3.72 

4.68 

5.20 

5.76 

3.09 

2.89 

2.38 

1.90 

3.80 

3.50 

11 

2.36 

1  .*0 

3.77 

4.89 

5.25 

5,78 

3.05 

2.48 

2.08 

l  ,80 

2.93 

3.5b 

12 

2.53 

1.70 

3.85 

5.06 

5.27 

5.61 

3.03 

2.2ft 

1.70 

3.09 

3.53 

13 

2.«2 

2.00 

4.05 

5.15 

5.29 

5.84 

3.06 

2.15 

1.62 

2.00 

3.20 

3.63 

14 

2.20 

2.05 

9.09 

5.19 

5.27 

5.32 

3.02 

1.9ft 

1.80 

2.37 

3.33 

3.68 

15 

2.3* 

2.23 

4.19 

5.10 

5.27 

5.18 

2.83 

2.09 

1.65 

2.99 

3.50 

3.89 

16 

2.20 

2.39 

4.2« 

5.00 

5.28 

5.18 

2.86 

1.79 

0.92 

3.02 

3.31 

3.37 

17 

2.20 

2.28 

4.32 

4.98 

5.30 

5.07 

2.96 

1.6ft 

1.67 

2.90 

3.22 

3.09 

16 

2.69 

2.56 

9.95 

5.02 

5.39 

«.4l 

2.90 

1,68 

1.87 

2.71 

3.56 

2.90 

19 

l  .98 

2.51 

8.89 

5.13 

5.45 

4.69 

2.40 

1.70 

1.93 

2.96 

3.38 

2.«6 

20 

2.07 

2.18 

4.38 

5.17 

5.78 

«.«3 

2,86 

2.06 

2.40 

3.21 

3.12 

2.86 

21 

1.76 

2.30 

4.28 

5.57 

5.84 

8.16 

2.87 

2.00 

3.28 

3.34 

3.03 

2.99 

22 

1.90 

2.40 

«.12 

5.37 

5.82 

3.96 

2.87 

2.05 

3.80 

3.18 

2.91 

3.06 

23 

2.06 

2.33 

4.09 

5.20 

5.93 

3.71 

2.78 

2.12 

2.83 

3.21 

3.09 

3.02 

24 

*.01 

2.42 

4.11 

5.20 

5,88 

3.51 

2.86 

1.92 

2.86 

3.03 

3.21 

3,30 

25 

1.60 

2.40 

4.00 

5.20 

5.93 

3.38 

2.87 

2.27 

2.55 

3.12 

3.33 

3.2B 

26 

1.60 

2.76 

3.95 

5.38 

5.98 

3.25 

2.87 

2.2» 

2.36 

3.09 

3.37 

3.28 

27 

1.60 

3.77 

4,09 

5.57 

5.98 

3,90 

2.91 

2.15 

1.68 

3.09 

3.90 

3.37 

2B 

1.46 

3.08 

4.20 

5.89 

5,95 

3.31 

2.94 

2.18 

1.85 

3.16 

3.25 

3.8J 

29 

1.96 

2.62 

3.93 

5.52 

5.92 

3.38 

2.75 

2.16 

0.96 

3.09 

3.68 

3.63 

30 

1.48 

3.95 

5.51 

5.68 

3.31 

2.4« 

2.11 

1,06 

3.22 

3.78 

3.63 

31 

1.11 

4.05 

5,79 

2.50 

1.73 

3.27 

3.69 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.42 

2.08 

3.91 

4,97 

5.53 

8.63 

2.42 

2.2« 

1.99 

3.25 

3.35 

MAX 

3.68 

3.77 

4.49 

5.57 

5.98 

5.67 

3.27 

3.11 

3.80 

3.90 

3.69 

MIN 

1.11 

1.10 

2.»5 

«.13 

5.13 

3.25 

2.49 

1.64 

0.92 

2.78 

2,86 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  WAs  6.03  AT  9*00  A.M.  ON  MAY  27 
LOWEST  STAGE  HAS  0.2l  ON  SEP.  30. 


5-4  OA ILY  STAGES  FOR  1984 


LONER  ATCHAFALAYA  RIVER  8EL0N  SNEET  BAY  LAKE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  29-33-06,  LONG.  91-14-41.  IN  SLIP  ON  RIGHT  BANK,  10.3  MILES  SOUTH  OF  MORGAN  CITY, 
LA.,  ATTACHED  TO  nHARF  OF  TEXAS  OIL  COHPANY  AT  MILE  1B9.5,  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA 

atcmaf alat a  Basin  main  channel,  ista.  0302010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

general  Information,  on  mar.  6,  1975  gage  mas  raised  0.47  foot  to  agree  rith  ner  benchmark 
Elevations,  stages  from  jam.  1  thru  mar.  s  mere  corrected  to  ner  datum. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  29,  1956,  TO  DATE.  FOR  RECORDS  1946  TO  1950,  REFER  TO  GAGE  AT 

oeer  islano  Bayou,  three  miles  oonnstream. 

extremes.  highest,  8.05  FEET  (AFFECTED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOREST,  MINUS  1.55  FEET 
ON  NOV.  6,  1959. 


DAILY  eight  a 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1975 

AUJ.) 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ue.c 

1 

2.41 

1.15 

1.41 

2.50 

3.49 

3.02 

2.79 

2.70 

2.25 

1.46 

3.29 

a,b5 

2 

2.48 

1  .21 

2.03 

2.8T 

3,5T 

3.71 

2.90 

2.79 

2.05 

2.05 

2.93 

2.68 

3 

2.46 

1.65 

2.20 

3.04 

4.04 

3.51 

2.55 

3.16 

2.10 

2.16 

2.55 

a. a5 

4 

2,41 

1.51 

2.49 

2.60 

3.25 

3.48 

2.48 

3.00 

2.17 

2.15 

2.94 

2,35 

5 

2.34 

l.«l 

2.60 

2.59 

3.64 

3,50 

2.34 

3,16 

1.90 

2.63 

2.75 

2.53 

6 

2.37 

1.01 

2.59 

2.69 

3.61 

3,5b 

2.36 

2.95 

2.20 

2.34 

2.22 

2.22 

7 

2.23 

1.40 

2.43 

2.65 

3.60 

3  ,  b  3 

2.35 

2.60 

2.59 

2.38 

2.57 

2.11 

a 

2.33 

1.32 

2.33 

2.83 

3.17 

3.65 

2.42 

2.89 

2.75 

2.34 

2.69 

2.33 

9 

2.43 

1.46 

2.25 

2.81 

2.99 

3.76 

2.68 

2.87 

2,b7 

2.23 

2.39 

2.39 

10 

2.49 

1.49 

2.32 

2.71 

3.06 

3.80 

2.74 

2.70 

2,60 

2.05 

2.55 

2,36 

11 

1.73 

1.34 

2.24 

2.90 

3.21 

3,^5 

2.71 

2.72 

2.aa 

2.04 

2.0  7 

2.49 

12 

2.05 

1.59 

2.46 

3.09 

3.21 

3,84 

2.76 

2.46 

2.07 

2.14 

2.22 

2.54 

13 

1.82 

1.58 

2.49 

3.07 

3.26 

3.75 

2.84 

2.44 

2,oa 

2.17 

2.35 

2.77 

14 

1.64 

1.55 

2.43 

3.19 

3.31 

3.b7 

2.85 

2.30 

1.77 

2.62 

2.51 

2.83 

15 

1.82 

1.74 

2.54 

3.01 

3.41 

3.59 

2,60 

2.45 

2.03 

3.26 

2.77 

2.7  b 

lb 

1.68 

1.42 

2.61 

3.06 

3.37 

3,bb 

2.47 

2.07 

1.27 

3.34 

2.65 

2,b7 

17 

1.75 

1.80 

2.70 

3.00 

3.41 

3.50 

2.64 

1.89 

2,06 

2.93 

2.56 

2.25 

U 

2.21 

2.16 

2.42 

3.15 

3.50 

3.35 

2.69 

1.90 

2.22 

2.71 

2.67 

2.1« 

19 

1.54 

2.13 

3.03 

3.41 

3.52 

3.2b 

2.41 

1.97 

2.2a 

3.12 

2.39 

2.00 

20 

1.77 

1.74 

2.84 

3.34 

3.62 

3,05 

2.52 

2.25 

2.79 

3.47 

2.12 

2.01 

21 

1.53 

2.04 

3.07 

J.63 

i.66 

2.90 

2,45 

2.25 

3.5b 

3.23 

2.04 

2.21 

22 

1.79 

2.05 

2.72 

3, 2D 

3.65 

2.84 

2.35 

2.15 

3.b7 

3.04 

2.00 

2,20 

23 

2.04 

1.71 

2.59 

3.00 

3.57 

2.7b 

2.42 

2.25 

3.19 

3.01 

2.15 

2,1b 

24 

2.07 

1.75 

2.54 

2.47 

3.50 

2,bb 

2.42 

1.89 

3.19 

2165 

2.16 

2.49 

25 

1.80 

1.59 

2.37 

3.10 

3,66 

2.53 

2.63 

2.34 

2.81 

2.63 

2.30 

2.44 

26 

1.52 

2.00 

2.40 

3.37 

3.71 

2.50 

2.75 

2.95 

2.b3 

2.80 

2.41 

2.46 

27 

1.36 

3.08 

2. 58 

3.50 

3.78 

2.90 

3,02 

2.30 

2.04 

2.79 

3,09 

2.b7 

28 

1.20 

2.06 

2.63 

3.53 

3.80 

2.b9 

2.93 

2.37 

1.83 

2.94 

2.28 

2.64 

29 

1.13 

1.78 

2.29 

3.75 

3.57 

3,00 

2.65 

2.42 

1.3b 

2.93 

2.89 

2.7b 

30 

1.19 

2.32 

3,63 

3.39 

3,oa 

2.54 

2,50 

1.45 

3,06 

2.96 

2,61 

31 

0.90 

2.39 

3.75 

2.75 

2.02 

3.05 

2.67 

THE 

FOlLOnING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

KEAN 

1.88 

1.64 

2.49 

3.08 

3.49 

3.32 

2.62 

2.45 

2.33 

2.64 

2.52 

2.44 

HAX 

2.49 

3.08 

3.07 

3.85 

4.09 

3.95 

3.02 

3.16 

3.b7 

3.47 

3.29 

2.03 

HlN 

0.90 

1.01 

1.91 

2,50 

2.99 

2,50 

2.34 

1.89 

1.27 

l.»8 

2.00 

2.00 

highest 

STAGE 

NA$  4.73 

AT  6150 

P.H.  ON 

FEB.  26, 

LQNEST 

stage 

MAS  0.50  ON  8EP, 

30. 

OAILY  STAGES  FOR  I960 


95 


MAX  lake  outlet  VICINITY  at  belle  isle,  la. 


LOCATION,  LAT.  29-31-47,  LONG.  91-23-39.  UNDERNEATH  OLD  LOADING  WHARF  NEAR  MINE  SHAFT  AT  CARGUlL 
Salt  nine.  CsTa.  O3«3oio.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  ANO  staff. 

records  available,  stage,  apr.  1973  to  oec.  1975  and  apr.  13,  1976  to  oate. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (CAUSED  BY  HURRICANE  DELIA)  4,56  FEET  ON  SEP.  5,  1973,  LOWEST,  MINUS  1.65 
feet  on  jan.  i?,  i98i. 


OAILY  EIGHT  A.M.  stage  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  m.l.G. 


OAY 

Jan 

FEB 

MAft 

APR 

ray 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

0.23 

0.87 

1.49 

2.39 

2.74 

1.73 

2,03 

1.58 

2 

0.39 

1.03 

2.03 

2.60 

2.63 

1.46 

2.11 

1.37 

3 

0.93 

1.24 

2.10 

3.10 

2.41 

1,46 

2.»1 

1.45 

4 

0.71 

1.63 

1.55 

2.16 

2.36 

1.30 

2.28 

1.49 

5 

0.48 

1.70 

1.50 

2.63 

2.44 

1.23 

2.47 

1.14 

6 

-0.13 

1.46 

1.70 

2.65 

2.50 

1.34 

2.20 

1.51 

7 

0.67 

1.48 

1.67 

2.67 

2,60 

1,44 

1.87 

1.90 

6 

O.SO 

1.35 

2,30 

2.11 

2.62 

1.65 

2.17 

2.15 

9 

0.59 

1.20 

1.87 

1.76 

2.73 

1  .44 

2.11 

2.10 

10 

0.58 

1.32 

1  .68 

1.90 

2,78 

2,06 

1.42 

1.97 

11 

0.38 

1.18 

1.91 

2.15 

2.43 

2.05 

1.49 

1.70 

12 

0.66 

1.48 

2.09 

2.14 

2.80 

2.07 

1.72 

1.35 

13 

0.60 

1.50 

2.03 

2.16 

2 , 7  0 

2.20 

F 

0.86 

1.08 

14 

0.49 

1.38 

2.08 

2.25 

2.63 

2.05 

1.61 

0.85 

15 

0.82 

1.51 

1.87 

2.33 

2,48 

1.68 

1.75 

1.11 

16 

1.06 

1.60 

1.91 

2.31 

2.74 

1  .61 

1.34 

0.36 

17 

0.87 

1.75 

1.79 

2.37 

2.47 

1.85 

1.10 

1.14 

18 

1.43 

2.00 

2.06 

2.55 

2.25 

1.70 

1.1« 

1.51 

19 

1.43 

2.13 

2.34 

2.60 

2.10 

1.43 

1.20 

1.51 

20 

0.81 

1.69 

2.30 

2.67 

1  .86 

1.55 

1.56 

2.01 

21 

1.22 

2.06 

2.97 

2.64 

1,64 

1.56 

1.57 

3.24 

22 

1.32 

1.71 

2.22 

2.5  8 

1.66 

1.52 

l.«5 

3.05 

23 

0.73 

1.55 

1.85 

2,46 

1.63 

1.56 

1.50 

2.23 

24 

0.74 

1.64 

1.62 

2.35 

1.63 

1.70 

1.21 

2.22 

25 

0.48 

1.26 

1.99 

2.57 

1.55 

1.43 

1.70 

1.70 

2b 

1.06 

1.32 

2.30 

2.61 

1  .66 

2.02 

1  .86 

1.50 

27 

F  0.75 

2.18 

1.64 

2.50 

2.67 

2.21 

2.21 

1.61 

0.91 

28 

0.05 

0.80 

1.68 

2.45 

2.66 

2.02 

2.15 

1.77 

F 

0.55 

29 

0.04 

0.60 

1.03 

2.78 

2.38 

2.20 

2.10 

1.75 

F 

0.14 

30 

0.17 

1.17 

2.60 

2.20 

2.21 

1.85 

1  .76 

F 

0.12 

31 

-0.18 

1.36 

2.62 

2,07 

1.30 

ThE 

FOLLOllINb 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING 

;  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.78 

1.48 

2.05 

2.«2 

2.30 

1.77 

1.72 

1.49 

MAX 

2.18 

2.13 

2.97 

3.10 

2.43 

2.21 

2.47 

3.24 

MIN 

-0.13 

0.87 

1.49 

1.76 

1.55 

1.23 

F 

0,86 

F 

0.12 

nUv 


DEC 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  was  3.97  AT  S530  P.M.  ON  FEB.  2b, 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.62  ON  SEP,  30. 


S6 


DAILY  STAGES  FOR  1984 


ROUND  BAYOU  AT  DEER  ISLAND  (LA.) 

LOCATION,  L»T.  89-28-28,  LONS,  91-1S-46.  IN  THE  VICINITY  OF  THE  LOnER  ATCHAFALAYA  RIVER. 
(STA.  OJS5010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  STAFF. 

general  Information,  ado  t.os  foot  to  all  stages  in  1474. 
records  available,  nar.  9,  ma  to  oate. 

EXTREMES,  HIGHEST,  4.56  FEET  ON  JUL.  24,  1474.  LOWEST,  MINUS  1.00  FOOT  ON  NOV.  24,  1476. 


I 


daily  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  zeru  IS  AT  NGVD 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NHV 

DEC 

1 

1 .31 

0.24 

0.84 

1.47 

2.42 

2.85 

2.22 

2.28 

1 .81 

1.24 

2.34 

1.65 

2 

1.40 

0.37 

1.02 

2.07 

2.77 

2.78 

2.34 

2.42 

1.48 

1.43 

1.42 

1.91 

3 

1.34 

0 . 87 

1.27 

4.10 

3.21 

2,55 

1.48 

2.73 

1.70 

1.61 

1  .60 

l.«l 

41 

1.34 

0.72 

1.54 

1.67 

2.20 

2,50 

1.43 

2.56 

1.66 

1.51 

1.91 

1 .46 

5 

1. 37 

0.64 

1.75 

1.72 

2.82 

2.55 

1.70 

2.65 

1.45 

2.00 

1.19 

1  .66 

6 

1.52 

0.18 

1.71 

1.84 

2.78 

2.60 

1.65 

2.45 

1.61 

1.79 

1.13 

1.10 

7 

1.37 

0.77 

1.54 

1.77 

2.75 

2.51 

1.61 

2.07 

2.04 

1.87 

1.22 

1.05 

a 

1.52 

0.61 

1.43 

2.45 

1.86 

2.56 

1.74 

2.46 

2.21 

1.69 

1.29 

1.26 

9 

1,71 

0.84 

1.30 

1.77 

1.70 

2.67 

2.10 

2.37 

2.17 

1.65 

1.41 

1.35 

10 

1.76 

0.43 

1.36 

1.62 

1.83 

2.75 

2.13 

2.25 

2.03 

1.51 

1.63 

1.42 

u 

0,84 

0.71 

1.25 

1.77 

2.05 

2.40 

2.08 

2.25 

1.75 

1  .28 

1.05 

1.59 

12 

1.24 

1.00 

1.60 

1.45 

2.02 

2.85 

2.21 

1.46 

1.45 

1.42 

1.26 

1.66 

13 

0.48 

0.67 

1.40 

1.40 

2.11 

2.83 

2.32 

1.45 

1.50 

1.42 

1.41 

1.99 

14 

0.76 

0.61 

1.33 

2.00 

2.22 

2.77 

2.32 

1.40 

1.24 

1.97 

1  .62 

8.06 

15 

0.44 

0.84 

1.37 

1,85 

2.31 

2.73 

2.09 

1.45 

1.46 

2.39 

1.98 

2.10 

16 

0.80 

1.05 

1.45 

2.02 

2.33 

2.80 

1.86 

1.58 

0.73 

2.70 

2,00 

1.92 

17 

0,40 

0.42 

1.60 

1.42 

2.52 

2.65 

2,06 

1.43 

1.40 

2.23 

1.91 

1.36 

is 

1.40 

1.34 

1.87 

2.17 

2.65 

2.56 

2.27 

1.45 

1.70 

2.37 

2.40 

1.27 

19 

0.68 

1.36 

2.02 

2.51 

2.70 

2,44 

2.05 

1.56 

1.74 

2.75 

1.40 

1.04 

20 

1.08 

0.44 

2.03 

2.42 

2.65 

2.15 

1.88 

1.85 

2.27 

2.84 

1  ,08 

1.06 

21 

0.82 

1.37 

2.25 

3.07 

2.70 

1.48 

1.77 

1.84 

3.22 

2.54 

0.99 

1.27 

22 

1.24 

1.65 

1.45 

2.17 

2.62 

1.44 

1.64 

1.65 

3.20 

2.43 

0.92 

1.21 

23 

1.52 

0.48 

1.81 

1.75 

2.35 

1.40 

1.77 

1.76 

2.47 

2.12 

1.15 

1.16 

24 

1.51 

1.11 

1.75 

1.77 

2.32 

1.77 

1.87 

1.38 

2.50 

1.56 

1.24 

1.57 

25 

1.24 

0.62 

1.33 

2.03 

2.62 

1.64 

2.10 

1.86 

1.99 

1.87 

1.39 

1.60 

26 

0.87 

1.13 

1,40 

2.32 

2.52 

1.71 

2.14 

1,46 

1.78 

1.75 

1.52 

1.72 

27 

0.63 

2.33 

1.65 

2.38 

2.66 

2.30 

2.50 

1.79 

1.40 

1.79 

2.40 

2.05 

2a 

0.36 

1.11 

1.60 

2.48 

2.57 

1.49 

2.«3 

1.82 

1.30 

1.66 

1.34 

1.94 

29 

0.27 

0.74 

1.15 

2.83 

2.25 

2.«5 

2.38 

1.88 

1.03 

1.77 

2.19 

2.05 

30 

0.36 

1.20 

2.52 

2.17 

2.40 

2.05 

1.90 

0.62 

1.98 

2.28 

1.79 

31 

0.C2 

1.33 

2.76 

2.30 

1.48 

1.95 

1.64 

THE 

following 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

TABLE 

A0OVE 

HEAN 

1.07 

0.42 

1.52 

2.07 

2.43 

2,43 

2.04 

1.98 

1.77 

1.90 

1.56 

1.57 

MAX 

1.76 

2.33 

2.25 

3.07 

3.21 

2.40 

2.50 

2.73 

3.22 

2.64 

2,40 

2.10 

MIN 

0.02 

0.18 

0.84 

1.47 

1.70 

1.64 

1.61 

1.38 

0.73 

1.24 

0.92 

1.04 

highest 

STAGE 

HAS  4.36 

AT  7130 

P.M.  ON 

FEB.  26. 

10NEST 

stage 

WAS  MINUS 

0.07  ON 

JAN.  31 

. 

> 


i:# 
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DAILY  STAGES  FOR  190a 


BAYQU  MOREAU  N£AR  ODENBUPG,  LA. 


LOCATION.  LaT.  30-55-30,  LONG.  91-45-48,  highway  997  BRIDGE,  2.9  MILES  EAST  OF  OuEndURG.  (STa. 
40100128.) 

GAGE,  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1943  TO  1945,  1948,  OAILY,  OCT.  31,  1950,  TO  LATE. 

EXTREMES,  HIGHEST,  38,38  FEET  ON  MAY  19,  1953.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  JUNE  2,  1951,  AND  laTE« 

dates. 


daily  eight  a.h.  stage  in  feet 


Gage  ZERO  IS  at  NGVI) 


Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jlj* 

JUL 

AUG 

SF.P 

OCT 

NU  V 

ij 

25.17 

it,  70 

25.00 

24.79 

24.43 

26.13 

25.72 

B 

25,40 

25 

25.05 

3a. 66 

25.46 

24.50 

24.40 

25.50 

24.81 

25.60 

25 

25.10 

35.00 

25.26 

25.59 

24.48 

25.16 

24.52 

25.93 

25 

24.93 

35.53 

25.15 

25.63 

24.40 

24.40 

25.00 

24.45 

25.60 

25 

24.86 

35.07 

26,35 

25.35 

2«.40 

24.90 

24.44 

24.05 

B 

25.43 

31 

24,80 

34.85 

26.83 

25.06 

24.40  F 

24.30 

24,90 

24.67 

25.24 

26 

24,86 

34.87 

25.93 

24.99 

24.38 

35.70 

24,80 

24.65 

25.20 

26 

24.72 

34.74 

25.57 

24.93 

24.40 

34.62 

2«.66 

24.60 

25.14 

25 

24.65 

34.75 

25,40 

24, 9C 

24.70 

32.40 

25.84 

24.85 

25.10 

25 

29.50 

35,34 

25.20 

24,83 

24.60 

29.10 

25.40 

24.60  F 

23.95 

24.33 

25.00 

25 

26.63 

35.41 

25.10 

25.06 

24.44 

27.07 

24.92 

24.47 

24.52 

25. U0 

25 

25,90 

35.30 

25.06 

24.80 

24.38 

26,70 

24,73 

24.59 

24.51 

25.00 

25 

25,59 

34.31 

25.20 

24.70 

24.30 

26.40 

24.62 

24.50 

24.90 

24 

25.50  F 

3l  .63 

25.16 

24.68 

24.30 

26.10 

26.89 

29.88 

F 

24.50 

24  a96 

24 

27.50 

37.27 

25,05 

24.67 

25.69 

25.66 

26.11 

29.45 

24.90 

24 

27.11 

36.80 

25,00 

24.64 

26.61 

25.H 

25.23 

26.51 

24.97 

24 

26.14 

36.41 

24.91 

24,60 

27.37 

24.83 

24,70 

23.62 

35.73 

25.50 

24 

27.20 

36.15 

24.05 

24.58 

26.33 

24.66 

24.50 

35.26 

25.40 

24 

26.95 

35.68 

24.85 

24.61 

26.12  F 

24.51 

33.94 

25.54 

24 

26.00 

35.49 

25.35 

24.58  F 

24.30 

25.80 

F  24,29 

31.30 

25.46 

24 

25.55 

?'.32 

25.05 

24,  SS 

24,43 

25.61 

26, 9S 

25.16 

24 

25.42 

35.33 

24.89 

24.53 

24.54 

25.52 

30.19 

2«.95 

24 

25.30 

35.08 

24.77 

24.49 

24.52 

25.45 

24.24 

35,06 

24.04 

24 

25.36 

35.00 

25.19 

24.55 

24.52 

25.32 

24.92 

23.88 

34.75 

24.78 

24 

25.48 

34.88 

25.57 

24.42 

24.52 

25.15 

24.63 

33.47 

24.73 

24 

25.25 

34.84 

25.26 

24,42 

24.52 

25.01 

29.60 

24,69 

24 

25.06 

31.86 

25,00 

24,43 

24.75 

24.92 

24.20 

26.60 

29,00 

24 

24.95 

37.30 

24.97 

24.40 

24.78 

24,89  F 

24.51 

26.20 

31.05 

2a 

24.86 

26.25 

24.85 

24,40 

24.68 

24.85 

26.12 

25.93 

26.72 

24 

24.80 

24.05 

24.60 

24.60 

26,65 

25.20 

25.71 

25.o7 

24 

24.76 

24.02 

24.71 

24.12 

25. 5d 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TQ  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 

25.84  28.19  25.24  24.75 
29.50  34.31  28.83  25,63 
24.65  24.66  24,77  24.40 


channel  d«y 


NOT  AT  STATED  TJME 


highest  stage  was  35.76  at  2:30  p.m.  on  uct.  17. 

LOWEST  stage  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  23.82  ON  SEP.  17. 


Vs •Tunyr 


■ 

pill 

H 


jiff? 

mm 


DAILY  STAGES  FOR  1984 


UPPER  GUIDE  LEVEE  BORROW  PIT  ABOVE  BAYOU  LATEnAChE  (LA.) 


LOCATION.  L*T.  30-43-48,  LONG.  91-43-53.  ABOUT  700  FEET  ABOVE  JUNCTION  WIT*  BAYOU  LATEnachE  anu 
1,000  FEET  ABqVE  DRAINAGE  STRUCTURE.  (STA.  40880128.) 


GAGE.  STaPF  type. 


RECOROS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY#  1968  TO  OATE. 


STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZEkU  IS  AT  NGVu 


DAY  »AN  FEB  MAR  APR  HAY  JUN  JUL  AijG  SEP  OCT  ,mQV  0£C 


14,60  14.14  19. a7 


14.44  14.52 


13  19.82  25.13 

14 


16 

17 

18 

19 

20  21.92 


14,31  26.35 


23  19.87 

24 


14.99  15.74 


26 

27 

28 

29 

30  18.10 


15.12  14.99 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


SO 


DAILY  STASES  FOR  1984 


BAYOU  latenache  above  pointe  COUPEE  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA.) 


LOCATION,  L*T.  30-43-44,  LONG.  91-44-00.  On  UPSTREAM  SIDE  OF  STRUCTURE,  2.4  MILES  NURTh  OF 
MELVILLE,  L*.  (STA.  4090012B.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  19S0.  DAILY,  FEB.  14,  1951,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGME3T,  33.48  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  MAY  1,  1973.  LOWEST.  13.78  FEET  (FRUm 

incomplete  record)  on  nov.  13,  1975. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVU 


DAY 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAT 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

uEC 

1 

18.53 

17.S1 

17.54 

15.20 

17.41 

15,40 

F 

14.19 

20.36 

16.17 

2 

18.24 

17.25 

17.15 

15.18 

17.05 

15.60 

20,09 

17.51 

3 

17.95 

17.20 

17.38 

15.11 

16,66 

15.40 

19.96 

19,40 

4 

17.65 

18.25 

17.85 

15.08  F 

14.96 

16,35 

15.36 

19.70 

19,22 

5 

17.39 

18.00  F 

18.90 

17.72 

14,44 

14.99 

16.00 

14,64 

F 

14.60 

F 

14.14 

19.46 

23.7b 

6 

17.09 

17.58 

20,80 

17.40 

14.84 

14.96 

15.74 

14.63 

19,20 

22.59 

7 

16.88 

17.20 

19.97 

17.05 

14.88 

18.48 

15,62 

14,65 

16.93 

21.69 

8 

16.64 

U.91 

19.28 

16.75 

20.90 

15,40 

14,85 

16.69 

21,23 

9 

16.41 

16.63 

18.84 

16.61 

f 

14.87 

20.50 

15.50 

14.93 

16.42 

2U.64 

10 

20.44 

16.70 

18.47 

16.44 

14.48 

21.75 

16.24 

14.96 

F 

14,43 

F 

14.52 

16.19 

20.13 

11 

21.89 

17.22 

.8.13 

16.21 

14.47 

20.21 

16.07 

15.00 

16, DO 

19.71 

12 

20.47 

17.35 

17.80 

15.48 

14.40 

19.03 

15.76 

14,95 

17.75 

19.37 

13 

19.88 

24.65 

17.59 

15.74 

18.30 

15.57 

14.95 

17,55 

19.07 

14 

19.47 

23.75 

17.43 

15.58 

F 

14.74 

17.64 

16.47 

15.95 

17.30 

16.60 

15 

20.21 

21.34 

17.23 

15.37 

17.08 

17.01 

17.90 

17.05 

16.54 

16 

22.27 

21.72 

17.03 

15.20 

17.45 

16.67 

16.68 

16,69 

16.27 

17 

21.40 

21.34 

16.80 

15.05 

19.65 

16.28 

16.00 

F 

14.30 

F 

26.30 

16.79 

17,99 

18 

21.76 

20.82 

16.58 

15.00 

18.73 

15,87 

15.49 

16.65 

17.77 

19 

22.96 

20.32 

16.40 

14.44 

18.10 

15.62 

15.10 

16.59 

17.49 

20 

21.94 

14.84 

17.10 

14.41 

17.50 

15.54 

F 

14.78 

16.52 

17.24 

21 

21.05 

14.58 

17.45 

14.88 

F 

14.78 

16.97 

15.33 

16.30 

17.00 

22 

20.32 

14.34 

17.38 

14.80 

15.05 

16.57 

15,22 

F 

21.63 

16.02 

16.76 

23 

19.89 

17.15 

14.84 

15.20 

16.24 

15.04 

25.70 

15.74 

16.55 

24 

19.65 

17.78 

14.45 

15.15 

15.93 

l“.9i 

F 

14.30 

25.90 

15.63 

16.31 

25 

19.55 

21.80 

14.41 

15.05 

15.72 

15.10 

25.50 

15.46 

16.10 

26 

19.36 

20.93 

14.40 

14.45 

15.60 

15,12 

23.95 

15.29 

15.67 

27 

19.06 

F  24.65 

20.01 

14.40 

14.45 

15.40 

15.02 

F 

14,50 

E'  .35 

15.12 

15.70 

28 

18.72 

19.39 

14.42 

14.47 

15.27 

14.91 

22.25 

20,40 

15.42 

29 

18.40 

18,88 

15.00 

14.49 

15.27 

14,94 

21.72 

20.05 

15.30 

30 

18.09 

18.43 

15.12 

14.94 

15.46 

15.68 

21.21 

16,83 

15.20 

31 

17.84 

17.96 

15,67 

F 

14,53 

20.73 

15.06 

the 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  70 

reaoings 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

19,40 

15.84 

15.79 

17.76 

16,19 

MAX 

22.96 

17.85 

17.41 

20.40 

23.76 

MIN 

16.41 

14.88 

1«,91 

15.12 

15.06 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  (From  incomplete  record)  ras  2b, 30  at  912s  a.m.  on  qct.  17. 

LOME»T  STAGE  WAS  14.14  ON  OCT.  5. 


BAYOU  LATENACHE  BELON  POINTE  COUPEE  DRAINAGE  STRuCTUKE  (LA.) 


I 

} 

i 

LOCATION,  CAT.  30-43-38,  LONG.  91-43-54.  ABOUT  300  FEET  BELON  DRAINAGE  STRUCTURE.  ISTA. 

43505126.) 

SAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY  1968  TO  DATE. 


STAGE  IN  FEET 


OAT 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JiJL 

AUG 

SEP 

1 

2 

3 

4 

5 

16,80 

17.09 

14,62 

16.69 

13.36 

b 

7 

8 

9 

10 

17.47 

16.57 

14.43 

15.44 

14.44 

13.32 

11 

12 

13 

14 

15 

19.77 

24.73 

17.21 

14.13 

20.0b 

14.15 

16 

17 

16 

19 

20 

21.84 

21.28 

lb, 3b 

14.93 

16.60 

16,50 

13.99 

13.21 

21 

22 

23 

24 

25 

19.80 

19.18 

14.30 

14.50 

14.80 

15.55 

14.95 

13.37 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

18.03 

24.22 

20.62 

14.98 

14.85 

15.56 

13.44 

13.38 

THE 

FOlLOHING 

REFER 

ONLY  TQ 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

I 

GAGE  ZEkU  IS  AT  nGVD  j 

CjCT  NOV  utc 

13.12 

19.35 

13.08  19,36 


18.36 

13.3V  19.93 

17.18 

25.85  17.90 

16.53 

17.10 

21.56 

15.02 

21.62 


DAILY  STASES  FOR  1984 
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HA8PL  (FAS)  AT  BAYOU  ROUSE  (LA.) 


LOCATION,  LAT.  30-45-23.  LONG.  91-54-35.  ATTACHED  TO  RILE  IN  BAYOU  ROUGE,  2,5  MILES  NORTH  OF 

palmetto,  la.  (sta.  «615oi2a.) 
sage,  automatic  recorder  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  JUNE  B,  1937 ,  TO  1979,  JUNE  14,  19B2  TO  DATE. 

EXTREMES,  HIGHEST,  29, S  FEET  ON  AUG.  9,  1940.  LONEST,  12.3  FEET  FROM  OCT.  14  TO  16,  1950. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZENO  IS  AT  NGVD 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR  MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

19.15 

17.67 

24,06 

F  17.62 

14.11 

19.25 

17.40 

17.45 

17.09 

23.60 

2 

14.72 

17.60 

23.14 

fi 

U1 

14.08 

20.68 

17.39 

17.45 

17.06 

23.13 

3 

14.36 

17.83 

22.06 

18.04 

20.89 

17.40 

17.42 

17,04 

22,52  F 

20.66 

4 

14.07 

17.85 

21.09 

17.98 

20.43 

17.40 

17.44 

17.02 

21.97 

20.66 

5 

17.44 

18.01 

20.46 

17.97 

19.80 

17,40 

17.43 

17.02 

21.36 

24.75 

6 

17.75 

17.97 

21.17 

17.91 

19.09 

17.39 

17.41 

17.02 

20.60 

25.26 

7 

17,75 

17.88 

21.10 

18.90 

18.42 

17.36 

17.40 

17,00 

20.15 

25.12 

a 

17.75 

17.85 

20.36 

22.37 

17.95 

17.36 

17.39 

17.04 

19.60  f 

24.75 

9 

17.75 

17.82 

19.95 

23,95 

17.71 

17.36 

17.36 

17.04 

19.12 

24.14 

10 

14.45 

17.86 

19,35 

F  17.68 

24.67 

17.60 

17.31 

17.37 

17.08 

16.71 

23.19 

11 

20.95 

17.88 

16.66 

24.95 

17.55 

17.35 

17.35 

17.09 

16.31 

22.29 

12 

21,20 

17.96 

16,45 

25.05 

17.51 

17.33 

17.35 

17.10 

16.04 

21.46 

13 

20.72 

16.16 

24,89 

17.55 

17.32 

17.32 

17.10 

17.84 

20,75 

14 

20.16 

17.97 

24.40 

17.55 

17.31 

17.02 

17.10 

20,16 

13 

17.76 

23.60 

17. S7 

17.29 

17.31 

17.32 

19,t»l 

16 

17.61 

17. TO 

22.86 

17.58 

17.30 

17.29 

17.33 

19.12 

17 

17.55 

F  17.70 

23.91 

17.58 

17.30 

17.28 

19.77 

16,70 

id 

17,54 

24,05 

17.58 

17.27 

17.27 

25.12 

16,36 

19 

17.60 

23.81 

17.58 

17.27 

17.25 

25.53 

16,07 

20 

F 

23.40 

17.67 

23.33 

17.55 

17.26 

17.23 

25.53 

17.60 

21 

22.90 

17.66 

17.82 

22.62 

17.55 

17.25 

17.20 

24.98 

17.70 

22 

22.22 

17.70 

18.30 

21.78 

17.50 

17.22 

17.21 

24.77 

17.67 

23 

F 

20.94 

21.57 

17.70 

19.05 

20.88 

17.50 

17.21 

17.25 

27.31 

17. 67 

2« 

20.31 

20.90  F 

17.71 

19.00 

19.99 

17.50 

17.35 

17.25 

27.31 

17.66 

25 

19.87 

20.19 

14.65 

19.15 

17.45 

17.35 

17.20 

27.08 

17.66 

26 

19.55 

19.61 

14.31 

18.58 

17.45 

17.34 

17.20 

26.83 

17.65 

27 

19.20 

23.14 

18.15 

18.15 

17.45 

17.32 

17.20 

26.65 

17,66 

26 

14.79 

24.61 

18.20 

17.81 

17,42 

17.40 

17.17 

26.23 

17,69 

29 

16.42 

24.66 

18.39 

17.73 

17.41 

17.45 

17.12 

25.70 

17.70 

30 

18.10 

14.29 

17.60 

17.40 

17.45 

17.10 

25.09 

21.72 

17,70 

31 

17.80 

18.20 

17.39 

17.46 

24.48 

17.70 

THE 

FQlLOMING 

REFER 

ONLY  TO  READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

21,10 

18.04 

17.34 

17.29 

21.15 

MAX 

25,05 

20.89 

17.46 

17.45 

27.31 

MIN 

17,60 

17.39 

17.21 

17.10 

17.00 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  27.52  AT  1100  P.M.  ON  OCT,  23, 
LOMEST  ST»GE  MAS  17.00  ON  OCT,  7  AND  LATER  OATE(S). 


•  •  • 


•  •  • 


•  • 


•  •  •  • 


•  • 
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DAILY  STASES  FOR  1984 


SIS  DARBONNE  BAYOU  (FN3)  AT  COURTABLEAU,  LA. 


LOCATION.  L AT •  30-33*05,  LONS.  91-51-53,  ON  EAST  SIDE  OF  DARBDNNE  BATOU  CONTROL  STRUCTURE. 

(STA.  463001 2e . ) 

BASE.  STAFF  type. 

RECORDS  available.  INTERNITTENTLY,  1932  TO  1934,  1941  TO  1958,  AND  1961  TO  1966.  DAILY, 

HaY  1966  To  OaTE. 

extremes.  (From  INCOMPLETE  RECORD)  HISHEST,  25.9  FEET  on  MAY  3,  1945.  LOmEST,  10.5  FEET  ON  SEP. 
IS,  1054. 


OAILY  seven  a.m.  stase  in  feet 


CAGE  ZENO  IS  AT  NGVO 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

6 

IT. 40 

G 

16.10 

18.20 

16.00 

17.40 

17.25 

16,80 

14.15 

14.90 

2 

G 

17.20 

G 

15.90 

18.10 

15.85 

17.40 

18,20 

16.70 

14,15 

14.90 

3 

G 

17.10 

G 

15.90 

G 

17,90 

15.90 

17.40 

18.20 

16.80 

14.10 

14.90 

4 

G 

16.90 

G 

15.90 

G 

17.70 

15.90 

17.40 

18,20 

16.60 

14,10 

15.10 

5 

G 

16.70 

G 

15.90 

G 

17,60 

15. 9S 

17.35 

18.10 

16.40 

14.10 

IS. 00 

6 

G 

16.50 

G 

15.80 

G 

17.50 

16.00 

17.30 

18,05 

16.25 

14.05 

15.00 

7 

G 

16.40 

G 

15.80 

G 

17.40 

16.10 

17.30 

18,00 

16.00 

14.05 

14.90 

a 

G 

16.20 

G 

15.70 

G 

17.30 

16.30 

17.30 

18.25 

15.80 

14.05 

14.80 

9 

G 

16.10 

G 

15.60 

G 

17.20 

16.35 

17.30 

18.40 

15.70 

14.10 

14.70 

10 

G 

16.65 

G 

15.80 

G 

17,15 

16.40 

17.30 

16,55 

15.50 

14.10 

14,70 

1J 

G 

17.05 

G 

15.80 

G 

17.05 

16.40 

17.30 

18,60 

15.40 

14.10 

14.60 

12 

G 

17.20 

G 

15.85 

G 

16,95 

16.60 

17.30 

18,70 

15.30 

14,20 

14.50 

13 

G 

17.15 

G 

17.20 

G 

lb.85 

16.70 

17.35 

16.70 

15.20 

14,20 

14.40 

14 

G 

17.05 

18.25 

G 

16.80 

16,70 

17.35 

18.70 

15.15 

14,20 

14.30 

IS 

G 

17.05 

18.40 

G 

16.75 

16.85 

17.35 

18.70 

15.10 

14.30 

14.20 

lb 

G 

17.20 

18.50 

G 

lb. 70 

16.90 

17.40 

18.70 

15.10 

14.40 

14.15 

17 

G 

17.30 

18.50 

G 

16.60 

17.00 

17.40 

16.85 

15.10 

14.50 

14.05 

18 

17.70 

18.45 

G 

16. 60 

17.00 

17.40 

18.80 

15.05 

14.50 

14.00 

19 

G 

17.T0 

18.40 

G 

lb, 50 

17.10 

17.45 

18.70 

15.00 

14.50 

13.95 

20 

G 

17.70 

18.30 

G 

16.70 

17.10 

17.60 

18.70 

14.90 

14.50 

13.90 

21 

G 

17.60 

18.20 

G 

16,60 

17.20 

17.75 

18.60 

14.60 

14,50 

13,85 

22 

G 

17.50 

18.15 

G 

16.50 

17,20 

17.85 

18.40 

14.75 

14.40 

13.80 

23 

G 

17.35 

la. 00 

G 

16.35 

17.20 

18.05 

18.30 

14.70 

14.35 

13.80 

24 

G 

17.20 

17.90 

G 

16.35 

17.30 

18.15 

18.15 

14.60 

14.40 

13.80 

25 

G 

17.05 

17,75 

G 

17.00 

17.30 

18.20 

18,00 

14.60 

14.40 

13.80 

2b 

G 

16.95 

17,60 

G 

17.00 

17.30 

18.20 

17.70 

14.50 

14.40 

14.00 

27 

G 

16.80 

18.00 

G 

17.00 

17.35 

18.25 

17.40 

14.45 

14.40 

14.10 

28 

G 

16.60 

18.25 

G 

16.80 

17,40 

16.30 

17.30 

14.40 

14.50 

14.00 

29 

G 

16.50 

18.25 

G 

16.65 

17.40 

18.30 

17.10 

14.30 

14,  bO 

13.95 

30 

G 

16.40 

G 

16.40 

17.40 

16.30 

16.90 

14.20 

14,70 

31 

G 

16.20 

G 

16.15 

16.30 

14.20 

14.90 

the 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

16.98 

17.17 

16,97 

16.73 

17.64 

18.20 

15, 2b 

14.31 

MAX 

17,70 

18.50 

18,20 

17.40 

16.30 

18.85 

lb. 80 

14,90 

MIN 

G 

16.10 

G 

15.60 

G 

16.15 

15.85 

17.30 

lb. 90 

19.20 

14,05 

6-  gates  closed 

highest  STAGE  HAj  18.85  ON  JON,  17. 
LOWEST  STaSE  was  13.80  ON  SEP.  22. 
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WABPL  BORROW  PIT  (FwS)  NEAR  COURT A8LEAU,  LA. 


LOCATION.  L*T.  JO-32-07,  LONS.  91-51-23.  ON  NISHT  BANK  AT  JUNCTION  WITH  BAYOU  COURTABLEAU  AND  1.7 
MILES  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU,  (STA.  4637512E.) 

SASE.  STAFF  TTP£  in  SEVERAL  SECTIONS. 


seneral  information,  sase  has  been  known  as  bayou  courtableau  crqssins,  fws. 

RECOROS  AVAILABLE.  STASE,  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1950,  1953,  AND  1956  TO  1957.  DAILY,  MAY  1968 
TO  OATe.  DISCHARGE,  1932  TO  1934. 

EXTREMES.  HlSHEsT,  26.0  FEET  ON  APR.  28,  1945.  LOWEST,  10.6  FEET  ON  OCT.  15  AND  LATER  DATES  IN 
1972. 


OAILY  SEVEN  A.M.  STASE  IN  FEET 


SAGE  2EWU  IS  AT  NGvD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

aog 

SEP 

1 

16.90 

15.50 

17,00 

15.40 

17.00 

17.40 

16.30 

13.60 

14,40 

2 

16.70 

15.40 

17.00 

15.40 

17.00 

17.80 

16.10 

13,60 

14,50 

3 

16.60 

15.40 

16.90 

15.40 

17.00 

17.80 

16.30 

13.60 

14.50 

4 

16.50 

15.30 

16,90 

15.40 

17.00 

17.80 

15.90 

13,60 

14.60 

5 

16.30 

15.30 

16.60 

15,40 

16.90 

17.70 

15.80 

13.50 

14.60 

6 

16.01 

15.30 

16.70 

15.60 

16.90 

17.70 

15.60 

13.50 

14.50 

7 

15.90 

15.30 

16,60 

15.70 

16.90 

17.70 

15.40 

13,50 

14,40 

a 

IS. 80 

15.20 

16,60 

15.90 

16.90 

17.80 

15.30 

13.50 

14.40 

9 

15.60 

15.10 

16.60 

15.90 

16.90 

18.00 

15.20 

13,60 

14.30 

10 

15.90 

15.20 

16,60 

16.00 

16.90 

18.00 

15.00 

13.60 

14.20 

It 

16.40 

15.30 

16.50 

16.10 

16.90 

18.10 

14.90 

13.60 

14.10 

12 

16.50 

15.30 

16.40 

16.20 

16.90 

18.10 

14.80 

13.70 

14.00 

13 

16.50 

16.00 

16.40 

16.30 

16.90 

18,10 

1«.B0 

13.70 

13.90 

14 

16.40 

16.70 

16,30 

16.40 

16.90 

18.10 

14.70 

13.70 

13.90 

15 

16.30 

17.00 

16.30 

16. SO 

16.90 

18.10 

14.70 

13.75 

13.70 

16 

16.40 

17.05 

16,20 

16.50 

17.00 

18.10 

14.70 

13.90 

13.60 

17 

16.60 

17.10 

16.20 

16.60 

17.00 

18.20 

14.60 

14.00 

13.50 

19 

16.70 

17.00 

16,10 

16.60 

17.00 

18.10 

14.60 

14.00 

13.40 

19 

16.70 

17.00 

16.00 

16.70 

17.10 

18.10 

14.50 

14.00 

13.40 

20 

16.70 

17.00 

16.10 

16.70 

17.20 

18.00 

14.50 

14.00 

13.30 

21 

16.70 

17.00 

16,00 

16.80 

17.30 

17,90 

14.40 

14.00 

13.20 

22 

16.60 

17.00 

15.90 

16.80 

17.50 

17.90 

14.30 

13.90 

13.20 

23 

16.50 

16.90 

15.80 

16,80 

17.60 

17.70 

1«.20 

13.90 

13.20 

24 

16.30 

16.80 

15.80 

16.90 

17.80 

17.60 

14.20 

13.90 

13.20 

25 

16.20 

16.80 

16.00 

16.90 

17.80 

17.50 

14.10 

13.90 

13.20 

26 

16.30 

16.70 

16,00 

16.90 

17.80 

17,30 

14.10 

13.90 

13,60 

27 

16.10 

16.90 

16.00 

17.00 

17.80 

17,00 

14.00 

13.90 

13.60 

26 

16.00 

17.00 

16,00 

17.00 

17.90 

16.90 

13.90 

14.00 

13.50 

29 

15.90 

17.00 

15.90 

17.00 

17.90 

16.70 

13,80 

14.10 

13.40 

30 

15.80 

15.70 

17.00 

17.90 

16.50 

13.80 

14.20 

31 

15.60 

15.50 

17.90 

13.70 

14.40 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16.30 

16.22 

16.28 

16.32 

17.23 

17.74 

14.79 

13.90 

MAX 

16.90 

17.10 

17.00 

17.00 

17.90 

18.20 

16,30 

14,40 

MIN 

15.60 

15.10 

15.50 

15.40 

16.90 

16.50 

13,70 

13.50 

highest  stage  was  is.eo  on  jun,  it 
LOWEST  stage  was  13.20  ON  SEP.  21, 
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DAILY  STAGES  FOR  1984 


BAYOU  CQURTABLEAU  OUTLET  CHANNEL  NEAR  NORTHEAST  WlNG  HALL  (LA.) 

LOCATION.  L*T a  30-32-02,  LONG.  91-51-20.  ON  LEFT  BANK,  300  FEET  BELQN  DRAINAGE  STRUCTURE  AND 
1.7  HIlES  SOUTHEAST  of  COURTABLEAU,  la.  (STA.  4660012E.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

recoros  available,  mar,  28,  1957,  to  date. 

EXTREMES,  HIGHEST  22.99  FEET  ON  MAY  26  AND  27,  1973.  LOHEST,  8,43  FEET  ON  OCT.  6  AND  7,  I960. 
DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

J  AN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  6.8J 

14.42 

17.01 

15.23 

17.00 

17,87 

16.04 

12,03 

12.35 

12.29 

17.40 

lb.05 

2 

16.69 

15.04 

16.95 

15.25 

17.00 

17.84 

15.80 

12.00 

12.39 

12.12 

17.40 

16 ,0G 

3 

16. S3 

14.39 

16.84 

15,31 

17.00 

17.80 

16.24 

12.05 

12.42 

11.95 

17.41 

16,65 

4 

16.35 

14.18 

16.78 

15.35 

16.96 

17.76 

15.55 

12.05 

12.60 

1  !  .  7  8 

17.40 

16,90 

5 

16.07 

14.05 

16.51 

15.35 

16.95 

17.73 

15,31 

12.05 

12.59 

11.70 

17.39 

17  .20 

6 

15.85 

13.96 

16,59 

IS, 70 

16.92 

17.68 

15.10 

12.03 

12.56 

11.67 

17,35 

17.29 

7 

15.73 

15.14 

16,60 

15.77 

16.90 

17.67 

14.90 

11.95 

12. SI 

U.6« 

17,31 

17.29 

8 

15.55 

15.24 

16.67 

15.92 

16.91 

17.90 

14.70 

11.90 

12.48 

11.60 

17.29 

17.30 

9 

15.36 

13.95 

16.65 

16.02 

16.90 

18.00 

14.50 

11.94 

12.44 

11.60 

17.24 

17.25 

10 

15.38 

14.20 

16.63 

16.04 

16.90 

18,06 

14.31 

11.96 

12.40 

11.71 

17.12 

17.20 

11 

16.60 

14.09 

16.56 

16.15 

16.90 

18.09 

14.12 

11.97 

12.37 

14.70 

17,04 

17.13 

12 

16.73 

14.04 

16.32 

16.28 

16.91 

18.11 

13.95 

12.15 

12.33 

13.10 

16.92 

17.00 

13 

16.  S9 

14.41 

16.29 

16,33 

16.92 

18.12 

13.80 

12.19 

12.30 

12.61 

lb.  79 

16.62 

14 

16.39 

17. IT 

16.27 

16.41 

16.93 

18.11 

13.69 

12.18 

12.28 

12«3U 

16.61 

16.69 

15 

16,16 

17.20 

16.25 

16,49 

16.95 

18.10 

13.53 

12.17 

12.24 

13.26 

16.43 

16.49 

16 

16.46 

17.17 

16.23 

16,55 

16.98 

18.08 

13,41 

12.17 

12.21 

16.07 

16,40 

16.30 

17 

16.73 

17.10 

16.18 

16.61 

17.00 

18.16 

13.30 

12.19 

12.20 

16.41 

16.35 

16.13 

18 

16.67 

17.03 

16.11 

16.85 

17.01 

18.20 

13.21 

12.19 

12.20 

16.96 

16.25 

15.96 

19 

16.75 

16.99 

16.07 

16.67 

17.05 

17.92 

13.18 

12.15 

12.22 

17.03 

16.20 

15.  n 

20 

16.80 

16.96 

15.96 

16.72 

17.10 

18.01 

13.03 

12.12 

12.28 

16.94 

16.24 

15.64 

21 

16.60 

16.93 

15.88 

16.78 

17.31 

17.91 

12.90 

12.10 

12.33 

16.  h9 

16.19 

15.50 

22 

16.39 

16.90 

15.77 

16.80 

17.38 

17.80 

12.79 

12.10 

12.39 

17.07 

16.06 

15.03 

23 

16.08 

16.85 

15.67 

16.82 

17.70 

17,70 

12.70 

12.12 

12.42 

17.60 

15.92 

14.85 

24 

15.50 

16.80 

15.  S4 

16,66 

17.76 

17.52 

12.60 

12,23 

12.43 

17. 7U 

15.79 

14.70 

25 

15.50 

16.75 

15.42 

16.90 

17.80 

17.40 

12.51 

12.22 

12.46 

17.69 

15.64 

15.30 

26 

16.37 

16.66 

IS. 36 

16.95 

17.80 

17.10 

12.39 

12.22 

IS. 20 

17,64 

15,49 

15.07 

27 

15.95 

16.98 

15.64 

16.95 

17.87 

16.71 

12.20 

12.2« 

13.40 

17.56 

15.48 

14.40 

28 

15.50 

17.12 

15.69 

16.98 

17.90 

16.70 

12,03 

12.23 

12.98 

17.50 

16,66 

14,22 

29 

15.49 

17.07 

15.32 

17,00 

17.90 

16.50 

12.00 

12.22 

12.69 

17.46 

16. 86 

14,10 

30 

15.37 

15.26 

17,00 

17.91 

16.30 

12.01 

12.24 

12.46 

17.41 

16,86 

14.02 

31 

1«.65 

15.24 

17.89 

12.05 

12.30 

17.40 

13.99 

THE 

FOLLOWING 

i  REFER 

ONLY  TO 

RE40ING8 

APPEARING  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

16.11 

15.82 

16.13 

16.32 

17.23 

17.69 

13.6? 

12.11 

12.53 

14.62 

16,64 

16.00 

MAX 

16.82 

17.20 

17.01 

17.00 

17.91 

18,20 

16.24 

12.30 

15.20 

17.70 

17.41 

17.30 

M  In 

14.65 

11.95 

15.24 

15.23 

16.90 

16,30 

12.00 

11.90 

12.20 

11.60 

15.48 

13.99 

HIGHEST  STAGE  HA$  18.23  AT  12105  A.M.  ON  JUN.  17. 
LOHEST  STAGE  WAS  11.60  ON  OCT.  8  AND  LATER  DATE (S) . 


68 
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SAyOU  COURTABLEAU  oi  (LET  ChANNEL  AT  STATION  225*00  (LA.)  (EAST  AUTO.) 


LOCATION.  L*T.  30-28-30,  LONG.  01-50-20.  ON  TONER,  5.5  NILES  SOUTHEAST  OF  CDURT AbLEAU,  LA.  (STA. 
400T512E.) 

GAGE .  AUTOHATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT.  0,  1050,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.10  FEET  ON  MAY  26  ANO  2?,  1073.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  0.20  FEET 
ON  AUG.  It  AND  12.  1080, 

DAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERU  IS  *T  NGVD 


OAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  T  .24 

14.87 

17.30 

15.40 

17.30 

18.20 

16.58 

12.99 

12.70 

12.70 

17,67 

17,20 

a 

17.00 

15.40 

17.25 

15.50 

17.30 

18.25 

16.31 

12.43 

12.72 

12.60 

17,70 

17, Id 

3 

16.02 

14.8S 

17.20 

15,56 

17.38 

18.21 

16,70 

12,40 

12.76 

12.40 

17.70 

17,21 

4 

16.75 

14.65 

17.15 

15,60 

17.35 

18,18 

16.04 

12,40 

12.05 

12.27 

17.69 

17.23 

5 

16.40 

U.50 

17,10 

15.65 

17.31 

18.14 

15.81 

12,42 

12.02 

12.16 

17,67 

17.50 

6 

16.27 

14.44 

16,95 

15.06 

17.30 

18.00 

15.60 

12,39 

12.60 

12.12 

17.63 

1/.60 

7 

16.18 

15.58 

17,00 

16,05 

17.31 

18.06 

15,30 

12,31 

12.00 

12.10 

17.59 

17.60 

a 

13.08 

14.70 

16.95 

16.20 

17.33 

18.27 

15,20 

12.30 

12,85 

12.07 

17.55 

17.56 

9 

IS. 80 

14.42 

16.95 

16.30 

17.32 

18.37 

1«,00 

12.39 

12,81 

12.12 

17.51 

17.55 

10 

15.80 

14.65 

16,92 

16.34 

17.32 

18.45 

14,81 

12.35 

12.77 

12.22 

17.49 

17.51 

11 

16.07 

14.55 

16.56 

16.44 

17.31 

18.51 

14,57 

12.35 

12.75 

15.15 

17, <10 

17.4ft 

12 

17.00 

14.47 

16,60 

16.60 

17.33 

18.52 

14.43 

12.49 

12.73 

13.63 

17.30 

17.37 

13 

16.66 

14.85 

16.70 

16.67 

17.33 

18.53 

1«.25 

12.50 

12.70 

13.13 

17.19 

17,23 

14 

16.66 

17.31 

16,66 

16.75 

17.33 

18.52 

14.15 

12,50 

12,66 

12.  re 

17,02 

17.10 

15 

16.58 

17.30 

16,64 

16.82 

17.35 

18. S2 

14.04 

12.50 

12.65 

13.55 

16.66 

16,91 

16 

16.05 

17.40 

16,60 

16.80 

17.30 

18.48 

13.88 

12.50 

12.63 

16.41 

16.60 

16.75 

17 

17.00 

17.35 

16.55 

16.03 

17.41 

18.57 

13.76 

12.50 

12.62 

16.62 

16.75 

16.59 

ia 

16.00 

17.28 

16.47 

16.08 

17,46 

18.52 

13.67 

12.50 

12.63 

17,17 

16,65 

16.41 

19 

17.00 

17.25 

16.41 

17.04 

17.47 

16.42 

13.63 

12.50 

12.65 

17.20 

16,61 

16.21 

20 

17.00 

17.22 

16.33 

17.08 

17.57 

18.42 

13.51 

12.48 

12.73 

17.25 

16.63 

16.10 

21 

16.77 

17.20 

16.25 

17.12 

17.76 

18.34 

13.37 

12.46 

12.77 

17.1» 

16.60 

15.95 

22 

16.35 

17.10 

16.15 

17.16 

17.86 

18.21 

13,25 

12.43 

12.83 

17.27 

16.50 

15.52 

23 

16.32 

17.15 

16.02 

17.20 

18.10 

18,10 

13,16 

12.44 

12.01 

17.75 

16.36 

15.32 

24 

15.60 

17.10 

15,90 

17.21 

18.16 

17.03 

13,07 

12,56 

12.02 

17.78 

16.22 

15.17 

25 

16.00 

17.06 

15.80 

17.25 

18.21 

17.80 

13,00 

12.57 

12.03 

17.85 

16,10 

15.79 

26 

16.40 

16.00 

15,74 

17.32 

18.24 

17.61 

12.85 

12.56 

15.60 

17.63 

15.99 

15.55 

27 

15.06 

17.21 

15,97 

17.35 

18.26 

17.28 

12.66 

12.58 

13.03 

17.70 

15.96 

14.91 

2a 

15.80 

17.35 

15.90 

17.38 

18.30 

17.14 

12,51 

12.57 

13.48 

17.73 

16.96 

14.75 

29 

13.82 

17.34 

15.60 

17.40 

18.31 

17.00 

12.46 

12.57 

13.10 

17.70 

17.17 

14,61 

30 

15.71 

15.55 

17,40 

18.34 

16.75 

12,50 

12,57 

12.05 

17.60 

17.20 

14.55 

31 

15.10 

15.50 

18.32 

12.54 

12.65 

17.67 

14.50 

the 

FOLLOWING 

■  REFER 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

:  table 

ABOVE 

MEAN 

16.44 

16.13 

16.49 

16,65 

17.65 

18.11 

14.15 

12.47 

12.05 

15.18 

17.01 

16,41 

MAX 

17.24 

17.40 

17.30 

17.40 

18.34 

18.57 

16.70 

12.65 

15.60 

17.65 

17.70 

17.60 

MIN 

15.10 

14.42 

15.50 

15.40 

17,30 

16.75 

12.46 

12,30 

12,62 

12.07 

15.96 

14.50 

highest  stage  nas  is. 58  at  mo  p.m.  on  jun.  is. 
LONEST  stage  NAS  12.05  ON  OCT.  8  ANO  LATER  OATECS). 
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RA8PL  (FAS )  AT  CLEON,  LA. 

LOCATION.  L*T.  30*1 9-42 ,  LONG.  91-97-15.  ON  TUMER  200  FEET  ABOVE  TEXAS  OIL  CO.  WHARF,  If.  LUNG 

Island  bat. cleon  navigation  channel,  (sta,  49120120.) 

SASE.  AUTOMATIC  recorder  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  DEC.  5,  1934,  TO  OCT.  12,  1935,  1937  TO  1938,  AND  MAR.  ?2,  1957  TO  U»Tt. 

Intermittently,  i9ao  to  ms. 

EXTREMES,  HIGHEST,  25.6  FEET  FROM  APR.  23,  TO  HAY  3,  1995.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  4.01 
FEET  ON  NOV,  24,  196T. 

daily  eight  a.h.  stage  in  feet  gage  ZERO  IS  at  NGvu 


DAY 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ufcC 

1 

16.67 

15.30 

15.10 

17.07 

18.00 

16.10 

9,15 

F  8.20 

16.00 

15.06 

2 

16,48 

15.50 

15.10 

17.05 

17.99 

15.84 

9.15 

16.10 

15.20 

3 

16.40 

15.65 

15.20 

17.02 

17,86 

15.79 

8,98 

F  b.lo 

16,17 

15.32 

4 

16.21 

15.76 

15.20 

17.09 

17,82 

9,09 

F  6.05 

16.26 

15.45 

5 

16.00 

15.85 

15.30 

17.08 

17.82 

F  15.37 

9.20 

16,33 

15,45 

6 

15.76 

F  12.40 

15.95 

15.40 

17.05 

17,82 

15.30  F 

8.96 

9,20 

16,37 

15,71 

7 

15.55 

12.17 

15.98 

15.60 

17.04 

17.67 

14.90 

8.95 

9.20 

16,44 

15,61 

a 

15.33 

12.00 

16,05 

15.80 

17.03 

17.67 

14.69 

9.00 

9.20 

lb. 34 

15.95 

9 

IS.  20 

11.73 

16,12 

15.90 

16,90 

17,60 

14.44 

9,10 

9.20 

F  7.85 

lb. 4? 

16.05 

10 

15.11 

11.79 

16.12 

16.00 

17.05 

17,65 

14.42 

9.14 

9.20 

7.87 

lb, 49 

16.13 

n 

15.05 

11.59 

16.18 

16.10 

17.05 

17.95 

14.42 

9.15 

9.14 

7.90 

16.41 

16.27 

12 

15.05 

11.58 

16.27 

16.20 

17.05 

16,00 

9.13 

9,14 

8.00 

16.46 

16,28 

13 

15.05 

It. 44 

16,21 

16.30 

17,10 

17,67 

9.16 

9,14 

6,11 

16.46 

16.29 

14 

15.00 

11.20 

16.23 

16.40 

17.12 

16,00 

9.15 

8.89 

8.19 

16.37 

16.29 

IS 

15.00 

11.36 

16.16 

16.40 

17.01 

16.00 

9.18 

6.90 

6.49 

16.25 

16.20 

16 

15.00 

11.78 

16.18 

16.50 

16.97 

17.90 

F  12.80 

9.23 

6.90 

6.68 

16.25 

16,20 

17 

14.91 

12.23 

16.06 

16.60 

17.95 

17.89 

12.66 

9.25 

8.90 

8.90 

16.24 

15.6b 

16 

14.97 

12.65 

16.07 

16.60 

17.10 

17.90 

12.41 

9.23 

9.01 

IS. 75 

19 

15.05 

12.97 

16.07 

16,70 

17.20 

17.86 

12.20 

9.26 

9.63 

15.76 

20 

15.05 

13.27 

16.00 

16,70 

17.20 

17,76 

12.22 

9.23 

10. 2S 

15.76 

c\ 

15.06 

13.50 

15.90 

16.80 

17.40 

17.70 

11.90 

9.23 

10.90 

15.65 

22 

15.06 

13.79 

15.80 

16.80 

17.50 

17.60 

11.70 

9.19 

11.36 

15.51 

23 

15.05 

13.99 

15.60 

16.80 

17.68 

17.49 

11.44 

9.19 

13.07 

15.41 

24 

U.  18 

15.70 

16.88 

17.81 

17.38 

9.15 

F  8.50 

13.66 

15.30  F 

14.50 

23 

14.35 

15.50 

16.91 

17.80 

17.23 

9.14 

14.05 

15.22 

14.40 

26 

14.50 

15.40 

17,01 

17.80 

17.14 

9.10 

14.4e 

15.18 

14.30 

27 

14.75 

15.30 

17.04 

17.90 

17.01 

9,10 

14.74 

15.07 

14.18 

26 

14.90 

15.30 

17.03 

17.92 

16.83 

9.10 

15.25 

14.81 

14.07 

29 

15.10 

15.30 

17,02 

17.95 

16,67 

9.10 

15.42 

14.84 

14,02 

30 

F  13.93 

15.10 

17.05 

18.00 

16.30 

F  9,65 

9.10 

15.61 

15.00 

14,00 

31 

15.10 

18.00 

9.15 

15.75 

14,00 

the 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

15.79 

16,28 

17.32 

17,62 

15.88 

MAX 

16.27 

17,05 

18.00 

18.00 

16.49 

MIN 

15.10 

15.10 

16.90 

16.30 

14,61 

F-  N0T  AT  STATEO  TIHE 

highest  stage  (From  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  IS. 06  AT  3100  P.M.  ON  JUN,  12 
LOWEST  STAGE  NAS  7.82  ON  OCT.  9. 


DAILY  STAGES  FOR  1964 


71 


wABPL  BORROW  PIT  (FNS)  AT  BAYOU  KERSIER  (LA.) 


LOCATION,  L*T.  30-14-00,  LONS,  91-41-55.  ON  RIGHT  BANK  AT  LEVEE  STATION  3265*00,  1.7  PILES  NORTH 
OF  CATAHOULA#  LA.  (STA.  49150120.) 

GAGE .  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1945  TO  1950,  1957  AND  1961,  DAILY  DURING  HIGH  WATER,  JAN. 
1966  To  19*9  AND  FEB.  23,  1973  TO  1979.  DAILY  I960  TO  DATE. 

EXTREMES,  HIGHEST,  23.05  FEET  ON  MAY  26,  1973.  LOWEST,  0.11  FOOT  ON  JAN.  17,  1961. 

DAILY  EIGHT  A,M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

JAN 

EES 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

H.S7 

10.52 

14.15 

15,10 

17.75 

13.51 

7.70 

4.12 

2.67 

12.94 

13. 4C 

2 

1«.40 

10.35 

14.32 

15.10 

17.70 

13.36 

7.40 

3.90 

3.00 

13.05 

13.41 

3 

l«.J5 

10.29 

14.45 

15.30 

17.65 

13.29 

6.43 

3.52 

3.21 

13.20 

13.51 

4 

13.86 

10.24 

14.55 

15.40 

17.61 

13.00 

6.25 

3.15 

3.32 

13.19 

13.49 

5 

13.43 

10.05 

14.68 

15.50 

17,64 

12.80 

6,01 

2.62 

3.39 

13.32 

13,57 

6 

13.08 

9.82 

14.92 

15.60 

17.60 

12.61 

5.95 

2.70 

3.56 

13.17 

13,71 

7 

12,90 

9.72 

15.05 

15.70 

17. SO 

12.57 

5.95 

2.41 

3.37  F 

13.20 

13.78 

6 

12.72 

9,65 

15.15 

16.00 

1T.5« 

12.39 

5.85 

3.01 

3.40 

13,25 

13.69 

9 

12.56 

9.57 

15.25 

16,10 

17.57 

12.17 

5.95 

3.20 

3.65 

13.57 

13,58 

10 

12.55 

9.50 

15.37 

16.20 

17.59 

11.96 

5.40 

3,24 

3.68 

13. S8 

14.01 

11 

12.27 

9.35 

15.46 

16.30 

17.50 

11.73 

5.30 

3,05 

3.97 

13.68 

14.03 

12 

12.12 

9.35 

15.55 

16,40 

17.45 

11.64 

5.35 

3.87 

4.36 

13,70 

13.93 

13 

12.09 

9.64 

x  5 , 63 

16.50 

<7.33 

11.50 

5.06 

2.64 

a. 44 

13.72 

13,66 

14 

11.96 

9.76 

15.69 

16,60  F 

16.94 

17.15 

11.41 

5.11 

2.53 

4,66 

13.85 

13.72 

15 

11.88 

9.74 

15.65 

16.60 

16.94 

16.82 

11.32 

4.94 

3.12 

5.20 

13.81 

13.47 

16 

11.80 

10.02 

15.68 

16,70 

16.92 

16,58 

11.22 

4,89 

2.77 

5.16 

13.74 

13.33 

17 

10.46 

15.7- 

16.80 

17.00 

16.34 

11.13 

4, GO 

2.88 

5.75 

13.5*# 

i  3 , 12 

18 

10.86 

15,63 

16.80 

17.01 

15.69 

10.98 

4.55 

3,01 

7.44 

13.55 

12.81 

19 

11.19 

15.67 

16.80 

17.02 

15.33 

10.87 

4.50 

3.12 

7.65 

13,50 

12.60 

20 

11.35 

15.60 

16.90 

17.18 

14.91 

10.69 

4.50 

3.36 

8.08 

13.43 

12.45 

21 

11.89 

15.30 

16.80 

17.32 

14.68 

10.48 

4.47 

3.80 

8.56 

13.30 

12,42 

22 

12.05 

15.10 

16.60 

17.49 

14.40 

10,17 

4.b2 

4.05 

9.45 

13.22 

12,50 

23 

F 

11.60 

12.36 

15.00 

16.90 

17,60 

14.09 

9.99 

4.70 

4,29 

11.96 

13.25 

12.49 

24 

11.53 

12.54 

14.80 

16.90 

17.70 

13.99 

9.72 

4.78 

3.61 

1  1  .68 

13.18 

12.54 

25 

12.86 

14.70 

16.85 

17.70 

14.00 

9.61 

5.03 

1.64 

11.61 

13.16 

12.75 

26 

13.06 

14.60 

16.90 

17.75 

13,84 

9.35 

5.09 

3.46 

11.66 

13.09 

12.81 

27 

13.39 

14.70 

17.79 

13.81 

8.90 

5.10 

3.11 

12.01 

13.00 

13.20 

28 

13.67 

14,90 

17.89 

13.74 

8.55 

5.00 

2.79 

12.19 

13.07 

13.58 

29 

13.89 

14,90 

18.00 

13,69 

8.40 

4.80 

2.46 

12.30 

13.23 

13.76 

30 

F 

10.90 

15.00  F 

17,00 

17.90 

13.61 

8.22 

4,47 

2.54 

12.63 

13.39 

13.60 

31 

10.70 

15.10 

17.90 

8.03 

4.38 

12.89 

13.60 

the 

FQuLOHINS 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

10.92 

15.10 

16,03 

n.oi 

5.29 

3.20 

6.99 

13,36 

13,34 

MAX 

13.89 

15.70 

17,75 

13.51 

7.70 

4.29 

12.69 

13.85 

14,03 

MIN 

9.35 

14.15 

13,61 

8.03 

4.38 

2.41 

2.67 

12,94 

12.42 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  was  16.00  AT  7:30  A.M.  ON  MAY  29 
LOWEST  STAGE  WAS  2.07  ON  SEP.  7. 


DAILY  STAGES  FOR  1984 


HABPL  (FMS)  AT  LOREN  GRAND  SAYOU  (LA.) 

LOCATION,  LAY.  30*04-30,  LONG.  91-37-13.  ON  RIGHT  BANK  OF  GRAND  BAYOU  AT  LEVEE  STATION  3942-71, 
I.*  HIt.ES  EAST  OF  OAUTERIVE  LANDING,  LA.  (STA.  4919512D.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

general  information,  prior  to  irts  gage  zero  has  minus  0.45  foot,  ngvo 
records  available,  intermittently,  irjj  to  1943.  oaily,  June  i,  1R44,  to  date. 

EXTREMES,  HIGHEST,  21.20  FEET  ON  MAY  22  AND  LATER  DATES  IN  1973.  LONEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORu) 
O.J  FOOT  On  OcT.  16,  1940. 


DAILY 

EIGHT  a 

.H,  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZEkO 

IS  AT 

NGVO 

DAY 

Jan 

FE8 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

10.80 

5.20 

9.60 

11.20 

13.40 

14.40 

8,60 

5,40 

3.40 

2.20 

6.20 

9.4 

2 

10.60 

5.30 

10.00 

11.30 

13.30 

14,40 

6,60 

5.30 

3.20 

2,50 

8.30 

9.5 

3 

10.20 

5.30 

10,20 

11.50 

13.20 

14.40 

6.70 

5,20 

2.90 

2.50 

8.40 

9.5 

4 

10.00 

5.40 

10.20 

11.70 

13.30 

14,30 

6.60 

5.10 

2.50 

2.60 

6,30 

9.5 

5 

9.70 

5.50 

10.30 

11.60 

13.20 

14,30 

8,50 

5,00 

2.10 

2.70 

8.30 

9,6 

6 

9.10 

5.50 

10.50 

11.90 

13.20 

19.20 

6.30 

5.00 

2.10 

3.00 

8.30 

9.6 

7 

8.60 

5.60 

10.60 

12.00 

13.20 

14,10 

6.20 

5,00 

2.40 

3.00 

6.40 

9.7 

6 

8.40 

5.70 

10.70 

12,20 

13.20 

14,00 

7,90 

4.90 

2.90 

i.io 

6,50 

9.0 

9 

8.20 

5.60 

10.80 

12.40 

13.30 

13.90 

7.60 

4.60 

2.50 

3.00 

8.70 

9,6 

10 

8.10 

5.50 

10.90 

12.60 

13.30 

13.70 

7.70 

4,70 

2.30 

3.10 

6.90 

9.8 

il 

7.90 

5.50 

11.10 

12.70 

13.40 

13.50 

7.60 

4.70 

2.10 

3.20 

9.00 

9.7 

12 

T.70 

5.60 

11.20 

12.80 

13.50 

13.30 

7.50 

4,40 

2.20 

3.40 

9.00 

9.7 

13 

7,60 

5.80 

11,30 

12.90 

13.50 

13.10 

7.40 

4,20 

2.30 

3.60 

9.10 

9.b 

14 

7.40 

6.10 

11.30 

13.00 

13.50 

12.90 

7.40 

4.10 

2.50 

3.60 

9.10 

9.5 

IS 

7.20 

6.40 

11.40 

13.10 

13.60 

12.60 

7,50 

4.00 

2,80 

3.70 

9.20 

».S 

16 

7.10 

6.80 

11.30 

13.10 

13.60 

12.30 

7,50 

3.90 

2.40 

3.90 

9.10 

9.2 

17 

7.00 

7.00 

11.30 

13.10 

13.70 

11.90 

7,60 

3.80 

2.20 

4.20 

9.20 

8.9 

IS 

6.90 

7.20 

11.30 

13.20 

13.80 

11.50 

7,7u 

3.70 

2.20 

4.60 

9.20 

6.6 

19 

6.80 

7.40 

11.40 

13.20 

13.80 

11.00 

7.70 

3.70 

2.40 

4.90 

9,10 

8.3 

20 

6.60 

7.60 

11.20 

13.20 

13.90 

10.50 

7.70 

3.70 

2.80 

5.20 

9.20 

8.1 

21 

6.40 

7.80 

11.10 

13.30 

14.10 

10,00 

7,50 

3.70 

3.00 

5.50 

9.20 

».l 

22 

6.30 

6.00 

11.00 

13.00 

14.20 

9  i  40 

7,40 

3,80 

3.30 

6.00 

9.10 

8.2 

23 

6.20 

§.20 

10.90 

13.40 

19.30 

9.30 

7.20 

3.80 

3.50 

6.40 

9.00 

6.4 

24 

6.00 

8.50 

10.60 

13.40 

14.90 

9.10 

7,00 

3.70 

3.30 

6.70 

9,00 

0.6 

2S 

5.80 

8.70 

10.70 

13.40 

19.50 

8.90 

6.80 

3.70 

3.30 

7,00 

6.90 

6.6 

2b 

5.70 

6.80 

10.70 

13,40 

14.50 

8.80 

6.60 

3.60 

3.10 

7.10 

6.90 

9.0 

27 

S.60 

9,00 

10,70 

13,50 

14.50 

8.80 

6.40 

3.70 

2.80 

7.20 

9.10 

9,4 

26 

5.50 

9.20 

10.80 

13.50 

14.50 

8,80 

6.30 

3.80 

2.20 

7.40 

9.20 

9,6 

29 

5.40 

9.50 

10.90 

13.50 

14.50 

8.70 

6,10 

3.80 

1,40 

7.00 

9.30 

9.9 

30 

5.30 

11.00 

13.40 

14.50 

6,90 

5.90 

3.70 

1.30 

7,80 

9,40 

10.1 

31 

5.20 

11.10 

14.50 

5.70 

3.50 

8.00 

10.2 

THE 

following 

REFER 

ONLY  TO 

REAQIN6S 

APPEARING  IN  THE 

T  AttLE 

ABOVE 

MEAN 

7.39 

6.81 

10,65 

12.75 

13,76 

11,83 

7.47 

4.24 

2.58 

4.64 

6.86 

9.2 

WAX 

10.80 

9.50 

11.40 

13,50 

14.50 

14.40 

6.80 

5.40 

3.50 

6.00 

9.40 

10,2 

WIN 

5.20 

5.20 

9.60 

11.20 

13.20 

6.70 

5,70 

3.50 

1.30 

2.20 

8.20 

8.1 

highest  stage  mas  ir.so  on  may  a  ano  laien  date(S) 
LONEST  STAGE  NAS  I.JO  ON  SEP.  30. 


-  u  »rjrri  »r  *ji  ivrmr  nr\rti  \rjr\rtt  vw  vrw  irw  IT'''-  w  h  ■  rt*  r*jrrjr  n r  r  r’  w\i  w  j  w'j  w-**  *  »  rt 


DAILY  STASES  FOR  1984 


ARM  OF  GRAND  LAKE  NEAR  CROOK  CHfcNE  COVE  (LA.) 


LOCATION.  L*T ,  30-04-35,  LONG.  91-31-33.  IN  CANAL  8  MILES  *EST  UF  GRAND  LAKE.  (STA.  49197120.) 

sage,  automatic  recorder  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  OAlLY,  JAN.  23,  197b  TO  MAY  27,  197b  AND  MAR,  17,  1977  TO  0A7E. 

EXTREMES.  HIGHEST,  17,26  FEET  ON  JUN.  4,  1983.  LOWEST,  3,81  FEET  ON  NOV.  3  AND  4,  1963, 


0 A IL Y  EIGHT  A.M.  stage  in  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  K'GVi) 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

UCT 

NQV 

DEC 

1 

1  i  . .<» 

7.08 

10.30 

11.70 

14.04 

15.06 

9,47 

7.83 

5.74 

4.71 

9.35 

11.01 

2 

11.29 

7.00 

10,48 

11.83 

13.94 

15.06 

9.37 

7.73 

5.66 

4.67 

9.54 

11.00 

3 

10. RS 

6.95 

10.64 

12.00 

13.92 

15,00 

9.31 

7.62 

5.54 

4,65 

9.60 

1  1  .04 

4  F 

10.74 

6.91 

10.80 

12.17 

13.89 

14.92 

9.25 

7.51 

5.43 

4.64 

9,64 

10,94 

5 

10.48 

6.90 

10.96 

12.32 

13.80 

14.84 

9.13 

7  ,44 

5.36 

4.63 

9.65 

11,02 

6 

10.14 

6.87 

11.06 

12.52 

13.76 

14.75 

9.05 

7.38 

5.25 

4.61 

9.60 

11.07 

7 

9. 89 

6.85 

11.18 

12.68 

13.76 

14.67 

6.90 

7.25 

5.18 

4,61 

9.64 

1  1  .05 

8 

9.67 

6.85 

11.32 

12.91 

13.89 

14,60 

8.98 

7.21 

5.12 

4.60 

9.78 

11,17 

9 

«.53 

6.87 

11.42 

13,10 

13.88 

14,45 

8.9S 

7.12 

5.06 

4.60 

9,91 

11.19 

10 

9. Si 

6.91 

11.52 

13.24 

13.88 

14,25 

8.90 

7.05 

5.02 

4.60 

10.04 

11,18 

1  1 

9.34 

6.94 

1 1.62 

13. 3S 

13.88 

14,08 

8.86 

6.97 

4.96 

4,60 

10.16 

11.16 

12 

9.15 

6.94 

11.70 

13.51 

13.94 

13.92 

0,80 

6.91 

4.94 

4,62 

10.30 

1 1  .05 

13 

9.00 

7.02 

11.88 

13.64 

13.99 

13,81 

6.76 

6.87 

4.91 

4.75 

10,47 

10^96 

14 

8,86 

7.13 

11.96 

13.75 

14.05 

13.57 

8,76 

6,63 

4.69 

4.97 

10.77 

10,  o5 

15 

8,70 

7.41 

1 1  .99 

13.77 

14.08 

13.31 

8.75 

6.80 

4,88 

5.36 

10.60 

10.53 

16 

8.57 

7.54 

12.04 

13.80 

14.14 

13.13 

8.75 

6.71 

4.86 

5.60 

10.69 

10.30 

17 

8.«3 

7.69 

12. U7 

13.84 

14.20 

12.00 

8.77 

6.65 

4,83 

5.76 

10.59 

10,03 

18 

8.34 

8.00 

12.08 

13.90 

14.27 

12.37 

0.62 

6.54 

4.77 

5.97 

10.66 

9.79 

19 

8.26 

8.19 

12.08 

13.99 

14.36 

11.94 

0.83 

6.38 

4,74 

6. OH 

10.74 

9.56 

20 

8.09 

8.40 

12,16 

14.05 

14.55 

11.50 

8.78 

6,22 

4.71 

6.19 

10,55 

9.47 

21 

7.97 

8.55 

12.05 

14.14 

14.70 

11.05 

8,75 

6.10 

4,69 

6.38 

10.48 

9.67 

22 

7.87 

8.71 

11.91 

14.25 

14.84 

10.62 

8.66 

6.04 

4,68 

6.67 

10.43 

9.93 

23 

7.83 

8.91 

11.81 

1«.24 

14.95 

10.27 

8.58 

5.99 

4.67 

8.51 

10.45 

10.10 

24 

7.77 

9.13 

11,69 

14.22 

14.94 

9.97 

6.64 

5.96 

4.71 

8.55 

10.53 

10.30 

25 

7.69 

9.30 

11.60 

14.17 

1«,94 

9.78 

8.47 

5.91 

4.76 

8.47 

10.60 

10.64 

26 

7.64 

9.53 

11.52 

14.16 

14.97 

9.54 

8.32 

5.87 

4,79 

8.43 

10.53 

10,71 

27 

7.55 

9.89 

11.46 

14.20 

15.10 

9.40 

8,14 

5.86 

4.81 

8.72 

10.80 

11,05 

28 

7. 45 

lo.oo 

11.47 

14.22 

15.08 

9.41 

6.00 

5.85 

«, HI 

8.94 

10.72 

11.31 

29 

7.36 

10.13 

11.47 

14.17 

15.08 

9,40 

7.89 

5.84 

4.76 

9.08 

10.93 

1 1  .45 

30 

7.27 

11.50 

14.15 

15.07 

9,48 

7.89 

5.61 

4.74 

9.06 

11.07 

11,51 

31 

7.16 

11,59 

15.07 

7.87 

5.77 

9.18 

11.57 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

98*01 NGS 

appearing 

i  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

8.83 

7.88 

11.52 

13.46 

14.35 

12,56 

8.72 

6,64 

4,97 

6,20 

10.3° 

10.72 

MAX 

11.49 

10.13 

12.16 

14.25 

15.10 

15.06 

9.47 

7.03 

5.74 

9.10 

1  .  .  •»’ 

11,57 

MIN 

7.18 

6.85 

10.30 

11.70 

13,76 

9.40 

7,07 

5.77 

4,67 

4.60 

9.35 

9,47 

F-  NQT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  «As  15.15  AT  5*00  P.M,  ON  MAY  2b. 
LOWEST  STaGE  WAS  4.60  ON  OCT.  7  AND  LATER  DATECS). 
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DAILY  STAGES  FOR  1984 


wABPl  (FNS)  AT  LITTLE  LAKE  LONG  (LA.) 


LOCATION.  lAT.  29-59-06,  LONG.  91-32.55.  ON  night  bank  nr  LITTLE  LAKE  LONG,  900  FEET  EAST  OF 
MaBPL  AND  ABOUT  seven  MILES  NORTH  OF  CHARENTDN  FLOODGATE.  (ST4.  4923013.) 


GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  A NO  STAFF, 

records  available.  Jan.  i97i  tu  date. 

EXTREMES.  HIGHEST,  IB. 99  FEE T  ON  MAT  25,  1973.  LOwEST,  1.28  FEET  ON  SfcP.  29,  1964. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZfcrfU  tS  AT  ,^G vu 


0  A  Y 

JAN 

FEB 

MAK 

AF 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

CCT 

NOV 

OfcL 

1 

8.90 

9,03 

10.23 

12.21 

13.22 

8.13 

5.36 

1.95 

7.43 

9.10 

2 

8.81 

9.16 

10,34 

12.12 

13.20 

6.09 

5.20 

2.3P 

t> .  0  3 

4.12 

3 

8.71 

9.29 

10.50 

12.10 

13.15 

8  .04 

5,34 

2.55 

6.01 

4.11 

4 

8.59 

9.39 

10.61 

12,09 

13.07 

7.91 

5.11 

2.65 

8.03 

9.04 

5 

«.92 

9.53 

10.71 

11.99 

13.00 

7.77 

4,94 

2.63 

0.06 

6 ,9b 

fa 

8.25 

9.b5 

10.85 

11.96 

12.90 

7  .70 

4.83 

2.74 

6,06 

t>  .60 

7 

8.10 

9,74 

10.99 

12.00 

12.83 

7,66 

4.77 

2.62 

8.02 

n.65 

8 

8.07 

9.83 

11.15 

12.11 

12.78 

1  .61 

4,70 

2.63 

6.13 

8.4c> 

9 

8.00 

9,90 

1 1.32 

12.07 

12.61 

7.55 

4,63 

2.61 

8.26 

6.27 

10 

7.99 

9.99 

11.40 

12.06 

12.40 

7. 44 

4.41 

2.93 

8.39 

■o 

11 

7.87 

10,11 

11.50 

12.10 

12.26 

7.40 

4.24 

3.22 

6.50 

7.66 

12 

7.78 

10.19 

11.65 

12.15 

12.10 

7.33 

4.14 

3.51 

8.57 

7.75 

13 

7.70 

10.30 

11.75 

12.20 

11.95 

7.34 

4.05 

F  2.15 

3.59 

6.63 

7.83 

14 

7.60 

F  6.30 

10,33 

11.82 

12.25 

11.71 

7.35 

3.96 

2.07 

3.74 

8.67 

/  .96 

15 

7.52 

6.39 

10,36 

11.84 

12.30 

11.47 

7.37 

4.07 

2.55 

4.24 

8.72 

8.04 

lb 

7.45 

6.46 

10.38 

11.86 

12.36 

11.33 

7.41 

4.19 

2.20 

4.1? 

6,71 

6.19 

17 

7.57 

6.61 

10.39 

11.92 

12.41 

11.04 

7.42 

4.30 

2.40 

4,67 

6.67 

6.42 

ia 

7.37 

6. 85 

10.40 

12.05 

12.48 

10.69 

>.42 

4.40 

2.55 

4.59 

8.66 

6,54 

19 

7.25 

7.08 

10.43 

12.15 

12.56 

10.35 

7  .44 

4.48 

2.71 

A.fcl 

6.71 

6.62 

20 

7.15 

7.19 

10.46 

12.22 

12.73 

9.93 

7.39 

4.52 

2.82 

4.65 

6,67 

9,04 

21 

7.07 

7.36 

10.34 

12.32 

12.91 

9.53 

7.31 

3.35 

5.03 

6.80 

4.24 

22 

6.98 

7.55 

10.25 

12.40 

13.02 

9.16 

7.20 

3.57 

5.74 

0,90 

4,39 

23 

8.92 

7.77 

10.17 

12.36 

13.14 

8,84 

7.09 

3.48 

6.75 

6.91 

9.57 

24 

6.87 

7.95 

10.09 

12.33 

13.13 

8.60 

7.04 

3. 05 

6.65 

9.03 

4.78 

25 

6.85 

8.14 

9,99 

12.32 

13.14 

8.39 

6.82 

3,06 

6.80 

8.97 

9,60 

26 

6.78 

8.33 

9.88 

12,34 

13.17 

8.21 

6,58 

2,90 

6.73 

4,09 

9,60 

27 

6.74 

8.65 

9.8b 

12,39 

13.27 

8.0b 

6.35 

2.40 

6.91 

4.U2 

9.62 

28 

6.70 

8.75 

9,92 

12.36 

13.26 

3,08 

6.16 

2.13 

7.12 

5.UI 

9.90 

29 

8.87 

9.93 

12,34 

13.27 

8.09 

6.01 

1.71 

7.25 

4.03 

10,07 

30 

10.02 

12.31 

13.25 

8.19 

5,65 

1.72 

7.52 

9.07 

10.19 

31 

10.13 

13.24 

5.59 

7.78 

10.26 

T  Hfc 

FOLLOWING 

■  REFER 

unly  tu 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

9.98 

11.67 

12.55 

10.90 

7.22 

4.56 

8.57 

6.9b 

MAX 

10.46 

12.40 

13.27 

13.22 

8.13 

7,7b 

9.07 

10,26 

MIN 

9.03 

10.23 

l  l  .96 

8,06 

5.59 

1.95 

7.93 

7.75 

F-  NOT  AT  stateo  TIME 


highest  stage  wAg  13.25  at  a:oo  p.m.  on  may  aa. 
LDmEST  stage  WAS  1.28  On  St'P.  29. 
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buffalo  cove  at  round  island  (la.) 


LOCATION.  L*T.  29*59-00,  LONG.  91-31-30.  UN  SOUTHEAST  SIDE  OF  ROUND  ISLAND.  (STa.  9923513.) 
SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 


RECOROS  AVAILABLE.  FEB.  26,  1976  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  19.98  FEET  ON  JUN.  3,  1983.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  0,11  FOOT  ON 

Oct.  it  anq  u,  1976. 


daily 

eight  A 

,M.  STAGE 

IN  feet 

GAGE  ZERU 

IS  AT 

n&VD 

0  A  Y 

Jan 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

9.60 

4.9£ 

IS. 16 

13.12 

7.72 

5.27 

3.14 

1.60 

7.45 

6.61 

2 

4. TO 

12.07 

13.10 

7.63 

5.13 

3.03 

2.23 

7.59 

8.63 

.3 

4.86 

12.05 

13,06 

7.58 

5.19 

2.61 

2.47 

7.61 

8.75 

4 

4.92 

F  10.40 

12.04 

12,96 

7.49 

4.98 

2.28 

2.58 

7.62 

8.72 

5 

4.95 

10.51 

11.95 

12.91 

7,38 

4.86 

1.97 

2.74 

7.66 

6.73 

6 

4.97 

10,68 

11.91 

12.83 

7.31 

4.77 

1.66 

2.63 

7.62 

5,75 

7 

5.04 

10.86 

11.95 

12.77 

7.26 

4,69 

1.82 

2.56 

7,61 

6.73 

6 

5.17 

11.06 

12.08 

12.71 

7.20 

4.60 

2.19 

2.52 

7.77 

6,?6 

9 

5.18 

11,23 

12.04 

12.58 

7.13 

4.50 

2.49 

2.67 

7.90 

6,62 

10 

5.13 

11.35 

12.03 

12.39 

7,08 

4.30 

2.52 

2.61 

8.05 

6,85 

11 

5.10 

11.51 

12.05 

12.25 

7.03 

4.12 

2.37 

3.02 

8.17 

8,86 

12 

5.19 

11.65 

12.11 

12.08 

6,98 

4.02 

2.25 

3.30 

8.24 

6.84 

13 

5.53 

11.78 

12.16 

11.93 

6,96 

4.10 

F  1.98 

3.37 

6.29 

6.77 

14 

5.80 

11.87 

12.21 

11.71 

6.97 

3.86 

1.90 

3.53 

6.33 

6.71 

15 

5.95 

11.88 

12.26 

11.45 

6.97 

3.80 

£.40 

3.99 

6.36 

8.55 

16 

6.04 

11.90 

12.33 

11.31 

6.98 

3.69 

2.07 

3.96 

8.41 

6.35 

17 

6.16 

11,95 

12.36 

10.97 

7  .01 

3.57 

2.21 

4.32 

8.38 

8.15 

18 

6.34 

12.01 

12.43 

10.57 

7.03 

3.46 

2.36 

4.34 

6.36 

7,94 

19 

12,08 

12.51 

10.15 

7.04 

3.38 

2.48 

4.39 

8.41 

7.73 

20 

12.15 

12.65 

9,73 

7.03 

3.37 

2.61 

4.44 

8.37 

7.57 

21 

12.25 

12.83 

9.27 

6.97 

3,37 

3.16 

4.74 

8.30 

7,50 

22 

12.33 

12.92 

8.81 

6,88 

3.38 

3.41 

5.29 

8.2a 

7.58 

23 

12.30 

13.03 

8.47 

6.77 

3.42 

3.33 

6.05 

8.21 

7.67 

24 

12.26 

13.01 

8.19 

6.75 

3.46 

2.92 

6.25 

8,20 

7.76 

25 

12.25 

13.03 

8,00 

6,56 

3.58 

2.88 

6.30 

8.23 

7.95 

26 

12.26 

13.06 

7,78 

6.34 

3.74 

2.78 

6.31 

8.25 

6.13 

27 

F  5.29 

12.34 

13.15 

7,64 

6.13 

3.75 

2.34 

6.45 

6.32 

6.32 

28 

5.23 

12.32 

13.14 

7.65 

5.95 

3.74 

2.04 

6.62 

8.34 

8,59 

29 

5,17 

12,29 

13.15 

7.65 

5.81 

3.62 

1.61 

6.77 

8.40 

6,85 

30 

5.07 

12.26 

13.13 

7.72 

5.69 

3,46 

1.52 

7.00 

8. 54 

9.05 

31 

4.54 

13.12 

5.47 

3.28 

7.26 

9.23 

the 

FOLLOWING 

REFER  ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

12.48 

10.72 

b,87 

4.01 

2.41 

4.26 

6.10 

8.43 

MAX 

13.15 

13.12 

7.72 

5.27 

3.41 

7.26 

8.54 

R.23 

MIN 

11.91 

7.64 

5.47 

3.28 

1.52 

1.80 

7.45 

7.50 

F-  not  at  stated  time 


highest  stage  was  13,20  at  5*00  p.h,  on  may  26, 

LOWEST  STaSE  WAS  1.01  ON  SEP,  29, 
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DAILY  STAGES  FOR  1484 


BAYOU  FOROOCHE  NEAR  KROTZ  SPRINGS,  LA. 

LOCATION.  LAY.  30-24-10,  LONG.  91-48-40.  ON  BRIDGE  BELON  JUNCTION  NITh  BAYOU  COURTaBlEaU,  FIVE 
NILES  SOUThnEsT  OF  KROTZ  SPRINGS.  (STA.  49255120.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  13,  1954,  TO  DATE. 

EXTREMES,  HIGHEST,  23.28  FEET  ON  HAT  27,  1973.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  9.90  FEET  UN  SEP. 
14,  1979. 

DAILY  eight  A.M.  stage  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17.08 

15.92 

17.61 

16.30 

17.85 

16.64 

17.13 

13.33 

13.18 

13.30 

IB.  jb 

17,27 

2 

16.97 

15.96 

17.60 

16.20 

17.80 

18.60 

16.99 

13.30 

13.18  F 

13.25 

lb.  35 

17,32 

3 

16.81 

15.81 

17.  S3 

16.23 

17.70 

18,57 

17.05 

13.30 

13.18 

13.25 

1  b  ,  31 

17.40 

4 

IS. TO 

17.51 

16.27 

17.75 

18.53 

16.75 

13.30 

13.42 

13.22 

lb. 29 

17.47 

5 

15.66 

17.50 

16.30 

17.72 

18.50 

16.54 

13.30 

13.50 

lb. 25 

17.  to9 

b 

15.63 

17.42 

16.47 

17.70 

18.44 

16,33 

13.34 

13.45 

lb, 15 

17,62 

7 

15.90 

17.40 

16.56 

17.68 

18.43 

10.17 

13.31 

13.37 

18.10 

17,89 

6 

15.65 

17.40 

16.75 

17.71 

18,60 

15.98 

13.29 

13.32 

IB. 03 

17,94 

9 

16.35 

15.47 

17.38 

16.87 

17.70 

18.72 

15,81 

13.41 

13.29  F 

13.23 

17.99 

17.95 

10 

16.67 

15.87 

17.35 

16.88 

17.70 

18.81 

15.65 

13.36 

13.25 

13.33 

17.91 

17.95 

11 

IT. 10 

15.76 

17.32 

16.98 

17.68 

18,88 

15.49 

13.32 

13.21 

14.32 

17. B7 

17.94 

12 

17.20 

15.74 

17.30 

17.10 

17.70 

16.91 

15.40 

13.35 

13.21 

13.99 

17.79 

17.67 

13 

17,20 

16.54 

17.21 

17.20 

17.70 

18.91 

15,23 

13.31 

13.18 

13.65 

17.65 

17.76 

14 

17.13 

17.35 

17.17 

17.28 

17.72 

18.90 

15,23 

13,31 

13.18 

13.50 

17.54 

17,65 

15 

17.06 

17.60 

17.14 

17. 3S 

17.72 

18,88 

15.12 

13.30 

13.17 

13.79 

17.39 

17.51 

16 

17.19 

17.71 

17.10 

17.45 

17.77 

19,03 

14,99 

13.29 

13.16 

16.51 

17.39 

17.46 

17 

17.27 

17.72 

17.08 

17.49 

17.79 

16.96 

14.94 

13.25 

13.15 

17.05 

17.27 

17.22 

ia 

17.39 

17.70 

17,01 

17.51 

17.80 

18.92 

14,87 

13.23 

13. IS 

17.29 

17.19 

17,03 

19 

17.45 

17.67 

16.97 

17.55 

17.82 

18.07 

14.78 

13,22 

17.49 

17.08 

16. B9 

20 

17.46 

17.65 

17.00 

17.60 

17.95 

18.82 

14.63 

17.56 

17.05 

16,72 

21 

17.40 

17.62 

16.92 

17.64 

17.60 

18,74 

14.45  F 

13.17 

17  '  4 

17.00 

lo.57 

22 

17.27 

17.56 

16.80 

17.69 

18.25 

18.63 

14.31  F 

13.18 

17.10 

16.94 

16.35 

23 

17.15 

17.50 

16.69 

17.73 

18.43 

18.51 

14,27 

13.20 

18.35 

16.82 

16.19 

24 

16.87 

17.43 

16.60 

17.70 

18.54 

18.40 

14.20 

13.2b 

12.96 

16.37 

16.70 

16.01 

25 

16.84 

17.37 

16.76 

17.71 

18.59 

18.27 

14.09 

13.23  F 

13.10 

16.41 

16.57 

15.64 

2b 

16.90 

17.28 

16.78 

17.75 

18.60 

18.05 

13.85 

13.22 

14.41 

18.40 

16,41 

15,96 

27 

16.69 

17.45 

16.81 

17.78 

18.65 

17.79 

13,01  F 

13.21 

14.05 

18.48 

16,34 

15.70 

28 

16.57 

17.57 

16.77 

17.80 

18.70 

17.65 

13.01  F 

13.18 

13.62 

16.46 

16,68 

15.51 

29 

16.48 

17.60 

16.61 

17.82 

18.70 

17.48 

13.41 

13.20 

13.45 

16.41 

17,08 

15.38 

30 

16.35 

16.49 

17.85 

18.70 

17.29 

13.39 

13.20 

13.35 

18.42 

17.20 

15.27 

31 

16.10 

16,39 

18.68 

13.34 

13.20 

18.39 

15.15 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

Reaoings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16.77 

17.08 

17.19 

18.01 

18.52 

15.06 

17,45 

16.92 

MAX 

17.72 

17.61 

17.85 

18.70 

19.03 

17.13 

18,35 

17,95 

MIN 

15.47 

16.39 

16.20 

17.00 

17.29 

13.0! 

16.34 

15,15 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  MAS  19.03  AT  7<30  A.M,  ON  JUN,  16. 

L0NE8T  STAGE  (FRqM  INCOMPLETE  RECORD)  MaS  12,98  ON  SEP,  24. 
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ALABAMA  BA, £)U  (FwS)  AT  SHERBURNE,  LA, 


LOCATION.  l»T.  30*42*40 ,  LONG.  91-30-56.  ON  LEFT  BANK  AT  HEAD.  (STA.  4940012B.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE .  JAN.  1972  TO  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  29.40  FEET  ON  MAT  24,  1973.  LOWEST ,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ll.il  FEET  ON 
Oct.  18,  1980. 


daily 

eight  a#h.  stage 

IN  FEET 

GAGe  ZERO  IS  aT 

NGvn 

DAY 

Jan  FEB 

NAR  APR 

hay 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT  *PV 

UEC 

1 

17.05 

17.12 

17,64 

16,81 

14.78 

15.40 

14.76 

13.76 

16.36 

2 

17.00 

16.96 

17.64 

16.63 

14.78 

15.40 

15,06 

13. ao 

16.31 

3 

16.91 

16.84 

17.61 

16.55 

14.73 

15.40 

15.12 

13.62 

B 

16,16  F  16.23 

4 

16.82 

16.81 

17.56 

16.51 

14.74 

15.39 

15.06 

13.80 

18.06  ib.39 

5 

16.68 

16.79 

17.50 

16.47 

14.67 

15.40 

1«,91 

13.73 

17.94  16.65 

6 

16. S4 

16.72 

17.43 

16.39 

14.62 

15.35 

14.74 

13.64 

17.63 

7 

16.39 

16.59 

17.40 

16.27 

14.55 

15.33 

14,56 

13,47 

17. 7C 

6 

16.22 

16.46 

17.35 

16.15 

14.55 

15.88 

14.39 

13.41 

17.60 

9 

16.03 

16.31 

17.29 

16,06 

14.49 

16.32 

14,25 

13.35 

F 

11.63 

17.49 

10 

16.56 

16.72 

17.22 

15,91 

14.46 

16.53 

14.18 

13.24 

F 

11.64 

17.33 

1  1 

16.87 

16.83 

17.20 

15.74 

14.46 

16,63 

14.24 

13. IS 

F 

17.2a 

12 

16.98 

16.85 

17.10 

15.55 

14.45 

16.60 

14.27 

13.06 

13 

17.03 

17.27 

17.02 

15,35 

14.45 

16.49 

14.22 

12.98 

14 

17.06 

17.45 

16.89 

15.12 

14.45 

16.27 

14.23 

12.87 

F 

11.63 

IS 

17.13 

17.59 

16.78 

14.94 

14.47 

16.10 

14.45 

13.10 

11.67 

16 

17.18 

17.74 

16.63 

14.77 

14.55 

16.10 

14.67 

13.70 

13.14 

17 

17.25 

17.83 

16.49 

14.64 

14.59 

16.06 

14.72 

13.95 

14.64 

16 

17.40 

17.89 

16.34 

14.54 

14.62 

16.18 

14.65 

13.95 

19 

17.56 

17.89 

16.16 

14.47 

14,64 

16.18 

14.53 

13.78 

20 

17.63 

17.86 

16.35 

14.45 

14.76 

16,08 

14.37 

13.52 

21 

17.69 

17.82 

16.46 

14.46 

14.94 

15.84 

14.22 

13.27 

22 

17.73 

17.74 

16.45 

14.49 

15.05 

15.58 

14.07 

13.02 

23 

17.75 

17.64 

16.38 

14.51 

15.15 

15.31 

13.95 

12.84 

24 

17.72 

17.54 

16.28 

14.55 

15.25 

15.05 

13.85 

12.67 

F 

16.42 

25 

17.72 

17.44 

16.58 

14.61 

15.26 

14.84 

13.80 

12,50 

16. SI 

26 

17,67 

17.33 

16.84 

14.66 

15.28 

14,60 

13.81 

12.35 

16.61 

27 

17.67 

17.52 

16.92 

14.70 

15.33 

14.37 

13.76 

12.23 

18.71 

26 

17.61 

17.59 

16.95 

1«.73 

15. 3S 

14.67 

13.69 

12,10 

18.69 

29 

17.52 

17.62 

16.95 

14.75 

15.36 

14,54 

13.63 

12,00 

16,61 

30 

17.41 

16.93 

14,77 

15.37 

14.45 

13,64 

11.92 

18,55 

31 

17.26 

16.88 

15.38 

13,73 

11.97 

18.44 

The 

FOLLOWING 

,  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE  ABOVE 

HEAN 

17.16 

17.26 

16.94 

15.31 

14,82 

15.61 

1«.30 

13.12 

H  AX 

17.75 

17.89 

17.64 

16,81 

15.38 

16.63 

15,12 

13.95 

HIN 

16.03 

16.31 

16.16 

14.45 

14.45 

14.37 

13.63 

11.92 

B-  Channel  dRv  F-  not  at  stated  time 

highest  stage  was  is.ti  at  noon  on  oct.  bt. 

lowest  stage  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  11.83  ON  OCT,  9  AND  LATER  DATE (S) , 
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UPPER  GRAND  RIVER  AT  LITTLE  TENSAS  6 A YOU  (LA.) 

LOCATION,  LAT.  30-14-23#  LONG,  91-31-35.  ON  EAST  BANK  OF  LITTLE  TENSAS  8AYUU,  ABOUT  300  FEET 

south  of  Junction  with  upper  grano  river,  csta,  49440120,3 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  STAFF, 

records  available.  Jan.  1971  to  date, 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.62  FEET  ON  MAY  23#  1973.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RfctUKD)  l.lu  On  OCT.  9, 

1976. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZEKu  IS  AT  NGVO 


OAT 

J»N 

FES 

MAR 

APR 

NAY 

JON  JUL 

AUG 

SEP 

DCT 

NQV 

DEC 

1 

12.51 

6.93 

12.13 

13.62 

15.70 

16.71 

9.31 

2.89 

10.70 

11.93 

2 

12.35 

6.37 

12.29 

13.72 

15.64 

16.69 

4,06 

3.29 

10.71 

1  1.92 

3 

12.13 

6.71 

12,39 

13.97 

15.61 

16.64 

3,72 

3.51 

1C. 66 

11.93 

4 

11.60 

6.86 

12.48 

14.11 

15.56 

16.56 

3.42 

3.63 

10.71 

11.66 

5 

10.94 

6.97 

12,62 

14.36 

15.50 

16.49 

3.15 

3.75 

10.72 

11.99 

6 

10. Si 

6.83 

12,83 

14.52 

15.44 

16.40 

3.06 

3,68 

10.50 

12.09 

7 

10.94 

7.07 

12.93 

14.60 

15.51 

16.36 

2.00 

3.o2 

10.71 

12.11 

a 

10.30 

7.21 

13,03 

14.80 

15.63 

16.27 

3.29 

3.66 

10.90 

12.21 

9 

10.09 

7.02 

13.11 

14.92 

15.63 

16.05 

3,47 

3.79 

1  1  .24 

12.23 

10 

10.07 

6.83 

13.21 

15.01 

15.67 

15.86 

3.52 

4,03 

11.3b 

12.22 

u 

F  9.65 

6.89 

13.29 

15.15 

15.74 

15.72 

5.28 

3.38 

4.35 

11.52 

12.17 

12 

9.42 

7.11 

13,37 

15.31 

15.79 

15.56 

5.17 

3.06 

4.71 

11.57 

12.00 

13 

9.24 

8.07 

13,45 

15.41 

15.63 

15.34 

5.07 

2.85 

4.09 

11.59 

11.07 

14 

6.78 

8.92 

13,40 

IS. 44 

15.87 

15.18 

5,00 

2.77 

5.03 

11.67 

11. 6H 

15 

8.61 

8.38 

13.51 

15.49 

15.93 

14.78 

4,96 

3.34 

5.53 

11.70 

11.32 

16 

8.40 

8.98 

13.53 

15.57 

16.07 

14.51 

4,83 

2.92 

5.54 

11,60 

11.04 

17 

8.33 

8.89 

13.54 

15.62 

16.12 

14.10 

4.63 

3.15 

5.09 

11  .50 

10.77 

18 

8.38 

9.25 

13.55 

15.67 

16.16 

13.60 

4,61 

3.27 

5.95 

11.51 

10.46 

19 

7.97 

9.48 

13.50 

15.76 

16.20 

13.12 

4.58 

3.45 

5.96 

11.63 

10.20 

20 

7.84 

9.53 

13.49 

15.80 

16.34 

4.65 

3.64 

6.09 

11.48 

10.13 

21 

7.57 

9.90 

13.29 

15.86 

16.44 

4,60 

4.21 

6,50 

11.41 

10.36 

22 

7.31 

10.16 

13.13 

15.90 

16.52 

4,74 

4.40 

7 . 9u 

11.36 

10.60 

23 

7.18 

10.49 

13.04 

15.88 

16.61 

4.83 

4.30 

8.90 

11.38 

10.02 

24 

7.06 

10.67 

12.97 

15.89 

16.63 

4,85 

3.98 

9.00 

11.46 

11.01 

25 

7.00 

10.96 

12,91 

15.69 

16.65 

F  8.22 

5.11 

3.95 

8.79 

1  1.48 

11.45 

26 

6.85 

U.I2 

12.83 

15.89 

16.68 

5.13 

3.79 

8.75 

11.37 

11.59 

27 

6.79 

11.51 

12,93 

15.86 

16.73 

5,02 

3.01 

9,28 

11.52 

12.03 

28 

6.74 

H.70 

13,19 

15.85 

16.75  F 

10.20 

5.06 

2,7b 

9.60 

11.63 

12.4  2 

29 

8.72 

11.92 

13.20 

15.81 

16.76 

4.70 

2.27 

9.05 

11.62 

12.69 

30 

6.63 

13,34 

15.78 

16.76 

4,54 

2.70 

10.36 

11.96 

12.03 

31 

».«2 

13.50 

16.74 

4.31 

10.68 

12.92 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

8.83 

8.66 

13,10 

15.24 

16.10 

3.40 

6,10 

11.31 

11.69 

MAX 

12.51 

11.92 

13,56 

15.90 

16.76 

4,40 

10,68 

11,96 

12,92 

‘  IV. 

8.«2 

6.37 

12,13 

13.62 

15.44 

2,27 

2.69 

10.50 

lu.13 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  MAS  16.79  AT  11540  A.M.  UN  MAY  29. 
LOMEST  STAGE  MAS  1.70  UN  SEP.  29. 
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EABPL  BORROW  PJT  (FWS)  AT  DIXIE  BAYOU  (LA,) 

LOCATION.  LAT.  30-27-28,  LONG,  91-32-35,  AT  MILEPOST  29,  4,5  MILES  NORTH  OF  RAMAH,  LA.  (STa, 
49510120.) 

SAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1945  TO  1946,  1949  TO  J950,  1955  TO  1957  AND  1959  TO  DATE. 

STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERU  IS  AT  NG VO 

DAY  Jan  FEB  mar  APR  may  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 


11 

12 

13 

14 

15 


lb 

17 

18 

19 

20 


21 

22 

23 

24 

25 


26 

27 

28 

29 

30 

31 


11.72 


10.50 


1 1 . 00 


11,92 


12.58 


l«,5b 


13.60 


10.90 


10,72 


9.60 


9.63 


8,60 


6.42 


11.40 


11,40 


11,32 


11,60 


11.80  H.90 


14.00  10.60 

13.70  9.50 


9.46 


11.05 


13,18 


11.45 


12. B4 


10.40 


9.30 


9.42 

11.05  12.13  14.10 

13.62  10.18 

U.30  U.45 

11.90 

11.60  9,28 


9.12 


13.79 


14.48 


11.05  10.00 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  REAOINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


8.77 


12.92 


11.40 


11.08 


11.05 


11.00 


10.96 


MEAN 


DAILY  ST  AGES  FOR  1984 


81 


EABPL  BORROW  PIT  (FWS)  AT  RAHAH,  LA.  (BELOW  RAILROAD  FILL). 

LOCATION.  LAT.  30-24-03,  LONG.  91-30-41,  BELOW  OLD  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  EMBANKMENT ,  (ST*. 

495401 2D . ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  FEB,  TO  JULY,  1935,  JAN,  TO  MAY,  1935,  ANO  FEB.  1971,  TO  DATE. 

Intermittently,  1945  to  irab,  1949  to  1950,  1955  to  1957,  and  1959  to  1970. 

EXTREMES.  (From  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  19,68  FEET  ON  APR,  21,  1975.  LOWEST ,  0,90  FOOT  ON  JAN ,  19, 
1981. 

STAGE  IN  FEET  GAGE  ZEwO  IS  AT  nGVO 


DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

9.63 

11.24 

12.25 

16.23 

15.00 

11.10 

6.71 

6,00 

2 

9.65 

11,36 

12,26 

16.22 

15,00 

10.90 

6.48 

6.00 

3 

9.36 

11.49 

12.39 

16.20 

15.00 

10.71 

6.26 

5.99 

4 

F 

12.00 

9.25 

11.60 

12.65 

16.16 

16.99 

10.53 

6,20 

5.99 

5 

11.03 

9.08 

11.70 

12.50 

16.10 

16.98 

10,33 

6.19 

F  6,65 

5.94  F 

11.15 

6 

11.60 

8.86 

.*.7  7 

12.60 

16.07 

16.91 

10.12 

6.30 

6.59 

5.93 

11.09 

7 

11.60 

8.66 

11.87 

12.70 

16.03 

16.87 

9,96 

6.20 

6.56 

5.94 

11.00 

8 

11.20 

8.65 

11,97 

12.90 

16.06 

16,80 

9.73 

6.09 

6.51 

5.93 

10.93 

9 

11.03 

8.30 

12.01 

13.00 

16.01 

16,72 

9.51 

6.04 

6.50 

5.98 

10.68 

10 

11.05 

8.70 

12.08 

13.10 

16.01 

16.65 

9.29 

6.07 

6.43 

10,84  F 

11.20 

11 

10.67 

8.60 

12.15 

13.19 

16.02 

16.55 

9.00 

5.96 

6.39 

10.81 

11.20 

12 

10.75 

9.09 

12.20 

13.30 

16.06 

16.61 

!.B0 

5.89 

6,36 

10.81 

11.20 

13 

10.65 

9.53 

12.28 

13.62 

16.06 

16.30 

8.76 

5.78 

6.32 

10.82 

11.20 

14 

10.51 

9.65 

12.31 

13.50 

16.10 

16,19 

8.71 

5.78 

6.30 

10.85 

11.16 

15 

10.69 

9.70 

12,37 

13.60 

1«.13 

16,00 

8.75 

5.70 

6.25 

10.86 

11.05 

16 

10.31 

12.40 

13.67 

16.17 

13,86 

8.81 

5.63 

6.20 

10.89 

10.92 

17 

10.22 

12.43 

13.70 

16.20 

13.75 

8.82 

5.61 

6.19 

10.89 

10.60 

18 

10.22 

12.45 

13.75 

1*.26 

13.51 

8.80 

6.53 

6.18 

10,89 

10.67 

19 

10.16 

12.47 

13.86 

16.28 

13,23 

8.89 

7.18 

*>.13 

10.87 

10.52 

20 

10.12 

12.53 

13.90 

16.36 

12.91 

8.80 

7.36 

6.11 

10.80 

10.38 

21 

10.06 

F  9.96 

12.50 

16.00 

16.52 

12.61 

8.62 

7.45 

b.oe 

1C. 77 

10.20 

22 

F 

10.00 

10.06 

12.48 

16.06 

16.61 

12.30 

8.65 

7.43 

6.09 

10.70 

10,01 

23 

9.98 

10.16 

12.44 

16.09 

16.70 

12.01 

*.22 

7.37 

6.14  F 

10.55 

10.67 

10.00 

24 

9.98 

10.27 

12.40 

16.16 

16.76 

11.76 

«.ll 

7.30 

6.14 

10.64 

9.90 

25 

10.10 

10.38 

12.34 

16.17 

16.80 

11.60 

7.95 

7.23 

6,15 

10.62 

9.93 

26 

10.10 

10.53 

12.30 

16,21 

16.86 

11.30 

7.60 

7.13 

6.13 

10,62 

10.05 

27 

10.07 

10.89 

12.  ?6 

16.26 

16.88 

11.09 

7.22 

7.04 

6.06 

10.33 

28 

10.00 

ll.OO 

12.25 

16.25 

16.93 

11.33 

7.60 

6.99 

6.05 

10.44 

29 

9.97 

ll.lt 

12.20 

16.26 

16,96 

11.22 

7.65 

6.04 

10.58 

30 

9.89 

12.20 

16.26 

16.99 

11.09 

7.ie 

6,00 

10.69 

31 

9.77 

12.21 

15.00 

6,99 

10.79 

THE 

foulohins 

REFER 

ONLY  TO 

READINCS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

12,13 

13,65 

16.37 

13.46 

4,88 

MAX 

12,53 

16.26 

15.00 

15,00 

11.10 

MIN 

11.24 

12.25 

16.01 

11,09 

6.99 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MA$  15.05  AT  6100  P.M.  ON  HAY  31  AND  LATER  DATE  (S) . 
LOWEST  STAGE  MAS  5.60  ON  AUG.  16  ANO  LATER  DATE (S)  , 


& 

ia 

m 
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DAILY  STAGES  FOR 

1984 

X 

X 

UPPER  GRAND  RIVER 

f  (FWS)  AT  DIKE  (LA.) 

X1 

h 

, 

COCATION,  L*T 

.  30-13- 

33,  LONG 

,  91*25 

-24.  ABOUT  0.6  MILE  BELO* 

junction 

!  WITH  BAYOU  MAR  I NGOU I N 

Jj 

(EABPL  80RR0R  PIT), 

CSTA. 

4957009 

.> 

m 

SAGE. 

AUTOMATIC  RECORDER  ANO 

STAFF, 

N 

t 

general 

Information. 

GAGE  MOVED  FROM 

HIGH  WATER  STAND 

in  e.a.8 

•  P  •  L  . 

BORROW 

PIT 

TO  LOW 

WATER 

stand  t 

In  UPPER  GrANq  river  ON  AUG 

.  8,  1974. 

r 

> 

RECORDS 

AVAILABLE.  INTERMITTENTLY  1933  TO  1946,  1949 

TO  1950, 

AND  1963 

TO 

1965,  DAILY,  JUNE 

y 

2», 

1954  To 

*PR.  6, 

1963,  AND  DEC. 

16,  1965, 

TO  OATE 

.  GAGE 

WAS  KNOWN 

i  AS 

GRAND  RIVER 

CROSS  1  N 

G  J 

R.  S 

.  I N  1933. 

EXTREMES.  HIgNEsT,  19 

,5  FEET 

FROM  MAR.  4  TO  9, 

1950. 

LONEST, 

(FROM 

INCOMPLETE 

RECORD) 

0.50 

FOOT  ON  1 

JAN. 

12,  1981. 

• 

t 

daily  eight  a. 

M,  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZEWU 

IS  AT 

I 

nG  vi’  < 

« 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AIJG 

SEP 

OCT 

NDV 

DEC  ( 

1 

10.94 

5.38 

9.65 

11.10 

13.10 

13.88 

8.91 

5.36 

3.45 

6.40 

9.45  ; 

a 

10. T7 

5.37 

9.60 

11.18 

13,05 

13.84 

8.86 

5.21 

3.26 

F 

2.57 

8 .56 

9.47  i 

3 

10.63 

5.50 

9.96 

11.28 

13.01 

13.80 

8,76 

5,23 

8.60 

9.57  ! 

4 

10.36 

5.57 

10,06 

11.39 

13.00 

13.78 

8,56 

5.10 

F 

2.87 

6.62 

9,56  ( 

5 

9. 97 

5.62 

10.20 

11.52 

12.95 

13.73 

8,40 

5.01 

6.68 

9.60  ' 

6 

9.64 

5.55 

10,44 

11.65 

12.90 

13.73 

8.30 

4.97 

8.71 

9.65  , 

7 

9.41 

5.64 

10.55 

11. T5 

12.90 

13.68 

8.20 

4.93 

6.70 

9.67  , 

6 

9.20 

5.70 

10,65 

11.89 

12.98 

13.60 

6.10 

6.77 

9,70  i 

9 

6.97 

5.65 

10.73 

12.06 

12.95 

13.50 

8.01 

F 

2.91 

6.85 

9.75 

10 

8.94 

5.59 

10.62 

12.13 

12.94 

13.40 

7.93 

2.95 

6,99 

9,76 

a 

8.65 

5.62 

10.95 

12.23 

12.96 

13.30 

7.80 

F 

2.79 

2.95 

9,10 

9.60 

12 

».«1 

5.72 

11.04 

12. 3S 

12.99 

13.20 

7.70 

3.21 

9.17 

9.77 

13 

8.19 

6.30 

11.11 

12.44 

13.01 

13.09 

7.67 

3.46 

9.25 

9.70 

1« 

7.  «3 

6.60 

11.13 

12.54 

13.07 

12.91 

7.65  F 

YU 

3.53 

9.27 

9.62  | 

15 

6.65 

11.18 

12.61 

13.10 

12.70 

7.70 

4.03 

3.81 

9.31 

9.49  , 

16 

6.72 

11.20 

12. T2 

13.14 

12.59 

7.71 

3.91 

4.20 

h.33 

9,34  | 

17 

6.90 

11.22 

12. 72 

13.17 

12. 3« 

7.72 

3.79 

F 

2.49 

4.70 

9.30 

9.18 

1®  F 

7.20 

7.10 

11.25 

12.77 

13,20 

12.03 

7.73 

3.66 

4.76 

9.89 

8.96 

19 

6.94 

7.26 

11.28 

12.84 

13.23 

11.72 

7.73 

3.56 

4.80 

9.33 

6,70  l 

20 

8.71 

7.45 

11.38 

12.89 

13.33 

11,30 

7.70 

3.53 

4.85 

9.28 

8.53  | 

21 

6,50 

7.65 

11.28 

12.94 

13.51 

10,87 

7.62 

3.63 

2.84 

5.10 

9.20 

1 

6.49 

22 

6.27 

7.83 

11.17 

13.00 

13.6a 

10.46 

7.68 

3.62 

3.18 

5.95 

9.16 

6.55 

23 

6.11 

6.04 

11.08 

13,08 

13.70 

10.10 

7.42 

3.70 

3,31 

6.97 

9,10 

6.60 

2« 

6.00 

8.24 

11.00 

13.10 

13.71 

9.76 

7.21 

3.72 

3.10 

7.11 

9,14 

8.66 

25 

6.02 

6.44 

10.95 

13.10 

13.75 

9.51 

7.02 

3.86 

3,00 

7.08 

9.15 

8,65 

26 

5.91 

8.65 

10,87 

13.10 

13.78 

9,24 

6.72 

3.97 

2.89 

7.14 

9.14 

9.01 

27 

5.83 

9.05 

10.85 

13.10 

13.81 

8.99 

4,00 

7.30 

9,20 

9.19  i 

28 

5. 75 

9.30 

10.90 

13.12 

13.87 

9.01 

3.95 

7.53 

9.22 

9.41  ] 

29 

5.70 

9.48 

10.90 

13.11 

13.90 

8.93 

3.81 

7.65 

9.30 

9.60  1 

30 

5.59 

10.95 

13,16 

13.90 

9.04 

3.66 

7.95 

9,41 

9.76  | 

31 

5.45 

11,02 

13.89 

F 

5.60 

3.51 

8.19 

9.92  | 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

i 

MEAN 

6.84 

10.82 

12.42 

13.30 

11.93 

9,05 

4.33  ! 

MAX 

9.48 

11.38 

13.16 

13.90 

13.88 

9,41 

4.42  1 

MIN 

5.37 

9,65 

11.10 

12.90 

8.93 

8.40 

8.44  | 

| 

F»  NOT 

AT  STATED  TIME 

1 

i 

HIGHEST 

stage 

«*S  13.92  AT  9130  P.M. 

ON  MAT  28. 

LUWEgT 

STAGE  (FROM  INCOMPLETE 

RECORD) 

HAS  2.49 

ON  SEP. 

17. 
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OAILT  STAGES  FOR  1984 


E  ABPL  SORROW  PIT  (FWS)  AT  BAYOU  SOBe:.'’-  LOCK  (LA.) 


LOCATION.  L*T.  J0-0T-48,  LONG.  91*19-21,  IN  RECESS  AT  SOUTHWEST  CORNER  OF  SOUTH  GATE  SAY  SECTION 
(!WN,  MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE),  LEVEE  STATION  129*62.  (STA.  9963009.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1999,  DAILY,  Jan.  1,  19S0,  TO  DATE.  SUBTRACT  0.3  FROM  STAGES 
PRIOR  TO  1955. 

EXTREMES,  HIGHEST,  16.10  FEET  ON  MAY  23  AND  LATER  DATES  IN  1973,  LOWEST,  0.00  FOOT  On  JAN.  19  AND 
If,  1969  AND  OCT.  18,  1976, 


OAILY 

EIGHT  a 

,N.  STA6E 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NG  VO 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6,90 

3.30 

5.70 

6.70 

8.50 

9,30 

5.60 

3.70 

2.20 

1.30 

5.10 

5.7 

2 

6.90 

3.30 

5.80 

6. TO 

0,50 

9.20 

5.60 

3.60 

2,00 

1.30 

5.20 

5.6 

3 

6,70 

3.30 

5,90 

6.90 

a. 50 

9.20 

5.50 

3.60 

1.90 

1.40 

5.30 

5.B 

4 

6.60 

3.50 

5.90 

6,90 

a. so 

9,20 

5.40 

3.60 

1,70 

1.50 

5.20 

5.6 

5 

6.30 

3.50 

6.10 

6,90 

a. so 

9,20 

5.20 

3.60 

1.70 

1.50 

5.20 

5.9 

6 

6.20 

3.20 

6.10 

7,00 

a. 50 

9.10 

5.10 

3.50 

1.60 

1.70 

5.20 

5.9 

7 

6.00 

3.20 

6,20 

7.10 

e.5o 

9,10 

5,00 

3.50 

1.50 

1.70 

5.20 

6.0 

a 

5.90 

3.20 

6,30 

7,20 

6.30 

9.10 

5.00 

3.40 

1  .60 

1.70 

5.10 

6.0 

9 

5.70 

3.30 

6.40 

7,40 

0.30 

9.10 

4.90 

3.30 

2.10 

1.70 

5.10 

6.0 

10 

5. TO 

3.40 

6,50 

7.50 

6.30 

8.90 

4,90 

3.30 

2.30 

1.70 

5.30 

6 . 0( 

n 

5. SO 

3.50 

6,50 

7.60 

a, ao 

8.70 

4.80 

3.10 

2.10 

2.30 

5,«0 

6.0 

12 

5.30 

3.50 

6.60 

7,70 

a. 40 

8.70 

4,80 

3.00 

2.00 

2.30 

5.«0 

b.0< 

13 

5.30 

3.80 

6.70 

7,90 

a. 40 

8.50 

4.70 

2.90 

1.90 

2.50 

5.40 

6.0 

14 

5.10 

4.10 

6.60 

7,90 

8.40 

8.40 

4.70 

2.90 

1.80 

2.50 

5.50 

6 , 0( 

15 

5.00 

4.20 

6.90 

7,90 

8.40 

8.20 

4,70 

2.80 

1.80 

2.90 

5.50 

5.9 

16 

9.90 

4.20 

6.90 

8,00 

a, ao 

8.10 

4,70 

2.70 

1.60 

3.00 

5.50 

5.9 

17 

9.70 

6.20 

6.90 

8,10 

a, ao 

8.10 

4,70 

2.60 

1.80 

3.00 

5.50 

5.6 

16 

9.70 

4.30 

6.90 

8,20 

a.50 

7.90 

4.60 

2.20 

1.70 

3.50 

5.50 

5.7 

19 

9.70 

4.40 

6.90 

8.30 

8.50 

7.70 

4.70 

2.20 

1.70 

3.50 

5.60 

5.5( 

20 

9.50 

8.50 

7.00 

8,30 

8.70 

7.»0 

4. TO 

2.20 

1.70 

3.50 

5.60 

5.4 

21 

9.90 

6.50 

7.00 

8,40 

8,70 

7.00 

4.70 

2.20 

1.90 

3.70 

5.60 

5.3 

22 

4.30 

9.70 

7,00 

8,40 

8,80 

6. TO 

4.70 

2.20 

2.60 

3.90 

5.60 

5.3 

23 

9.30 

9.70 

6.90 

8,50 

9.00 

6,50 

4.70 

2.40 

2.90 

4.50 

5.60 

5.3 

29 

9.10 

9.90 

6.90 

8,50 

9.20 

6.30 

4.70 

2.40 

2.80 

4.70 

5.60 

5.3 

25 

9.10 

9.90 

6.80 

6.50 

9.30 

6,00 

4.70 

2.50 

2,80 

4,70 

5.60 

5.3 

26 

3.90 

5.10 

6,80 

8.50 

9.30 

5.80 

4,50 

2,50 

2.60 

4.70 

5.60 

5.5 

27 

3.80 

5.40 

6,70 

8,50 

9.30 

5. TO 

4,50 

2,50 

2.40 

4,70 

5.60 

5.7 

26 

3.70 

5.40 

6.70 

8,50 

9.30 

5. TO 

4.10 

2,50 

2.30 

4.70 

5,70 

5.7 

29 

3.70 

5.50 

6.70 

8.50 

9.30 

5,60 

4,00 

2.50 

1.90 

4.70 

5.70 

5.7 

30 

3.70 

6.70 

8,50 

9.30 

5,60 

4.00 

2.50 

1.50 

4.80 

5.70 

5.8 

31 

3.50 

6,70 

9,30 

3.90 

2,50 

5.00 

5.9 

the 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

5.03 

4.10 

6.57 

7.83 

8.70 

7,80 

«.T6 

2.85 

2.02 

3.05 

5.43 

5.7 

MAX 

6.90 

5.50 

7.00 

8,50 

9,30 

9,30 

5,60 

3.70 

2,90 

5.00 

5,70 

6,0< 

MIN 

3.50 

3.20 

5.70 

6.70 

8.30 

5,60 

3,90 

2,20 

1.50 

1.30 

5.10 

5.3 

highest  Stage  WAS  9.30  on  MAY  25  AND  LATER  DATE (S) . 
LOWEST  STjGE  WAS  1.30  ON  OCT,  1  ANO  LATER  QATE(S), 
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DAILY  STAGES  FOR  1984 


BIG  BAYOU  PIGEON  (FKS)  NEAR  PIGEON,  LA, 

LOCATION.  LAI.  30-04-36  LONG,  91-18-33.  AT  JUNCTION  WITH  GIW*  (MORGAN  CITT-PORT  ALLEN  KOUTE)» 
ABOUT  TOO  FEET  NEST  OF  LEVEE  STATION  (EABPL)  775+00,  (STA,  4963509.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE,  INTERMITTENTLY,  1936  TO  1939,  1949  AND  1950.  DAILY,  JAN.  1971  TO  DATE.  PRIOR 
TO  1971  GAGE  WAS  KNOWN  AS  LITTLE  BAYOU  PIGEON, 

EXTREMES,  HIGHEST,  18.20  FEET  ON  MAY  25,  1973.  LOWEST,  0.37  FOOT  ON  OCT.  18,  1976. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVU 


DAY 

Jan 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JLL 

AUG 

SEP 

OCT 

N(J  V 

UEC 

1 

(>.66 

3.32 

5.97 

8,48 

8.27 

4.10 

5.41 

3,60 

«.95 

5,60 

2 

6.56 

3.27 

5.55 

6.52 

8.21 

4,10 

5.32 

3.52 

5.00 

5.64 

3 

6,44 

3.24 

5.63 

6,63 

8.21 

4,08 

5.23 

3.73 

5.02 

5.72 

4 

6.30 

3.14 

5.72 

8.72 

8.20 

4,05 

5.14 

3.73 

5.01 

5.7C 

5 

‘.15 

3.24 

5,84 

8,78 

8,13 

8.44 

5.04 

3.5a 

5.02 

3.78 

6 

5.47 

3.16 

5.91 

6,64 

8.10 

8.45 

4,94 

3.55 

5.00 

5.76 

7 

5.«1 

3.24 

5,99 

6.90 

8.10 

8,40 

4.69 

3, as 

4.98 

5.75 

8 

5.65 

3.25 

6.06 

7.04 

8.16 

8.86 

4.81 

3.43 

4.90 

5.75 

9 

5.51 

3.27 

8.13 

7.19 

8.13 

8.74 

4.76 

3.35 

5,05 

5.75 

10 

5.44 

3.32 

6.20 

7.29 

8.08 

8,64 

4,68 

3.25 

5.11 

5.78 

11 

5.33 

3.41 

6.25 

7,38 

8.06 

8,55 

4,67 

3.08 

5.18 

5.76 

12 

5.14 

3.44 

6,33 

7,48 

6.05 

8.42 

4.62 

3,00 

5.20 

5.73 

13 

5.04 

3.64 

6.48 

7,60 

6,07 

8,30 

4.62 

2,87 

F  2.46 

5.22 

5,76 

14 

4.46 

3.45 

8.55 

7.69 

8,09 

6.14 

4.57 

2.8a 

2.71 

5.29 

5.78 

15 

4.86 

4.00 

8,80 

7.74 

8.12 

7.35 

4.61 

2.73 

3.11 

5.31 

5.73 

16 

4.77 

4.06 

8.84 

7.77 

8.14 

7.32 

4,60 

2.68 

3.11 

5.34 

5.66 

17 

4.65 

4.07 

8.88 

T.81 

6.17 

7.75 

4,63 

2.63 

3.37 

5.36 

5. SB 

18 

«.63 

4.11 

8.88 

7.83 

6.21 

7.5S 

4,60 

2.53 

3.54 

5.39 

5.48 

19 

4.53 

4.20 

8.72 

7.90 

8.31 

7.28 

4,59 

2.47 

3.53 

5.44 

5.38 

20 

4.34 

4.31 

8,83 

7.96 

8.44 

7,03 

4,61 

3.64 

5.45 

5.28 

21 

4,27 

4.34 

8,78 

8,06 

8,74 

6.75 

4,58 

3.73 

5.44 

5.20 

22 

4.15 

4.44 

8.72 

8.16 

8.80 

6.47 

4,52 

2.80 

3.31 

5.39 

5,18 

23 

4.06 

4.53 

8.87 

8.17 

6.98 

6.22 

4,45 

3.00 

4,40 

5,36 

5.13 

24 

4.00 

4.67 

8.82 

8.18 

9.01 

5.38 

4,45 

2.92 

4.60 

5.20 

5.21 

25 

3.44 

4.77 

8.59 

8.18 

9.06 

5.82 

4,36 

2.87 

4.55 

5.36 

5.23 

26 

3.63 

4.87 

6.50 

8,18 

9.09 

5.61 

4,30 

2.72 

4.80 

5.38 

5.27 

27 

3.74 

5.24 

8.49 

8.25 

9.13 

5.42 

4.17 

2.51 

2,58 

4.53 

5.45 

5.32 

2S 

3.73 

5.36 

8,50 

8.30 

9, 1 5 

5.44 

4,08 

2.55 

4.56 

5.45 

3.44 

29 

3.66 

5.40 

8,46 

8,32 

9.16 

5.40 

3.93 

2.56 

4,62 

5.50 

5.55 

30 

5.53 

6.45 

8.32 

9.14 

5.40 

3,86 

2.54 

4.71 

5.50 

5.55 

31 

3.44 

8,45 

9,09 

3.76 

2,50 

4.84 

5.73 

THE 

following 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.86 

3.48 

8,33 

7,58 

8,47 

7,56 

a, 60 

5.24 

5.55 

MAX 

6.68 

5.40 

8.63 

8,32 

9.16 

3,10 

5 ,  a  i 

5,50 

5.73 

MIN 

3.44 

3.18 

5.47 

6.48 

8.05 

5,40 

3.76 

4.90 

5.18 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  was  9.20  at  12140  a.m,  on  may  29. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  2.40  OH  SEP.  21, 


DAILY  STAGES  FOR  1984 
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old  river  (fhs)  at  junction  with  giww  (Morgan  city-port  allen  route)  (la.) 


LOCATION,  LAT.  29-56-47,  LONG.  91-15-35.  ABOUT  1250  FEET  WEST  OF  LEVEE  STATION  (t ABPl)  1375*00 
(STA.  4964510.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1938  TO  1946  AND  1949.  DAILY,  NOV.  1934  TO  AUG.  1937  AND 
JAN.  1971  TO  DATE.  PRIOR  TO  1939  GAGE  -AS  KNOWN  AS  OLD  RIVER  (Fw$)  SOUTHWEST  OF  PIERRE  PASS. 

EXTREMES.  (From  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  16,S4  feet  ON  MAY  24,  1973.  LOWEST,  0.38  FOOT  ON  OCT,  17, 
1476. 


daily 

eight 

A.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  7EKU 

IS  AT 

NG  VU 

OAY 

J»N 

FEB 

MAR  APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

OFC 

1 

8.72 

4.87 

3.«3 

2.40 

1.3? 

4,20 

9.90 

2 

8.73 

4.75 

3.35 

2.29 

1.83 

4.32 

9.9i 

3 

8.72 

A, 66 

3.66 

2.26 

1.97 

4,30 

5,09 

4 

8. (>8 

4.55 

3,60 

2.05 

2.11 

4,30 

4,96 

5 

8 , 65 

4.45 

3.51 

1.81 

2.1» 

4.34 

4.95 

6 

8.62 

4.36 

3.42 

1.78 

2.25 

9,27 

4,94 

7 

8.56 

4.29 

3.37 

1.90 

2.26 

9,25 

5.04 

8 

8.53 

4.21 

3,26 

2.10 

2.25 

9.25 

5.09 

9 

8,4  4 

4,16 

3.21 

2.26 

2.29 

9.31 

5.03 

10 

F  7.52 

8.33 

4.10 

3.12 

2.40 

2.37 

9.38 

4,99 

11 

7.49 

8,20 

4.08 

3.01 

2.23 

2.39 

9.41 

4.99 

12 

7,53 

8.08 

4.03 

2.92 

2.05 

2.44 

9,39 

4.97 

13 

7.52 

7. <16 

4.02 

2.79 

1.86 

2.45 

9.42 

5.03 

14 

7.60 

7.79 

3.99 

2.72 

1,80 

2.59 

4.47 

5.08 

15 

7.66 

7.60 

4.01 

2.64 

1,97 

3.04 

4.54 

S.02 

16 

7.68 

7.55 

3.97 

2.53 

1.65 

3.01 

4.60 

4.95 

17 

7.75 

7,39 

4.09 

2.42 

1.95 

3.20 

4.61 

4,66 

18 

7.82 

7.17 

4.01 

2.33 

2,11 

3.30 

4.64 

4.76 

19 

7.90 

6.90 

4.02 

2.22 

2.23 

3.35 

4.77 

4,69 

20 

8.08 

6.60 

4.02 

2.36 

2,33 

3.37 

4.73 

4.60 

21 

8.37 

6.28 

3.98 

2.38 

2.58 

3.56 

4,66 

4.53 

22 

8.45 

5.96 

3.94 

2.45 

2.89 

3.64 

4.63 

4.51 

23 

8,62 

5.71 

3,88 

2.«5 

3.03 

3.82 

4.60 

4,49 

24 

8.64 

5,94 

3.89 

2.37 

2.95 

3.91 

4.60 

4.46 

25 

8,69 

5.24 

3,86 

2.42 

2.86 

3.93 

4,62 

4.50 

26 

8.73 

5.01 

3.81 

2.47 

2.76 

3.95 

4,64 

4.50 

27 

8.77 

4.63 

3.73 

2.47 

2.50 

3.95 

4.72 

4.54 

28 

8.80 

4,69 

3.71 

2.47 

2,13 

3.99 

4.78 

4.64 

29 

8,82 

4.81 

3.63 

2.«5 

1.58 

3.99 

4.76 

4.73 

30 

8.75 

4,82 

3.62 

2.42 

1.35 

4.04 

4.85 

4.64 

31 

8.71 

3,51 

2.37 

4.10 

4,95 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  REA0IN68 

APPEARING 

1  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

7.14 

4,07 

2. T9 

2,20 

2.99 

4.51 

4,62 

MAX 

8,73 

4.87 

3.66 

3.03 

4.10 

4.85 

5.06 

MIN 

4.81 

3.51 

2.22 

1.35 

1.37 

«,20 

4,46 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  WAs  8. *2  *7  NOON  ON  MAY  28  AND  LATER  DATE ( S)  , 
LOWEST  STAGE  WAS  0.93  ON  SEP.  30, 


DULY  STASES  FOR  1964 


LITTLE  BAYOU  SORREL  AT  JCT.  KITH  SISK  (MORGAN -CITY  PORT  ALLEN  ROUTE)  (L*.> 


LOCATION,  l*T.  29«4i-47,  LONG,  91M0-J0.  AT  JUNCTION  NITH  GULF  INTRACOASTAL  NATERNAT,  NEAR  GINN 
NILE  10.  (ST*.  4972310,) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  DEC.  21,  1970,  TO  DATE. 

EXTREMES,  highest,  14,01  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  MAY  25,  197S.  LONEST,  MINUS  0,88  FOUT 
On  OCT.  IT,  1974. 


OAILV  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZENO  IS  AT  NGVO 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

hay 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

4.79 

2.09 

3.70 

4.94 

6.64 

7.31 

3.83 

3.11 

2.34 

1.35 

3.8  3 

2 

4.70 

2.04 

3,85 

5.07 

6.63 

7.33 

3.74 

3.13 

2.19 

1.95 

3.78 

3 

4. SB 

2.35 

3.98 

5.33 

6,82 

7.30 

3.67 

3.23 

2.10 

2.07 

3.59 

4 

«.«S 

2.11 

4.15 

5.23 

6.60 

7.27 

3.58 

3.00 

1.92 

2.14 

3.70 

5 

4.25 

2.09 

4,38 

5.24 

6.51 

7.29 

3.56 

2.99 

1,86 

2.52 

3.70 

6 

4.03 

1.72 

4.25 

5.27 

6,62 

7.27 

3.54 

2.93 

1.96 

2.32 

3.40 

7 

3.87 

1.93 

4.30 

5.37 

6.66 

7.31 

3.48 

2.97 

2.31 

2.32 

3.52 

S 

3.80 

1.98 

4.39 

5.84 

6.70 

7.24 

3.42 

2.95 

2.45 

2.31 

3.63 

9 

3.88 

1.93 

4.41 

5.80 

6.48 

7.15 

3.40 

2.92 

2.46 

2.27 

3.76 

10 

3.80 

1.98 

4.52 

5.80 

6.51 

7.06 

3.«4 

2.77 

2.54 

2.19 

3.88 

11 

3.28 

1.99 

4,82 

5.96 

6.51 

6.93 

3.36 

2.65 

2.32 

2.18 

3.58 

12 

3.28 

2.29 

4.73 

6,15 

6.52 

6.82 

3.32 

2.57 

1.92 

2.30 

3.63 

13 

3.22 

2.82 

4.99 

6.23 

6.52 

6,68 

3.36 

2.40 

1.68 

2.37 

3.70 

14 

3.04 

2.71 

5.01 

6.27 

6.54 

6.52 

3.32 

2.25 

1.74 

2.64 

3.80 

IS 

3.11 

2.89 

4,90 

6.22 

6.53 

6.34 

3.26 

2.30 

1.95 

3.15 

3.95 

16 

3.02 

3.00 

5.18 

6.16 

6.54 

6,26 

3.28 

2.10 

1.32 

3.15 

3.68 

17 

2.99 

2.90 

5.19 

6.17 

6.55 

6.14 

3.36 

2.  OS 

1.96 

3.23 

3.72 

1* 

3.34 

3.04 

5.22 

6.23 

6.65 

5.93 

3.33 

2.00 

2.12 

3.10 

4.01 

19 

2.»8 

3.04 

5.28 

6. >4 

6.75 

5,68 

3.35 

2.02 

2.21 

3.26 

4,06 

20 

2.85 

2.82 

5.31 

6.42 

7.01 

5.38 

3.31 

2.35 

2.53 

3.4U 

3.78 

21 

2.44 

2.75 

5.09 

6.71 

7.19 

5.07 

3.30 

2.29 

2.99 

3.60 

3.71 

22 

2.«4 

2.91 

5.06 

6.68 

7.22 

4.78 

3.28 

2.37 

3.26 

3.54 

3.59 

23 

2.50 

2.99 

5.01 

6.54 

7.38 

«.50 

3.19 

2.39 

3.10 

3.63 

3.70 

24 

2.45 

3.09 

5.07 

6.54 

7.34 

4.26 

3.18 

2.25 

3.01 

3.55 

3.79 

25 

2.39 

3.14 

5.00 

6.51 

7.37 

4.04 

3,20 

2.«6 

2.85 

3.57 

3.89 

26 

2.29 

3.39 

4.90 

6.65 

7.42 

3,88 

J.H 

2.50 

2.67 

3.55 

3.90 

27 

2.30 

4.37 

4.99 

6,80 

7.43 

3.82 

3.05 

2.45 

2.13 

3.55 

4.34 

2a 

2.18 

3.89 

5.08 

6.77 

7.44 

3.84 

3.13 

2.43 

1.80 

3.58 

3.92 

2* 

2.15 

3.8! 

4,90 

6.78 

7.39 

3.85 

2.98 

2.36 

1.32 

3.55 

8.12 

30 

2.13 

4.82 

6.77 

7.25 

3.77 

3.07 

2.30 

1.38 

3. 63 

8.31 

31 

1.83 

4.87 

7.25 

3,16 

2.05 

3.70 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING 

,  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.15 

2.87 

4.74 

6,08 

6.87 

5,90 

3.34 

2.53 

2.21 

2.89 

3,80 

MAX 

4.79 

4.37 

5.31 

6.80 

7.44 

7.33 

3.83 

3.23 

3.26 

3.70 

4.34 

MIN 

1.83 

1.72 

3,70 

4.94 

6.48 

3.77 

2.98 

2.00 

1.32 

1.35 

3.40 

MI3HE3T 

stage 

NAS  7.47 

AT  7110 

A.M,  ON 

MAY  26, 

LOWEST 

stage 

WAS  0.63  ON  SEP. 

30. 

SwSsv!*' 


WM 


© 
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DAILY  STASES  FOR  1964 


EA6PL  BORROW  PIT  AT  BATOU  FORDQCmE  (LA,)  (ABOVE  STATE  MwY,  10) 

LOCATION,  L*T.  30-40-07,  LONG.  91-39-30.  DN  NORTH  END  OF  HIGHWAY  io  CULVERT,  JUST  AdOVE  LONER 

junction  kith  bayou  forooche,  and  six  miles  east  of  melville,  la,  csta,  5204012b.) 

SAGE,  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

records  available,  intermittently,  1943,  i9aaf  1947,  and  1950  to  irss.  daily,  jan.  1,  194a,  to 

DEC.  3 X ,  1949.  AND  MAY  22,  1958,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  28.10  FEET  ON  MAY  IS,  1953,  LOnEST,  CHANNEL  DRY  UN 
OCT.  4,  1954,  AND  LATER  DATES. 

DAILY  eight  a.m,  stage  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NS vo 


DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OFC 

1 

21.00 

20.  ST 

21.35 

20.62 

20.14 

20.89 

20.28 

20,30 

19.97 

22.05 

21.37 

2 

20.99 

20.8J 

21.25 

20,69 

20.12 

20. b9 

20.27 

20.29 

19.9b 

22.03 

21.32 

3 

20.99 

2o.7« 

21  .02 

20.75 

20.12 

20. bl 

20.25 

20.26 

19.94 

21.93 

21,33 

4 

20.98 

20.67 

21.00 

20.60 

20.11 

20.59 

20.25 

20.30 

19.92 

21 .66 

21.42 

5 

20.97 

2o.o0 

20.96 

20,61 

20.10 

20.57 

20.24 

20.28 

19.92 

21,56 

21 .62 

b 

20.91 

20.  S5 

21.05 

20.80 

20.10 

20.52 

20.2b 

20.27 

19.91 

21.39 

21,55 

7 

20.88 

20.50 

21.03 

20.77 

F  20.60 

20,08 

20.50 

20.2b 

20.24 

19,90 

21  .32 

21.54 

a 

20.89 

20.«* 

20.97 

20.75 

20.58 

20.08 

20.47 

20.2b 

20.24 

19.90 

21.31 

21.52 

9 

20.89 

20.47 

20.89 

20.73 

20.50 

20.0b 

20.47 

20.29 

20,23 

20  .bS 

21.32 

21.51 

10 

21.28 

20.46 

20.67 

20.70 

20.42 

20.05 

20.47 

20.29 

20.23 

20.58 

21.32 

21.50 

11 

21.1b 

20.67 

20.85 

20,68 

20.35 

2C.CS 

20.47 

20.26 

20.23 

20.56 

21.2b 

21.62 

12 

21.10 

2o.M 

20.63 

20.65 

20.30 

20.04 

20.41 

20.50 

20,22 

20.46 

21.26 

21,64 

13 

21.09 

22.05 

20.60 

20.63 

20.27 

20,03 

20.38 

20.44 

20.21 

20.43 

21.30 

21.61 

14 

21.0b 

2l  .46 

20.74 

20.60 

20.23 

20.01 

20. b9 

20.40 

20.19 

20.40 

21.30 

21.56 

15 

21.11 

21.60 

20.70 

20.56 

20,20 

20,00 

20.  bb 

20.33 

20.18 

21.00 

21.31 

21,56 

lb 

21.13 

21.65 

20, bS 

20.50 

20.19 

20,05 

20.5b 

20.31 

20.1b 

20.73 

21.37 

21.54 

17 

21,11 

21.52 

20.57 

20.46 

20.17 

20.0b 

20.49 

20.28 

20.14 

23.13 

21.34 

21.52 

18 

21.19 

21.43 

20.46 

20.52 

20.19 

20.0b 

20.45 

20.26 

20.12 

22.17 

21.30 

21.40 

19 

21.29 

21.3* 

20.41 

20.49 

20.12 

20.37 

20.41 

20.2b 

20.12 

21.74 

2). 29 

21.43 

20 

21.30 

21.20 

20.55 

20. «1 

20.15 

20.35 

20.38 

20.25 

20.10 

21.5b 

21.29 

21,40 

21 

21,24 

21.22 

20.46 

20.36 

20.23 

20.31 

20.3b 

20.25 

20.06 

21.54 

21.26 

21.37 

22 

21.18 

21.15 

20.43 

20.35 

20.44 

20.28 

20.34 

20.24 

20.06 

21.69 

21.24 

21.35 

23 

21.15 

20.05 

20,39 

20.32 

20.39 

20.27 

20.53 

20.22 

20.11 

23.77 

21.21 

21.34 

24 

21.12 

F  20.04 

20.b4 

20.35 

20,25 

20,31 

20.22 

20.11 

22.49 

21.20 

21.33 

25 

21.08 

20.01 

21.42 

20.32 

20.23 

20,30 

20,21 

20.09 

22.37 

21.17 

21.26 

2b 

21.03 

20.73 

21.41 

20.29 

20,21 

20.31 

20.20 

20.07 

22.39 

21.1b 

21.27 

27 

21,00 

21.15 

21,31 

?n,27 

20,19 

20.30 

20.19 

20.06 

22.35 

21.22 

21.25 

28 

20,99 

21.15 

21.20 

20.25 

20.18 

20.29 

20.20 

20.05 

22.16 

21.21 

21.24 

29 

20.95 

21.07 

21,10 

20.24 

20,45 

20.27 

20.2b 

20.03 

22.14 

21.16 

21  .*4 

30 

20,93 

21.03 

20.18 

20.85 

20.27 

20.25 

20.00 

22.12 

21.41 

21.22 

31 

20,90 

20.9b 

20.17 

20,28 

20 .31 

22.10 

21,20 

THE 

FOLLOWING  refer 

o«i r  to 

READINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

MEAN 

21.0b 

2l  .02 

20,68 

20.17 

20.45 

20,27 

20.1b 

21.22 

21.36 

21,42 

MAX 

21.30 

22.05 

21,42 

20,85 

20.89 

20.50 

20. JO 

23.77 

22.05 

21,64 

MIN 

20.88 

20.46 

20,39 

20.00 

20.27 

20.19 

20.00 

19,90 

21,1b 

21.20 

F-  N0T  AT  STATEO  TIME 

highest  stage  mas  23. eo  at  btoo  a.m.  on  oct.  23. 
LOWEST  STAGE  MAS  19.90  ON  OCT  7  AND  LATER  OATE(S), 
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EABPL  BORROW  PIT  AT  BATOU  PORDOCHi  (LA.)  (BELOW  STATE  HHT.  10) 

LOCATION.  L*T.  30-40*04 *  LONG.  91*39*31,  ON  SOUTH  END  OF  HIGHWAY  10  CULVERT,  JUST  ABOVE  LOmCR 

junction  with  bayou  forouche  and  six  miles  east  of  melville,  la.  (sta,  s2osoi2i>.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE,  INTERMITTENTLY,  1947,  AND  1950  TO  1955.  DAILY,  JAN.  1,  1948,  TO  DEC.  31, 
1949,  ANO  MAY  it,  1958,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  28.0  FEET  ON  MAY  18,  1953.  LOWtST,  CHANNEL  DRY  ON 
OCT,  5,  1953,  AND  LATER  OATES. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO  Y 

uEC 

l 

16.89 

16.70 

17.24 

16.54 

16.47 

16,30 

17.24 

16,9b 

16.96 

16.26 

17,98 

17. 60 

2 

16.87 

16.61 

17.09 

16.34 

16.41 

16.30 

17.10 

16.92 

16.96 

16,21 

17.92 

17.57 

3 

16.86 

16.52 

16.83 

16.41 

16.35 

16.30 

16,95 

16.69 

16.96 

16.17 

17.60 

17.59 

a 

16.64 

16.41 

lb. 78 

16.47 

16.28 

16,27 

16.97 

16.87 

17.01 

lb. 13 

17.72 

1  /  .74 

5 

16.83 

16.29 

lb. 75 

16.49 

16.16 

16,25 

16.99 

16.63 

17.01 

16.09 

17.43 

10,65 

6 

16.77 

16.18 

16.83 

16.46 

16.11 

16,20 

17.04 

16.63 

17.00 

16.05 

17,24 

le.23 

7 

16.74 

16.07 

16.82 

16,40 

16.03 

16.15 

17.01 

16.83 

16,96 

16,00 

17,20 

17.73 

6 

16.74 

16.05 

16.74 

16.36 

15. 9B 

16.10 

17.01 

16.60 

16.93 

15.97 

17.23 

1  7 , 66 

9 

16.74 

16.01 

16.67 

16.36 

15.90 

16.03 

17.04 

16.65 

16,90 

19,76 

17.24 

17.67 

10 

17.97 

16.05 

16.64 

16.32 

15.78 

15,98 

17.05 

16.86 

16.67 

16.62 

17.24 

17.67 

II 

17,78 

1  6  .  A  » 

16.61 

16.26 

15.68 

15.92 

17.05 

16.66 

16.69 

17.82 

17.30 

17,60 

12 

17.39 

16.45 

16.57 

16.22 

15.63 

15.91 

17,06 

17.13 

16.65 

17.20 

17.33 

17 ,60 

13 

17.14 

20.04 

16,60 

16.16 

15.58 

15.86 

17,06 

17.13 

16.80 

17.09 

17.34 

17.77 

14 

17.05 

16.50 

16.13 

15.55 

15.79 

17.15 

17,13 

16.76 

17.10 

17.37 

17.72 

15 

17.14 

16.50 

16.05 

15.52 

15.70 

17.15 

17.13 

16,72 

18.21 

17.37 

17,72 

lb 

17.27 

18.02 

16.40 

15.94 

15.50 

15.80 

17.11 

17.10 

16.69 

17.57 

17,44 

17.71 

17 

17.23 

16.30 

15.88 

15.49 

15.84 

17.10 

17.08 

16.64 

23.10 

17,41 

17.71 

18 

17.49 

16.10 

15.98 

15.47 

15.81 

17.10 

17.08 

16.60 

21.19 

17.40 

17.71 

19  F 

17.98 

16.00 

15.92 

15.46 

16.49 

17.09 

17 .08 

16.55  F 

20.05 

17.41 

17.69 

20 

17.88 

16.30 

15.78 

15.48 

16.56 

17.09 

17.05 

16.51 

17.45 

17.67 

21 

17.66 

16.20 

15.70 

15.56 

16,57 

17.07 

17.05 

16,47 

17.45 

17.67 

22 

17.46 

16.00 

15.67 

15.86 

16.57 

17.07 

17.02 

16.67  F 

20.05 

17.45 

17.69 

23 

17.33 

15.90 

15.62 

15.74 

16.56 

17.06 

16.98 

16.48 

23.49 

17.45 

17.74 

24 

17.24 

16.70 

15.57 

IS. 69 

16.52 

17.06 

16.98 

16,48 

21.87 

17.45 

17.74 

25 

17.19 

17,50 

15.55 

16.00 

16.50 

17.04 

16.94 

16.50 

20.60 

17.44 

17.73 

2b 

17.10 

17.50 

16.50 

16.14 

16.46 

17.05 

16.90 

16.46 

19.59 

17.44 

17,73 

27 

17.02 

F  17.22 

!  7 .30 

16.68 

16.22 

16.43 

17.04 

16.87 

16.43 

18.98 

17.53 

17.73 

28 

16.94 

17.10 

17.14 

16.66 

16.26 

16,43 

17.03 

16.80 

16.39 

18.62 

17,52 

17.74 

29 

16.87 

16.91 

16.99 

16.62 

16.30 

16.77 

17.02 

16.83 

16,35 

16,36 

17.52 

17,7b 

30 

16.63 

16.87 

16.54 

16.30 

17.08 

17,00 

16.83 

16.31 

18.16 

17.74 

17,61 

31 

16.76 

16,74 

16.30 

17.00 

16.97 

16.06 

17.61 

the 

FOLLOWING 

REFER 

ONLT  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  TME 

r»m  e 

*pnvE 

MEAN 

17.16 

16,68 

16,18 

15.90 

16,24 

W.05 

16.95 

16.69 

17.4' 

17.76 

MAX  F 

17.98 

17.50 

16.68 

16.47 

17.08 

17.24 

17.13 

17.01 

17.98 

16.65 

MIN 

16.74 

15.90 

15.55 

15.46 

15.70 

16,95 

16.80 

16.31 

17.20 

17.57 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  st age  has  23.51  at  7100  a.m,  on  uct.  23. 
LOWEST  STAGE  WAS  15.45  ON  MAY  19  AND  LATER  OATE(S) 


DAILY  STAGES  FOR  1904 


EABPL  BORROW  PIT  AT  LOTTIE,  l*.  (ABQVE  U.  S.  MNV,  190) 


LOCATION.  l*T.  30-33-27,  LONG,  91-39-27.  ON  NORTH  END  OF  U.  & •  HIGHWAY  190  CULVEkT.  (ST*. 
52120128. ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1937  TO  1998,  AND  1950  TO  1956.  DAILY,  JAN.  l,  TU  DEC.  3l» 

1949,  AND  AUG.  6,  1956,  TO  DATE.  AOO  0,1  TO  STAGES  FROM  1945  TO  1964,  GAGE  MAS  knuhn  AS  dAYUU 
FOROOChE-LOTTiE  80RR0*  PIT  FROM  1937  TO  1939. 

EXTREMES,  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  25.8  FEET  On  AUG,  6,  1940.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  7,23  FEET  (PRESENT  DATUM)  ON  JAN.  12,  1981. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVu 


DAT 

J»N 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

Jui 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

8.37 

8,64 

8.45 

6.28 

7.96 

8.00 

7.90 

7.81 

7.7C 

9  .  bO 

6,58 

2 

8.35 

8.60 

8,40 

6.26 

7.95 

8,29 

7.90 

7,80 

7.79 

9,58 

0.71 

3 

8.37 

8,56 

8.34 

6.26 

7.95 

*.«5 

7.89 

7,01 

7.7b 

9,50 

6,70 

4 

F 

0.32 

8.39 

8.50 

8.30 

6.24 

7.94 

8,38 

7.87 

7.02 

7.7b 

9.35 

9.0* 

5 

#.35 

6.45 

8.30 

6.20 

7.93 

8.30 

7.85 

7.82 

7.79 

9.21 

11,35 

6 

#.32 

F  8.28 

8.44 

8,27 

8,19 

7.90 

». 23 

7.63 

7.62 

7.#0 

9.04 

lO.bfc 

7 

*.2S 

8.40 

8.25 

8.18 

7.89 

8.20 

7.80 

7.62 

7.79 

6.84 

10.03 

8 

#.33 

8.40 

8.28 

6.16 

7.89 

8,15 

7.85 

7.81 

7.7b 

8.75 

9,60 

9 

8.29 

8.37 

8,30 

8.13 

7,88 

8.11 

7.65 

7,oO 

?.eu 

6.62 

9.27 

10 

9.9# 

8,35 

8.25 

6.11 

7,66 

6.10 

7.66 

7,80 

9.9b 

8.50 

9.U4 

11 

9.90 

8.31 

8.23 

8.10 

7.85 

8,10 

7.85 

7.60 

9.82 

8,40 

8,90 

12 

9.00 

8.33 

8.20 

6,08 

7.86 

6.07 

7.66 

7.60 

9. Si 

6.35 

8.64 

13 

#.80 

10.50 

8.30 

8.17 

8.05 

7.90 

8.06 

7,67 

7.60 

9.11 

8.31 

8,61 

14 

8.70 

9.80 

8.30 

8.15 

8.00 

7.90 

8.10 

7.90 

7.60 

9, Oh 

6.30 

6.74 

15 

8.85 

9.49 

8.29 

8.12 

8.00 

7.92 

8.36 

7.89 

7.8u 

9.91 

6.31 

6.73 

16 

#.95 

9.71 

8.26 

8.10 

7.99 

7.90 

6.20 

7.90 

7.60 

10. Oi 

6.40 

6,66 

17 

#.75 

F  9.33 

8.22 

8.08 

7.97 

8.00 

6.21 

7.91 

7.00 

12.89 

6,44 

0,o4 

18 

9.85 

8.92 

8.20 

8.07 

7.95 

7.98 

8.20 

7.90 

7.01 

12.89 

6.45 

8,60 

19 

9.76 

8.60 

8.17 

6.06 

7.92 

7.98 

8.21 

7.90 

7.84 

11.2b 

8.43 

6.5e 

20 

#.12 

8.70 

8.52 

8.05 

7.95 

8.00 

8.15 

7.90 

7.85 

10.82 

6.40 

8.50 

21 

8.89 

8.65 

8.52 

6.02 

8.30 

7.99 

8.15 

7.90 

7.05 

10.20 

6.36 

6.45 

22 

F 

6.80 

8.56 

8.43 

8.01 

6.39 

7.99 

8.08 

7.89 

7.83 

10.83 

H.31 

6.42 

23 

8.52 

8.34 

8.00 

8.30 

7.98 

8.05 

7.88 

7.80 

19.24 

0.30 

8.38 

24 

8.47 

8.28 

8.00 

8.20 

7,96 

8.05 

7.86 

7.80 

6.25 

8.34 

25 

8.80 

8.37 

8.44 

8.00 

6.10 

7.95 

8,04 

7.86 

7,76  F 

13.32 

8.21 

0.32 

26 

8.89 

8.33 

8,70 

8.00 

8.05 

7,95 

8,03 

7.85 

7.72 

11.70 

6.20 

o.30 

27 

F 

#.83 

10.60 

8.75 

8.00 

6.01 

7,94 

6,00 

7.85 

7.72 

10.70 

6 .32 

o  .30 

28 

9.10 

8.70 

8.05 

8.00 

7.95 

7,94 

7.81 

7.72 

10.23 

8,27 

8.30 

29 

S.77 

8.65 

8.17 

6.00 

7.95 

7.92 

7.81 

7.72 

9.98 

6.25 

6.28 

30 

8.57 

8.28 

7.98 

8,00 

7.93 

7,82 

7.71 

9.79 

6.27 

8,24 

31 

F 

8,90 

8.50 

7.98 

7,90 

7.82 

9.85 

8.22 

the 

FOLLOWING 

REFEK 

Only  to 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

6.43 

8.16 

8.10 

7.93 

8.12 

7,66 

7.79 

0.56 

8.62 

MAX 

8.75 

8.45 

8.39 

8, 00 

8.95 

7,91 

7.85 

9,60 

11.35 

MIN 

8,17 

6.00 

7.92 

7.85 

7.90 

7.60 

7.71 

6.20 

6.22 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

mighest  stage  (From  incomplete  record)  mas  19.35  at  esi5  a.m.  on  oct.  23 
LOWEST  STAGE  was  7.70  ON  SEP.  30  AND  LATER  DATE(S). 


DAILY  STAGES  FOR  1904 
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EABPL  BURROW  PIT  at  LOTTIE,  LA.  (BELOW  U.  S.  HWY,  190) 


LOCATION.  L*T,  10-33-24,  LONG.  91-39-27.  ON  SOuTM  ENO  OF  U.  S,  HIGHWAY  190  CuLVEkT.  (STA. 
52160128.) 

GAGE  ,  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1938  TO  19«8,  AND  1950,  OAlLY ,  JAN.  1,  TO  DEC,  31,  1949,  AND 
MAR,  $,  1951,  TO  DATE.  ADD  0.1  TO  STAGES  FROM  1945  Tu  1964,  EXTREMES  IN  CURRENT  REPORTS  m A v t 
BEEN  CORRECTED.  SAGE  MAS  KNOWN  AS  BaYQU  FOROOCHE-LOTTIE  BOkROh  PIT  FROM  1937  TO  1939. 

EXTREMES,  HIGHEST,  23.5  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  HAY,  1953,  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  OCT.  11, 
1963,  AND  LATER  OATES, 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  nG*0 


DAY 

J  AN 

FE8 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

nc  v 

DEC 

1 

6.10 

7.85 

8.30 

7,05 

7.70 

7.60 

9.60 

2 

#.00 

7.78 

8.14 

7,00 

8.10 

7.60 

7.31 

9.50 

3 

7. 45 

7.80 

8.13 

7,70 

8.36 

7.54 

9,50 

4 

7.40 

7.87 

8.01 

7.65 

#.25 

7,57 

9,39 

F  9,40 

5 

7. #8 

7.77 

7,40 

7,61 

F  7,20 

8.10 

7,60 

9.23 

6 

7.84 

7.67 

7.84 

7.65 

7.45 

7,62 

9,04 

7 

7.78 

7.60 

7. #1 

7.64 

7.42 

7.84 

7.30 

7,62 

0.03 

S 

7.75 

7.53 

7.74 

7,70 

7.75 

7.65 

0.74 

9 

7.70 

7.42 

7.76 

7,69 

7.71 

7,62 

7.30 

0.61 

10 

10.05 

4.70 

7.72 

7.63 

1.85 

7.62 

4.43 

0.50 

F  9,00 

11 

5.35 

8.55 

7.65 

7.60 

7.60 

7.62 

4.78 

0.41 

0,0t> 

12 

8.84 

8.07 

7.63 

7.57 

F  7.20 

7.56 

7.61 

4.«7 

0.36 

0.00 

13 

8,58 

10.40 

7.62 

7.55 

7.52 

7.60 

4.04 

0,32 

0.70 

14 

8.40 

4.55 

7.58 

7.52 

7.25 

1.71 

7.50 

7.60 

4.05 

0.30 

0,77 

15 

8.63 

4.20 

7.50 

7.50 

8.40 

7.50 

7.60 

4.40 

0.30 

0.72 

16 

8.7# 

4.40 

7.47 

F 

7.40 

F  7.63 

8.04 

7.59 

7,60 

4.46 

0.36 

6.66 

17 

8.53 

4.06 

7.46 

7.47 

7.60 

J.57 

12.60 

0.40 

0.60 

16 

5.30 

8.70 

7.46 

7.40 

7.63 

7.55 

12.80 

0.41 

6.56 

19 

5.63 

8.44 

7.45 

7.28 

7.81 

7.65 

7.53 

13.13 

0.41 

6.50 

20 

*.’2 

8.36 

7.48 

7,60 

7.73 

7.64 

7.51 

10.46 

0.39 

0.41 

21 

8.45 

8.25 

8,02 

7.70 

7.85 

7.60 

7.50 

10.05 

0.31 

0,36 

22 

8.50 

8.17 

7.88 

8.15 

7.55 

7.60 

7.50 

10.80 

0.29 

6.36 

23 

8.40 

8.07 

7.74 

F 

7.45 

7.44 

7,50 

7.47 

7.60 

7.51 

14.30 

0.24 

0.32 

24 

8.35 

7.45 

7.65 

7.48 

7.60 

7.60 

7.50 

17.83 

6.20 

0.29 

25 

8.65 

7.80 

7.40 

7.62 

7,60 

7.50 

14.16 

0.15 

0,25 

26 

8.50 

7.72 

8.24 

7.61 

7,60 

7.43 

11.83 

0,10 

6.20 

27 

8.34 

10.85 

8.31 

7.60 

7,65 

10,71 

0.31 

0.15 

25 

8.20 

4.00 

8.27 

7,62 

7.63 

10.23 

F  0.22 

6.12 

29 

8.10 

8.52 

8.15 

7.64 

7.65 

4.47 

0,10 

30 

8.00 

8.01 

7,57 

7,70 

7.66 

4.74 

0.09 

31 

7.53 

7.40 

7.30 

7.65 

4,85 

e,07 

the 

F0UL0HIN6 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

i  appearing  in  the 

TA0LE 

ABOVE 

MEAN 

8.43 

8.44 

7.85 

MAX 

10.05 

10.85 

8.31 

MIN 

7.70 

7.42 

7.45 

DAILY  STAGES  FDR  1984 

EABPL  BORROW  PIT  NEAR  MARlNGOUlN,  LA. 


LOCATION,  U*T,  30*20-00,  LUNG,  91-32*00,  ON  bRlOGE,  T*Q  «ILES  SOUTmnEST  OF  MARINGuolN.  ( 67  a , 
5*200120.) 

GAGE ,  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF, 

records  available,  war.  io,  ms,  to  date, 

EXTREMES,  HIGHEST,  |T.5«  FEET  On  OCT.  «,  i960,  LUwEST,  0.5  FOOT  ON  NOV,  12,  1953. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZEKU  IS  AT  NGVu 


DAY 

Jan 

FES 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

1 

3.88 

3.13 

4.50 

2.52 

3.24 

3.20 

4.62 

2.80 

2.10 

1.2« 

5.93 

2 

J.67 

3. OS 

4.32 

2.50 

3.27 

3,20 

4.00 

2.87 

2.25 

1.30 

5.79 

3 

3.«5 

3.00 

4.16 

2.65 

3.31 

3.15 

3,80 

2.72 

2.15 

1.46 

5.62 

4 

3.34 

3.19 

3.9b 

2.68 

3.22 

3.15 

3.62 

2.05 

1.05 

1.60 

5.45 

5 

3.20 

3.09 

3.80 

2,60 

3.24 

3,20 

3.42 

2.25 

1.60 

1.70 

5.50 

6 

3.10 

2.94 

3.46 

2.53 

3.33 

3.23 

3.17 

2.35 

1,70 

1.03 

5.15 

T 

2.07 

2.75 

3,36 

2,50 

3.26 

3.25 

2.05 

2.43 

1.57 

1.V7 

5.01 

6 

3.05 

2.64 

3.20 

2.67 

3.33 

3.24 

2. 78 

3.25 

1.80 

2.01 

0.93 

9 

3.06 

2.65 

3.00 

2.83 

3.30 

3.26 

2.65 

3.30 

2.0* 

2.30 

0.00 

10 

6.60 

a. oo 

2.86 

2.80 

3.21 

3.30 

2.65 

3.10 

2.33 

2.35 

0.69 

11 

4.00 

5.65 

2.73 

2.74 

3.20 

3.30 

2.50 

2.08 

2.35 

2.3b 

0,44 

12 

4.06 

4,30 

2.73 

2.80 

3.12 

3.30 

2,40 

2.02 

2.13 

2.30 

4.22 

13 

3.75 

7.36 

3.76 

2.88 

3.08 

3.30 

2.35 

2.»» 

1.06 

2.30 

3.96 

1« 

3.56 

5.46 

2.80 

2.85 

3.02 

3.31 

2.70 

2.01 

1.70 

2.35 

3.76 

15 

3.50 

4 ,64 

2.80 

2.86 

3.05 

3.24 

2.81 

2.75 

1.67 

5.27 

3.60 

16 

3.02 

4.76 

2,00 

2.70 

2.00 

3.80 

2.80 

2.67 

1.80 

3.06 

3.00 

IT 

3.67 

4.76 

2.60 

2.77 

2.07 

3.78 

2.75 

2.47 

1.64 

0.70 

3.21 

18 

5.20 

4.56 

2.76 

2.75 

2.05 

3.60 

2.87 

2.31 

1.60 

8.16 

3.12 

19 

6.13 

4.39 

2.78 

3.03 

3.00 

3.50 

2.05 

2.24 

1.70 

5.41 

2.90 

20 

4.60 

4.35 

3,09 

2.06 

3.07 

3.40 

2.70 

2.18 

1.71 

4.35 

2.80 

21 

4.15 

4.32 

3,2b 

3.20 

3.74 

3.23 

2.54 

2.03 

2.07 

4.23 

2.65 

22 

3.03 

4.20 

i.23 

3.13 

4.75 

3.12 

2.»2 

2.13 

2.40 

6.61 

2. S3 

23 

3.70 

4.06 

3.13 

3.17 

4.60 

3.00 

2.40 

2.20 

2.80 

15.30 

2.30 

24 

3.52 

3.93 

3.10 

3.15 

4.50 

2.87 

2.75 

2.17 

2.77  F 

14.23 

2.30 

25 

4.64 

3.74 

3,00 

3.10 

3.70 

3.42 

2.2’ 

2.22 

2.64 

11.50 

2.29 

26 

4.22 

3.55 

3.05 

3.10 

3.50 

2.72 

2.40 

2.22 

2.6« 

8.77 

2.35 

27 

3.08 

6.35 

3,03 

3.15 

3.53 

2.62 

2.40 

2.43 

2.40 

7.31 

2.46 

20 

3.78 

5.60 

2.’5 

3.15 

3.48 

7.70 

2,60 

2.32 

2.20 

6.65 

2.59 

29 

3.60 

4.68 

2,70 

3.22 

3.30 

4.05 

3.10 

2.30 

1.03 

6.34 

2.53 

30 

3.46 

2.60 

3.20 

3,35  F 

3,00 

3.11 

2.30 

1.38 

6.15 

2.58 

31 

3.25 

2,64 

3.30 

2.05 

2.30 

5.80 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.02 

4.39 

3,16 

2.88 

3.38 

3.47 

2,09 

2.54 

2,04 

4.00 

3.76 

MAX 

6.40 

6.35 

4.50 

3.22 

4.75 

7.70 

4.62 

3,30 

2.80 

15.30 

5.93 

MI  N 

2.07 

2.64 

2.64 

2.50 

2.55 

2,62 

2.29 

2.03 

1,38 

1.24 

2.29 

u 


2 

2 

3 

3 
o 

5 

u 

H 

4 
4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


3 

to 

2 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  HAS  15.56  AT  NOON  ON  OCT,  23 
LOWEST  STAGE  HAS  1.19  ON  OCT,  1, 


DAILY  STAGES  FOR  1984 
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EABPL  BORROW  PIT  (L»)  AT  RAMAH,  LA, 


LOCATION,  l*T.  30-24-05,  LONG.  91-30-37.  On  BRIDGE.  (STA.  523*10120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE*  INTERMITTENTLY,  1935,  1937,  1944  TO  1946,  AND  1953  TQ  1954,  DAILY,  JAn,  13, 
1946,  TO  OEC,  31,  1952,  AND  FEB.  21,  1956,  TO  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  12.73  FEET  ON  APR.  22,  1979.  LOWEST,  0.29  FOOT  ON  JAN.  19,  1961* 


DAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  at  ngvo 


Oay 

J»N 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AIJG 

SEP 

OCT 

nOV 

uec 

1 

3.57 

5.04 

4.39 

2,50 

3.ia 

3.19 

2,65 

2.09 

1.35 

5.82 

2.66 

2 

3.39 

2.98 

4.27 

2.57 

3.17 

3.17 

f  3.75 

»  80 

E.15 

1.34 

5.63 

2.90 

3 

3.30 

2.87 

4. OS 

2.65 

3.20 

3.10 

F  3.75 

2.69 

8.0e 

1.32 

5.49 

3.33 

4 

3.33 

3.03 

3.90 

2.69 

3.20 

3,09 

3. 55 

2.68 

l.ai 

1.46 

5.35 

3.17 

5 

3.17 

2.96 

3.71 

2.60 

3.18 

3.15 

3.30 

3.15 

1.73 

1  .60 

5.20 

5.34 

6 

3.04 

2.85 

3.34 

2.53 

3.21 

3.20 

3.10 

3.27 

1  .63 

1.83 

5.15 

4  ,V7 

7 

a. 92 

2.65 

3.25 

2.52 

3.22 

3.22 

2. 90 

3,  JO 

1.45 

l.»7 

5.04 

4,40 

a 

2.99 

2.60 

3.08 

2.70 

3.34 

3.25 

2.68 

3.16 

1.66 

1  .97 

**.92 

4.25 

9 

3.00 

2.72 

2.90 

2.85 

3.29 

3.24 

2.60 

3.10 

1.90 

2.24 

4.61 

4.13 

10 

4.79 

6.33 

2.74 

2,67 

3.28 

3.25 

2.55 

2.94 

*.1T 

2.31 

4.67 

4.00 

11 

F  4. OS 

4.76 

2.65 

2.67 

3.20 

3.25 

2.49 

2.66 

8.25 

2.30 

4.4b 

3.60 

12 

3.SS 

3.89 

2.65 

2.70 

3.15 

3.25 

2.38 

2.84 

2,05 

2.2» 

4.37 

3.65 

13 

3.44 

6.05 

2.70 

2.80 

3.08 

3.25 

2.36 

2.70 

1.90 

2.15 

3.80 

3,4V 

14 

3.28 

2.74 

2.79 

3,04 

3,28 

2.59 

2.82 

1.66 

2.25 

3.78 

3.26 

15 

3.19 

2.75 

2.80 

3.01. 

3.21 

2.55 

2.72 

1.60 

3.65 

3.55 

3.  lo 

16 

3.32 

2.76 

2.77 

2.97 

3.64 

2.55 

2.61 

1.74 

3.37 

3.34 

3.00 

17 

3. 25 

2.75 

2.70 

2.95 

3.68 

2.74 

2,39 

1.56 

3.20 

2.82 

18 

9.13 

2.75 

2.69 

2.92 

3.55 

2.82 

2.25 

1.65 

3.05 

2.68 

19 

5.12 

2.75 

2.96 

2.97 

3,50 

2.78 

2.13 

1.67 

2.89 

2.62 

20 

«.13 

3.04 

2,90^ 

3.01 

3.40 

2.65 

2,07 

1.66 

2.76 

2.49 

21 

3.90 

F  4.15 

3.20 

3.12 

3.65 

3.27 

2.45 

1.99 

2.09 

2.68 

2.45 

22 

3. *5 

4.07 

3.17 

3.10 

3.97 

3.11 

2.44 

2.53 

2.51 

23 

3.53 

3.96 

3.10 

3.19 

4.40 

3.00 

2.15 

2.83 

F  11.65 

2.38 

2.41 

24 

3.2« 

3.85 

3.06 

3,05 

3.91 

2.90 

2.36 

2.77 

2.29 

2.3V 

25 

4.08 

3.63 

3.00 

3.01 

3.63 

3.15 

2.13 

2.70 

2.27 

2.41 

26 

3.94 

3.39 

3.02 

3.00 

3.55 

2.67 

2.22 

2.65 

2.32 

2.42 

27 

3.80 

6.62 

2.96 

3.09 

3.50 

2.60 

2.32 

2.40 

2.39 

2.41 

26 

3. S3 

4.84 

2.88 

3.10 

3.45 

F  7,60 

2.55 

2.22 

2.13 

2.53 

2.«»2 

29 

3.47 

4,49 

2.70 

3.20 

3.30 

2,86 

2.19 

1.83 

2.50 

2.74 

30 

3.29 

2.74 

3.18 

3.28 

2.99 

2.15 

1.49 

F  6.00 

2.53 

2,6b 

31 

3.19 

2.60 

3.20 

2.80 

2.20 

5.64 

2.69 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

REA01MSS 

appearing  in  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

3.57 

3.08 

2,83 

3.30 

1.99 

3,72 

MAX 

5.12 

«.39 

3.20 

4,40 

2.83 

5.62 

HIN 

2. 92 

2.60 

2.50 

2.92 

1.45 

2.27 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  (From  incomplete  record)  was  u.65  at  esoo  p.m.  on  oct,  23. 
LOWEST  STAGE  was  1,25  ON  OCT.  2. 


k:y£$y 
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DAILY  STAGES  FOR  198a 


UPPER  GRAND  NIVEN  US)  at  0  IKE  (LA.) 

LOCATION,  L*T.  30-13-33,  LONG.  91-25-11.  ATTACHED  TO  STUMP  AT  JUNCTION  WITH  £ A8PL  "UMNO*  PIT, 
(STA.  522»009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  staff. 

records  available,  intermittently,  1933  tu  1945.  daily#  apr.  1,  i9ae,  to  date. 

EXTREMES,  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  13,0  FEET  FRUM  MAY  2  TO  5,  1933,  LORES T ,  (FROM 

incomplete  record)  minus  o.i  foot  on  jan.  27,  i9ao, 

DAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NbvU 


DAY 

jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A  uG 

SEP 

OCT 

NOV 

BtC 

1 

3. 7s 

3.05 

9.35 

a. 60 

3.30 

3.84 

4.06 

2.16 

1.32 

5.72 

2 

3.64 

3.00 

9,23 

2.58 

3.30 

3.84 

4.00 

2.20 

1  .4a 

5.64 

3 

3.48 

?. 40 

9,05 

2.70 

3.37 

s.ao 

3.83 

1  .99 

1  .56 

5.52 

4 

3.36 

3.00 

3.06 

2.77 

3.35 

3.21 

3.66 

1  ,89 

1  .63 

5.43 

^  3.3U 

5 

3.24 

a. 45 

3,66 

2.75 

3.35 

3.22 

3.48 

1.80 

1.77 

5.34 

3.40 

b 

3.08 

a. 4o 

3.50 

2.63 

3.34 

3.36 

3.22 

1  .61 

2.00 

5.20 

4.20 

7 

2.  OS 

a. 67 

3.30 

2.6C 

3.37 

3.40 

3.00  F 

3.99 

1.5« 

2.03 

5.10 

4.26 

8 

3.00 

a. 65 

3.15 

2.70 

3.45 

3.4a 

2.80 

3,24 

1.78 

2.10 

4,99 

4,24 

9 

2.44 

a.#o 

2.99 

2.41 

3.40 

3.41 

2.65 

3.16 

2.08 

2.40 

4.86 

4.15 

10 

3.24 

3.57 

2,69 

2.85 

3.35 

3  .  « 1 

2.61 

3.03 

2.32 

2.45 

4,74 

4.05 

11 

3.45 

3.64 

2,70 

2.87 

3.24 

3.4a 

2.«5 

2.90 

2,42 

2.47 

4.53 

3.41 

12 

3.»0 

2,66 

2.41 

3.22 

3.42 

2.47 

2.88 

2.19 

2.37 

4.31 

3.7a 

13 

4.33 

2.76 

2.55 

3.17 

3.40 

2.41 

2,80 

2.00 

2.27 

4.03 

3.5b 

14 

4.46 

2.76 

3.00 

3.12 

3.40 

2.66 

2.83 

1.7b 

2.38 

3.90 

3.4s 

15 

4.43 

2.60 

2.45 

3.08 

3.35 

2.67 

2.73 

1  .78 

3.00 

3.69 

3.26 

16 

4.34 

2.00 

2.43 

3.05 

3.64 

2.75 

2.54 

1.89 

3.17 

3.50 

3.10 

17 

4.56 

2.80 

2.90 

3.01 

3.64 

2.81 

2.38 

1.80 

3.47 

3.33 

2.45 

10 

f  3.50 

4.3a 

2.74 

2.45 

2.44 

3.63 

2.96 

2.28 

1.73 

4.13 

3.15 

2.b5 

19 

3.65 

4. as 

2,76 

3.10 

3.00  F 

3.60 

3.00 

2.15 

1.77 

4.11 

3.05 

2.64 

20 

4.00 

4.a6 

3,18 

3.03 

3.08 

3.44 

2.77 

2.12 

1.80 

a. 00 

2.93 

2.60 

21 

3.54 

4.14 

3.25 

3.22 

3.35 

3.35 

2.54 

1.48 

2.19 

3.95 

2.60 

2.5b 

22 

3.76 

4.04 

3.22 

3.32 

3.68 

3.21 

2.43 

a. oo 

2.63 

4,00 

2.66 

2.53 

23 

3.55 

3.48 

3.16 

3.37 

3.80 

3.07 

2.30 

2.12 

2.90 

5.19 

2.49 

2.53 

24 

3.30 

3.65 

3.07 

3.25 

3.72 

2.’2 

2.39 

2.10 

2.89 

6.1) 

2.39 

2.«b 

25 

3.56 

3.65 

3.05 

3.17 

3.68 

2.51 

2.24 

2.15 

2.82 

6.50 

2.38 

a. 5a 

26 

3.78 

3.«0 

3.10 

3.12 

3.68 

2.74 

2.40 

2.13 

2.72 

6.5V 

2.49 

2.54 

27 

3.75 

4.05 

3.03 

3.21 

3.60 

2.54 

2.46 

2.3» 

2.55 

6.4b 

2.54 

2.53 

28 

3.64 

4.34 

2.94 

3.25 

3.55 

3.64 

2.65 

2.21 

2.31 

6.31 

2.74 

29 

3.44 

4.41 

2,03 

3.30 

3.51 

3.81 

3.00 

2.22 

1.96 

6.20 

2.40 

30 

3.35 

2.03 

3.31 

3.42 

3.57 

3.05 

2.26 

1.42 

6.06 

2.80 

31 

3,18 

2.07 

3.35 

2.93 

2.24 

5.68 

2.«3 

THE 

EOuLONING 

REFER 

ONLY  TO 

readings 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.7a 

3.13 

2.47 

3.35 

3.34 

2.06 

2.09 

3.65 

MAX 

4.46 

4.35 

3.37 

3.80 

3.57 

9,08 

2.90 

6.59 

MIN 

a.  65 

2.66 

2.58 

a.  45 

2.59 

2.29 

1.42 

1.32 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  NAs  fe.60  AT  5:00  A.M.  ON  OCT,  26. 
LOWEST  STaGE  WAS  1.23  ON  OCT.  I. 


DAILY  STAGES  FUR  1964 


BAYOU  CROSSE  TETE  AT  FKISCOVILLE,  LA, 

LOCATION,  LAT.  30-35-06,  LON6,  9l»31-3|,  HIGHWAY  78  BRIDGE,  2,5  HUES  NORTHEAST  OF  LIVONIA,  LA, 
(STA.  5332012b,) 

GAG*.  AUTOMATIC  RECQROER  AND  STAFF, 

records  available,  feb.  aw  ms,  to  date. 

EXTREMES,  HIGHEST,  19,09  FEET  ON  APR,  8,  1963,  LOWEST,  CHANNtt  DRY  ON  SEP,  13,  1963  AND  LATER 

dates, 

DAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

haw 

APR 

hay 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D 

1 

8,0ft 

7.61 

10.30 

7.44 

7.22 

7.28 

8.76 

7.18 

7.18 

7.05 

16, 59 

6 

2 

8.00 

7.S7 

8.65 

7.40 

7.21 

7.24 

7.70 

7.14 

7.15 

7,05 

16.22 

7 

3 

7.4J 

7.62 

8,06 

7.65 

7.22 

7.25 

7.42 

7.27 

7.13 

7.05 

15,61 

6 

4 

'.87 

7.88 

7.45 

7.72 

7.23 

7.23 

7.34 

7.20 

7.20 

7,05 

15.39 

6 

5 

'.BO 

7.75 

7.44 

7.55 

7.25 

7.22 

7.32 

7.14 

7.17 

7,05 

19,92 

19 

6 

7.77 

7.65 

8.05 

7.47 

7.26 

7.25 

7.30 

7.18 

7.12 

7,01 

19.93 

14 

7 

7.75 

7.57 

7.42 

7.41 

7.25 

7.25 

7.34 

7.14 

7.11 

7,01 

13.61 

13 

6 

7.70 

7.54 

7.76 

7.47 

7.27 

7.25 

7.30 

7.18 

7.10 

7.01 

12,60 

12 

9 

7.87 

7.57 

7.64 

7.57 

7.27 

7.23 

7.46 

7.14 

7.11 

7.96 

11.25 

11 

10 

n.“»4 

9.50 

'.54 

7.50 

7.25 

7.22 

7.41 

7.21 

7.11 

7.63 

9.70 

9 

11 

1 1 .95 

9.48 

7.56 

7.45 

7.23 

7.21 

7.35 

7.20 

7.10 

7.50 

6.33 

6 

12 

iO, 28 

8.50 

7.53 

7.40 

7.21 

7.20 

7.31 

7.«2 

7.10 

7.30 

6.00 

A 

13 

8.88 

14.17 

7.62 

7.37 

7.21 

7.20 

7.30 

7.30 

7.10 

7.20 

7.69 

7 

14 

8. IS 

15.40 

7.60 

7.36 

7.21 

7.20 

7.45 

7.23 

7.10 

7.17 

T  .79 

7 

15 

». Si 

13.25 

7.58 

7.35 

7.25 

7.20 

7.44 

7.20 

7.10 

12,06 

T.70 

7 

16 

4.85 

12.78 

7.SS 

7.33 

7  .25 

7.22 

7.55 

7.19 

7.10 

10,56 

7  .66 

7 

17 

8.90 

12.57 

7.54 

7.27 

7.23 

7.48 

7.38 

7.18 

7.10 

13.0* 

7,66 

7 

16 

10.75 

11.06 

7.50 

7.25 

7.22 

7.33 

7.32 

7.18 

7.05 

19.68 

7.60 

7 

19 

12.87 

9.44 

7.47 

7.25 

7.22 

7.30 

7.30 

7.17 

7.05 

19.60 

7.60 

7 

20 

11.59 

8.23 

4.57 

7.30 

7.27 

7.28 

7.28 

7.16 

7.05 

19.56 

7.58 

7 

21 

s.»o 

8.10 

8.50 

7.28 

7.60 

7.27 

7.27 

7.16 

7.03 

19.13 

7.56 

7 

22 

8.41 

8.01 

7.99 

7.2* 

8.13 

7.25 

7.25 

7.16 

7.08 

15.99 

T.51 

7 

23 

8.08 

7.93 

7.79 

7.27 

7.84 

7.24 

7.24 

7.16 

7.15 

17.55 

7.99 

7 

24 

8.05 

7.83 

7.76 

7.31 

7.49 

7.21 

7.26 

7.17 

7.15 

16.31 

7.95 

7 

25 

8.84 

7.75 

10.35 

7.32 

7.40 

7.21 

7.25 

7.15 

7.10 

16.69 

7.91 

7 

26 

8.45 

7.69 

8.42 

7.31 

7.32 

7.20 

7.25 

7.14 

7.04 

16.56 

7.90 

7 

27 

».15 

13.61 

7.88 

7.31 

7.30 

7.20 

7.21 

7.14 

7.08 

16.35 

7.56 

7 

26 

7.97 

13.37 

7.75 

7.34 

7.30 

7.23 

7.21 

7.15 

7.08 

16.06 

7.76 

7 

29 

7.86 

12.13 

7.64 

7.33 

7.24 

7.30 

7.31 

7.15 

7.08 

17,70 

7.52 

7 

30 

7.77 

7.55 

7.32 

7.27 

7.62 

7.27 

7.15 

7.07 

17,32 

7.66 

7 

31 

7.67 

7.49 

7.24 

7,20 

7.30 

16,96 

7 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

Reaoings 

APPEARING 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

8.87 

9.58 

8.01 

7.38 

7.32 

7.25 

7.41 

7.14 

7.10 

11.99 

9.80 

6 

MAX 

12.87 

14.17 

10.35 

7.72 

8.13 

7.62 

8.76 

7.48 

7.20 

16.69 

16.59 

14 

MIN 

7.67 

7.54 

7.47 

7.25 

7.21 

7.20 

7.20 

7.14 

7,03 

7.01 

7.40 

J 

HIGHEST  stage  MAS  16.66  AT  NOON  ON  OCT.  35, 

LOWEST  STAGE  MAS  7,01  ON  OCT.  6  AND  LATER  OATE(S). 
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DAILY  STAGES  FDR  19*4 


FALSE  KIVER  AT  nEh  ROAOS,  LA, 


LOCATION,  lAT.  30-41-28,  LONG,  91-26-13.  ON  MONTH  BANK  AT  TROPICAL  GARDENS  BOAT  LANDING,  ONE 
mile  East  of  mouth  of  patin  slough,  (sta,  5233009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  ST aFF , 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  FEB.  15#  1966,  GAGE  HAS  MAINTAINED  BY  U.  3.  GEOLOGICAL  SURVEY  AND 
datum  of  gage  has  13.32  feet  higher  than  present  datum. 


RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  AUG,  13,  1963#  TO  DATE. 

EXTREMES,  HIGHEST,  21,10  FEET  (FROH  INCOMPLETE  RECORD)  ON  APR,  24,  1979, 
OCT,  29,  1976. 


LOHEST,  14,60  FEET  On 


daily  eight  a.h,  stage  in  feet 


gage  ZERO  IS  at  nGVD 


DAY 

J*N 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JI1N 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

16.89 

16.34 

16.90 

16,22 

15.89 

15.90 

16.07 

15.70 

15,61 

15.30 

19.31 

16,30 

2 

16.84 

16.30 

16.82 

16.20 

15.92 

15.90 

16.09 

15,70 

15,61 

15.33 

19.11 

16,29 

3 

16.76 

16.30 

16.78 

16.27 

15.95 

15.89 

16.09 

15.69 

25.60 

15.30 

16.88 

16,30 

4 

16.70 

16.29 

16,70 

16.25 

15.90 

15.85 

16.05 

15,66 

15.30 

18.67 

16,36 

5 

16.65 

16.26 

16,70 

16,23 

15.90 

15.85 

16.03 

15.65  F 

15.61 

15.29 

16,48 

16,76 

6 

16.60 

16.20 

16,67 

16,20 

15.92 

15.86 

16.01 

15.67 

15.58 

15.30 

18.22 

16,96 

7 

16.57 

16.25 

16.62 

16.19 

15.94 

15.85 

16.00 

15.67 

15.54 

15.30 

Id. 02 

16,99 

S 

16.50 

16.21 

16.60 

16,24 

15.95 

15.85 

15. 9S 

15.69 

15.51 

15.30 

17.82 

16,93 

9 

16.47 

16.18 

16.52 

16.24 

15.93 

15.83 

16.04 

15,68 

15.51 

15.49 

17.66 

16,69 

10 

16.60 

16.24 

16.49 

16,20 

15.90 

15.83 

16.03 

IS. 67 

15.50 

15.58 

17.49 

16.64 

1  1 

16,61 

16.30 

16,44 

16.19 

15.90 

15.81 

16,01 

15.70 

15.50 

l'.to 

17.31 

16.79 

12 

16.60 

16.30 

16,41 

16.19 

15.88 

15.80 

16,00 

15.77 

15.50 

15.80 

17,18 

16,72 

13 

16,60 

16.70 

16,40 

16.17 

15.88 

15.80 

15.97 

IS. 76 

15.49 

15.55 

17,03 

16,69 

14 

16.55 

16.89 

16,39 

16.12 

15.85 

15.80 

15.99 

15.73 

15,46 

15.55 

16.92 

16,60 

15 

16.58 

16.90 

16,40 

16.10 

15.85 

15.80 

15,96 

15.70 

15,45 

18.03 

16,85 

16.66 

16 

16.55 

16.95 

16,37 

16.09 

15.83 

15.80 

15.95 

15.70 

15.40 

16.15 

16.80 

1  o  .  SC 

17 

16.53 

16.98 

16,33 

16.11 

15.80 

15.83 

15.95 

15.69 

15.40 

16.55 

16.72 

16.47 

1* 

16.60 

16.93 

16,30 

16.09 

15.80 

15.84 

15.90 

15,65 

15.39 

16.85 

16,68 

16.40 

19 

16.75 

16.90 

16,29 

16.08 

15.79 

15.88 

15.89 

15.62 

15.36 

17.00 

16.62 

16.37 

20 

16,77 

16.80 

16,48 

16.01 

15.83 

15.86 

15.88 

15.61 

15.33 

17.01 

16.54 

16.32 

21 

16.75 

16.77 

16,50 

16,01 

15.92 

15.85 

15.82 

15.65 

15.30 

17.00 

16.46 

16.30 

22 

16.70 

16.70 

16,49 

16.00 

18.03 

15.82 

IS. 60 

15.63 

15.33 

17.63 

16.36 

16.26 

23 

16.69 

16.68 

16.47 

16,00 

18.02 

15.80 

15.84 

15.62 

15.43 

18.82 

16.32 

16.21 

24 

16.60 

16.62 

16,45 

15.98 

18.03 

15.80 

15.81 

15,60 

15.46 

19.55 

16,28 

16.20 

25 

16.60 

16.58 

16,40 

15,97 

18.03 

15,80 

15. 81 

15.59 

15.47 

19.90 

16,21 

16.13 

26 

16.60 

16.52 

16,40 

15.94 

18.05 

15.77 

15.81 

15.57 

15,45 

20.07 

16,20 

16.10 

27 

16.56 

16.83 

16.40 

15.93 

18.04 

15.75 

15.75 

15.58 

15.43 

20.08 

16.21 

16.09 

28 

16.51 

16.95 

16,38 

15.90 

18.04 

15.81 

15.75 

15.60 

15.40 

19.98 

16.21 

16,06 

29 

16.48 

16.93 

16,32 

15,93 

15.98 

15.81 

15.74 

15.60 

15.37 

19.83 

16,16 

16.06 

30 

16.44 

16,30 

15.95 

15.93 

15.92 

15.74 

15.58 

15.34 

19.72 

16.29 

16,04 

31 

16.39 

16,26 

15.90 

15.72 

15.61 

19.51 

16,03 

the 

following 

>  REFER 

ONLY  to 

SEA0I9SS 

APPEARING  IN  THE 

:  table 

ABOVE 

MEAN 

16.61 

16.58 

16.48 

16.10 

15.92 

15,83 

15.91 

15.65 

17.01 

17,16 

16.43 

MAX 

16.89 

16.98 

16.90 

16,27 

18.05 

15.92 

16.09 

15.77 

20.08 

19.31 

16,99 

M  IN 

16.39 

16.18 

16,26 

15.90 

15.79 

15.75 

15,72 

15.57 

15.29 

16.18 

16.03 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  na$  20,09  at  7*00  p.m. 
LOhEST  stage  has  15.29  ON  OCT.  5, 


ON  OCT,  26, 


DAILY  STA6ES  FOR  1984 
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BAYOU  GROSSE  TETE  NEAR  TOK0ERT,  LA. 

LOCATION,  L*T.  30-3«-Ob,  LONG.  91-29-23,  STATE  HIGHWAY  978  BRIDGE,  1,1  NILES  NORTH  OF  TORBERT, 
(STA.  523«209.) 

6A6E.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  18,  1965,  To  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  18.73  FEET  ON  APR,  8,  1983.  LOWEST  (FRUH  INCOMPLETE  RECORD)  3.8b  FEET  un 
June  1,  1965. 

DAILY  EIGHT  A  #h.  STAGE  IN  FEET  GAGF  ZEhu  IS  AT  ng v o 


Day 

J»N 

FES 

mar 

APK 

MAY 

JUN 

Jut 

AUG 

SEP 

OCT 

Nfl  V 

uec 

i 

7.95 

7.51 

10.00 

7.30 

7.10 

7.08 

b  .93 

6.91 

6.66 

16,16 

6,40 

2 

7.85 

7.66 

6.56 

7.30 

7.10 

7.04 

F 

7  •  4  3 

6.92 

6.69 

6.65 

15.60 

t  .69 

3 

7,75 

7.51 

8.03 

7.66 

7.11 

7.01 

7.26 

6.99 

6.69 

6.64 

15.39 

7 .96 

4 

7.66 

7.70 

7.92 

7.55 

7.09 

7,00 

7.21 

6.95 

6.94 

6.62 

14.96 

6.16 

5 

7.59 

7.59 

7.86 

7.81 

7.09 

7.02 

7.17 

b,92 

6.90 

6 .61 

14.52 

14.00 

6 

7.55 

7.86 

7,96 

7.33 

7.06 

7.03 

7.11 

6.91 

6.89 

6.60 

14,03 

14.05 

7 

7.88 

7.60 

7.82 

7.29 

7.06 

7.01 

7.28 

6.94 

6.88 

6.60 

13.41 

13.56 

8 

7.«2 

7.37 

7.73 

7.36 

7.15 

7.00 

7.10 

6.93 

6.85 

6.60 

12.41 

12.72 

9 

7.37 

7.35 

7.65 

7.83 

7.12 

7.00 

7.35 

6.93 

6.88 

7.59 

10.95 

11  .20 

10 

11.51 

9.75 

7.57 

7.40 

7.11 

7.00 

7.22 

6,94 

6.87 

7.32 

9.52 

9.39 

11 

11.56 

9.19 

7.51 

7.38 

7.09 

6.96 

7.16 

6.92 

6.87 

7.26 

8.50 

6.29 

12 

9.90 

8.20 

7.49 

7.30 

7,07 

6.97 

7.10 

7.14 

6.66 

7.06 

8,13 

6,01 

13 

8,60 

14.01 

7.54 

7.27 

7.05 

6.96 

7.07 

6.85 

6.96 

7.97 

7.90 

14 

7.90 

11.57 

7.50 

7.25 

7.08 

b  ,  97 

7.00 

6.85 

6.93 

7.60 

7.62 

15 

8.18 

12.90 

7.48 

7.22 

7.05 

6.97 

6.9b 

6.85 

11.80 

7.72 

7.73 

lb 

9.57 

12.83 

7.45 

7.21 

7.05 

7.00 

F 

7.29 

6.93 

6.84 

10.42 

7.67 

7  .66 

17 

«. 62 

12.25 

7,41 

7.20 

7.02 

7.20 

7.18 

6.91 

6.82 

12.05 

7.59 

7  .62 

16 

10.50 

10.76 

7.40 

7.18 

7.01 

7.10 

7.10 

6.9g 

6.02 

14.35 

7.50 

7.56 

19 

12.72 

9.22 

7.37 

7.17 

7.00 

7.05 

7.07 

6.90 

6.62 

14.42 

7,49 

7.51 

20 

11.80 

8.21 

9  r  30 

7.18 

7.05 

7.04 

7,04 

6.90 

6.81 

14.20 

7.49 

7,49 

21 

9.67 

8.10 

8.29 

7.16 

7.45 

7.01 

7.01 

6.91 

6.80 

13.76 

7. SO 

7.45 

22 

8.33 

8.00 

7.83 

7.16 

8.15 

7.00 

7.00 

6.90 

6.81 

15.41 

7.42 

7,44 

23 

7.98 

7.89 

7,66 

7.15 

7.68 

b.99 

7.02 

6.90 

6.69 

17.80 

7.36 

/  .36 

24 

7,98 

7.78 

7.56 

7.11 

7.33 

b  .  96 

7.01 

6,90 

6.91 

18.10 

7.31 

7.34 

25 

8.62 

7.70 

10.05 

7.10 

7.22 

6.99 

7.00 

6.90 

6.87 

18.26 

7.20 

7.31 

2b 

8.35 

7.60 

8.20 

7.10 

7.20 

6.96 

8.99 

6.89 

6.86 

16.20 

7.27 

7.26 

27 

8.05 

13.86 

7.70 

7.11 

7.18 

6.95 

6.98 

6.90 

6.65 

17.69 

7.35 

7,24 

28 

7.86 

13.00 

7.60 

7.12 

7.15 

7.00 

6.95 

6.90 

6.85 

17.5b 

7.62 

7.24 

29 

7.75 

11.78 

7.49 

7.10 

7.14 

7.09 

7.03 

6,90 

6,85 

17.23 

7.39 

7  .23 

30 

7.67 

7.40 

7.11 

7.10 

7.30 

7.00 

6,89 

6,85 

16.90 

7.36 

7.23 

31 

7.58 

7.37 

7.09 

6.97 

7.06 

16.52 

7.22 

THE 

FOlLQhING 

REFER 

ONLY  to 

readings 

APPEARING 

I  IX  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

8.66 

9.41 

7.89 

7.24 

7,16 

7  #02 

6.93 

6,66 

1  1  .69 

9.63 

6.55 

MAX 

12.72 

14.01 

10.05 

7.55 

».15 

7.30 

7.14 

6.94 

16.26 

16.10 

14,05 

MIN 

7.37 

7.35 

7.37 

7.10 

7,00 

6,95 

6.89 

6.60 

6.80 

7.27 

7.22 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  NAS  10.28  AT  UOO  P.M,  ON  OCT.  25. 
LOWEJT  STAGE  WAS  6.00  ON  SEP.  20  AND  LATER  DATE(S). 
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OAILY  STAGES  FOR  1984 


SAY Qu  CROSSE  TETE  AT  LIVONIA,  LA, 


LOCATION,  U*T.  30-J3-32,  LONG.  91-33-24.  BRIDGE  IN  FRONT  OF  LIVONIA  HIGH  SCHOOL.  ISfA. 
523561JB.) 

gage.  AUTOMATIC  RECORDER  and  staff, 
records  available,  feb.  19,  1965,  To  date. 

EXTREMES,  HIGHEST,  Id. 5a  feet  on  APR.  a,  1983,  lowest,  2.05  feet  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  on 
JUN.  29.  1965. 

DAILY  EIGHT  A.M.  stage  IN  FEET  GAGE  ZtnO  IS  AT  NGvU 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

RAY 

JJN 

JDt 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

7.73 

7.54 

9,91 

7.40 

7.25 

7.24 

8.28 

7.19 

7.18 

7.02 

16,02 

6.29 

2 

7  66 

7.50 

#.21 

7.39 

7.25 

7.22 

7.59 

7.19 

7.15 

7.06 

15.66 

7.7b 

3 

7.M 

7.55 

7.84 

7.55 

7.26 

7.21 

7.40 

7.28 

7.15 

7.05 

15.25 

7 , 6  1 

4 

7 .57 

7.74 

7.76 

7.60 

7  .24 

7.20 

7.36 

7.20 

7.20 

7.04 

1  4  ,  M 

7.69 

5 

7.5« 

7.65 

7,75 

7,49 

7.28 

7.24 

7.31 

7.20 

7.17 

7.04 

1  4 , 4  0 

13.52 

6 

7.50 

7,55 

7.86 

7.42 

7.27 

7.24 

7.30 

7.18 

7.13 

7.03 

13,89 

13.62 

7 

T.50 

7.50 

7.75 

7.39 

7.25 

7.23 

7.35 

7. id 

7.11 

7.03 

13.29 

13.36 

a 

7.«7 

7.49 

7.67 

7.42 

7.29 

7.21 

7.29 

7,19 

7.11 

7.03 

12,30 

12.55 

9 

7.«5 

7.47 

7.61 

7.50 

7.28 

7.21 

7.42 

7,20 

7.13 

7.60 

10,61 

1  1  .07 

10 

10.60 

8.54 

7.57 

7.45 

7.25 

7.21 

7 .40 

7.21 

7.11 

7.54 

9,21 

9.36 

1  1 

11.88 

8,94 

7.54 

7,40 

7.25 

7.21 

7.34 

7.20 

7,09 

7.44 

7,90 

7 ,94 

12 

0.85 

8.05 

7. S3 

7.39 

7.23 

7.20 

7.32 

7.42 

7.08 

7.26 

7.69 

7.73 

13 

8.23 

13.65 

7.57 

7.37 

7.23 

7.20 

7.30 

7.31 

7  ,  Od 

7. 2u 

7,60 

7.-7 

14 

7.83 

13.45 

7.55 

7.35 

7.24 

7,18 

7.60 

7.25 

7.08 

7.17 

7.53 

7.62 

15 

7.98 

12.79 

7.54 

7.35 

7.23 

7.18 

7.81 

7.21 

7.08 

11.17 

7,50 

7.57 

lb 

9.23 

12.17 

7.51 

7.33 

7.21 

7.21 

7.50 

7.20 

7,08 

10.13 

7.49 

7,53 

17 

8.35 

12.11 

7.50 

7.32 

7.24 

7.45 

7.38 

7.20 

7.06 

11.69 

7  .SO 

7.51 

IS 

9.83 

10.65 

7.49 

7.30 

7.20 

7.32 

7.31 

7.19 

7.02 

14.09 

/  .44 

7.46 

19 

12.33 

9.00 

7.47 

7,30 

7,20 

7.30 

7.30 

7.19 

7.01 

14.25 

7.42 

7,45 

20 

11.17 

T  .87 

8.75 

7.35 

7.25 

7.28 

7.28 

7.19 

7,01 

14,03 

7.44 

7.44 

21 

9.48 

7.80 

8.11 

7.33 

7.50 

7.25 

7.27 

7.16 

7.00 

13.62 

7.42 

7.40 

22 

7.99 

7.74 

7.81 

7.33 

7.95 

7.24 

7.25 

7.26 

7.03 

14.73 

7 . 40 

7.40 

23 

7.76 

7.73 

7.68 

7.30 

7.77 

7.22 

7.24 

7.15 

7.10 

16.66 

7.39 

7.37 

24 

7.84 

7.66 

7.64 

7.21 

7.50 

7.20 

7.27 

7.15 

7,10 

17.71 

7.38 

7.37 

25 

8.16 

7.60 

9.74 

7.20 

7.41 

7.20 

7.25 

7.14 

7,06 

7.35 

7  .35 

26 

8.06 

7.56 

8.07 

7.20 

7.39 

7.20 

7.22 

7.13 

7.05 

7.34 

7.33 

27 

7.89 

12.75 

7.75 

7.20 

7.35 

7.20 

7.21 

7.13 

7. OS 

7.46 

7.31 

28 

7.77 

12.86 

7.64 

7.23 

7.35 

7.21 

7.20 

7.15 

7.05 

7,65 

7 , 3u 

29 

7.70 

11.66 

7.54 

7.22 

7.34 

7.29 

7.31 

7.15 

7.05  F 

17,06 

7.46 

7.29 

30 

7.65 

7.48 

7.20 

7.31 

7.56 

7.27 

7.15 

7,04 

IF. 60 

7.41 

7.30 

31 

7.58 

7.45 

7.25 

7.20 

7.27 

16.43 

7.29 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING 

i  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

8.47 

9.2b 

7.84 

7.34 

7.32 

7.29 

7.37 

7.19 

7.08 

9.51 

0.45 

MAX 

12.33 

13.65 

9.91 

7.60 

7.95 

7,56 

8.28 

7.42 

7.20 

16.02 

13.61 

MIN 

7.45 

7.47 

7.45 

7.20 

7.20 

7.18 

7.20 

7.13 

7.00 

7.34 

7.89 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  h A3  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  17.95  AT  10*00  P.M.  ON  OCT.  2*. 
LOWEST  STaGE  WAS  7,00  ON  SEP.  18  AND  LATER  DATE (S) . 


DAILY  STAGES  FOR  1984 
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BAYOU  GkOSSE  TETE  AT  ROSEOALE,  LA. 


LOCATION,  l*T.  30-26-33,  LONG,  91-27-06.  STATE  HIGHWAY  76  BRIDGE.  (STA,  5236009.) 

CAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

general  information,  gage  read  and  maintained  by  u.s.  geological  survey  since  jun.  is,  ms. 


records 

AVAILABLE.  F£8 

.  19,  1965  TO 

JUN.  21, 

197J  ANO 

JUN.  23, 

1973 

TO  DATE. 

extremes.  HIGNEsT,  i*. 

35  FEET 

ON  APR 

.  8,  1*83 

.  LUNEST 

,  0.06  FUOT  ON 

OCT,  17 

,  1983. 

OAILy  eight  a 

.«.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  2EN0 

IS  AT 

Nt>VJ 

DAY 

JAN 

FES 

HAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

UEC 

1 

3*35 

2.19 

6.0* 

l.*7 

2.0* 

2.06 

4.41 

1.55 

1.00 

10,56 

3.«2 

2 

3.05 

2.08 

4.77 

1  .67 

2.05 

2.02 

3,32 

1.53 

0.94 

10,27 

2.90 

3 

2.83 

2.11 

3,76 

1.73 

2.09 

2.00 

a, 68 

1.57 

0,79 

9.96 

2.96 

4 

2.63 

2.*6 

3.26 

1.95 

2.05 

2,02 

2.41 

1.84 

0.68 

0.32 

9.63 

3.87 

5 

2.65 

2.38 

3.00 

1.77 

2.04 

2.04 

2.18 

2.09 

0.54 

0.«7 

9,27 

7.90 

6 

2,28 

2.11 

2.»* 

1.57 

2.07 

2,07 

1.97 

2.14 

0.41 

0.70 

8.89 

6.57 

7 

2.16 

1.8* 

2.71 

1.50 

2.12 

2.11 

1.81 

2.14 

0.32 

0.72 

8. *3 

6.26 

A 

2.11 

1.7* 

2. *3 

1.66 

2.15 

2.12 

1.59 

1.96 

0.54 

0.8* 

7.76 

7.70 

9 

2.1« 

1,85 

2.17 

1.86 

2.13 

2.13 

1.58 

1.89 

0.84 

l.*6 

*>.76 

6,71 

10 

5.0* 

«.3« 

1.96 

1.81 

2.08 

2.12 

1.51 

1.78 

l.Ot 

1.65 

5.61 

5.50 

u 

6.70 

5.1* 

1.81 

1.76 

2.01 

2.1* 

1.33 

1.70 

0.99 

1  ,«8 

»,5* 

«.29 

12 

5,66 

5.16 

1.76 

1.78 

l.»S 

2.13 

2.20 

l,>6 

0,83 

l.l’ 

3.68 

3.37 

13 

«.«6 

8.36 

1.8* 

1.79 

1.88 

2.11 

1.32 

1.63 

0.64 

1.05 

3.25 

2.96 

14 

3.  *5 

8.51 

1.85 

1.84 

1.8* 

2,09 

2.05 

1.57 

0.45 

1.35 

2.98 

2.72 

15 

3.50 

8.02 

1.83 

1.79 

1.81 

2.06 

2,04 

1.54 

0,50 

5.11 

2,72 

2.69 

16 

«.83 

7.57 

1.80 

1.72 

1.79 

2.31 

1.80 

1.35 

0.54 

5.63 

2.53 

2.30 

17 

«.S« 

7.4* 

1.76 

1.67 

1.75 

2,  *9 

1.60 

1.23 

0.44 

6.2* 

2.37 

2.11 

1A 

5.60 

6. *8 

1.71 

1.73 

1.75 

2.  «2 

1.6« 

1.09 

0.47 

8. *6 

i.10 

l.*6 

19 

7.«» 

5.33 

l.»« 

1.86 

1.79 

2.33 

1.65 

1.01 

0.42 

6.65 

2.07 

1.81 

20 

6.84 

4.36 

3.87 

1.90 

1.97 

2.20 

1.42 

0.92 

0.52 

8.56 

1.92 

1.88 

21 

5,58 

3.85 

3.98 

2.10 

2.30 

2.05 

1.22 

0.79 

0,86 

6.35 

1.77 

1.62 

22 

«.J6 

3.61 

3.03 

2.09 

2.92 

1.’3 

1.10 

0.84 

1.36 

9.11 

1.61 

1.55 

23 

3.  *3 

3.3* 

2.50 

2.11 

3.18 

1.80 

1.13 

0.89 

1.60 

11.69 

1.62 

1.69 

24 

3.20 

3.08 

2.58 

1.99 

2,68 

1.72 

1.08 

0.94 

1.56 

11.96 

1.3* 

I.«5 

25 

3.96 

2.80 

4.85 

1.92 

2.51 

1.67 

1.05 

0.93 

1.52 

12.09 

1.32 

1.69 

26 

6,15 

2.83 

*.02 

1.91 

2.*6 

1.50 

1.09 

0.99 

1.40 

12.03 

1.36 

1,68 

27 

3.68 

7.12 

2.75 

1.99 

2,*0 

i.eo 

1,19 

1.10 

11.65 

1.56 

1.68 

28 

3.2* 

8.07 

2.22 

2.0* 

2.3* 

2,68 

1.57 

1.04 

11.60 

1.96 

1,60 

29 

2.92 

7.27 

1.92 

2.08 

2.26 

2.84 

1.92 

1.01 

11.33 

1.72 

1.73 

30 

2.65 

1.76 

2.05 

E.l« 

3.1’ 

1,88 

1.07 

11.05 

1.91 

1.76 

31 

2.38 

1.60 

2.11 

1.69 

1,10 

10.79 

1.92 

THE 

following 

REFER 

ONtr  ro 

RE10INC3 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

3.84 

*.53 

2.J2 

1.83 

2.15 

2,13 

I.T5 

1.36 

«.37 

3.26 

MAX 

7,66 

8.51 

6.04 

2.11 

3.18 

3.19 

4,41 

2.1« 

10,56 

6.57 

MIN 

2.11 

1.7* 

1.60 

l.«7 

1.35 

1.50 

1.05 

0.79 

1.32 

l.«5 

HIGHEST  Stage  NAS  12.09  ON  OCT.  25 
LOWEST  STAGE  WAS  0.32  ON  SEP.  7. 


DAILY  STAGES  FOR  1964 
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INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  PORT  ALLEN  LUCK  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-25-55,  LONG.  91-12-37.  On  wEST  END  OF  LOCK  IhORGAN  CITY-PORT  ALLk-%  ROUT F ) , 
1.5  NIlES  SOUTH  OF  FORT  ALLEN,  LA,  (STA.  5241509.) 

GAGE ,  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

general  information,  on  sept.  19,  1975  gage  has  raised  1.13  feet  to  agree  *itm  sen  penchiark 
elevations  anq  new  gage  zero,  stages  from  jan,  1  thru  sep.  is  were  corrected  u.  ne*  datum, 
prior  to  1975  gage  zero  was  minus  0.52  foot,  ngvd. 

RECORDS  AvAILASLE.  JULY  14,  1961,  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.65  FEET  ON  APR,  13,  i960.  LOWEST,  0,86  FUOT  ON  SEP.  10,  1965. 

Extremes  h*ve  been  adjusted  to  ngvd. 


daily 

EIGHT 

A.H.  STAGE 

IN  feet 

GAGE 

ZEHU  IS 

AT  NGVLi 

(1965  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FE8 

MAR  APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  UfcC 

1 

«.oo 

3.25 

4,62 

2.83 

3.80 

9,00 

«.37 

3.05 

2.96 

1  .65 

b .  06 

3.0 

2 

5. ’6 

3.17 

4,68 

a. 73 

3.79 

3.69 

9.27 

3.03 

2.59 

2.10 

5.95 

3.1 

3 

S.75 

3.05 

4.33 

2.92 

3.61 

3.67 

9.11 

2.66 

2.57 

1.92 

5.86 

3.6 

4 

3.73 

3.17 

4,10 

3.19 

3.95 

3,80 

3.92 

3,86 

2.23 

2.05 

*.75 

3.9 

5 

3.62 

3.32 

4.02 

3.01 

3.71 

3.67 

3.55 

3.68 

2.20 

2.09 

5.68 

9.2 

6 

3.39 

3.08 

3.63 

2.61 

3.70 

3.55 

3.98 

3.73 

1.85 

2.23 

5.52 

«.5 

7 

3.29 

2.75 

3.53 

3.06 

3.76 

3.65 

3.90 

3.75 

1.80 

2.37 

5.35 

9.6 

8 

3.27 

3.34 

3.35 

3.11 

3.59 

3.75 

3.12 

3.58 

2.63 

2.39 

5.2b 

9.9 

9 

3.35 

3.10 

3.13 

3.18 

3.60 

3.77 

3.03 

3.52 

2.75 

2.52 

5.10 

9.7 

10 

3.50 

4,10 

3.16 

3.25 

3.61 

3.62 

2.97 

3.90 

2.53 

2.69 

5.00 

9.3 

11 

J.’o 

4.00 

2,93 

3.06 

3.95 

3,66 

2.63 

3.33 

2.51 

3.25 

4.62 

9.1 

12 

3.65 

4.00 

3.03 

3.03 

3.60 

3.71 

2.89 

3.27 

2.92 

3.05 

4.49 

3.9 

13 

3. TO 

4.87 

3.03 

2.97 

3.99 

3.65 

2.72 

3.00 

2.29 

2.55 

4.30 

3.9 

14 

1.57 

4,85 

3.00 

2.99 

3.35 

3.67 

3.23 

3.08 

2.09 

2.77 

4,06 

9.0 

15 

3.91 

4.69 

3.11 

3,00 

3.09 

3.69 

3.15 

3.00 

2.00 

3.91 

3.55 

3.7 

16 

3.61 

4.75 

3.50 

3,10 

3.22 

9.02 

3.15 

2.92 

2.20 

3.59 

3.74 

3.3 

17 

3.56 

4.70 

3.08 

3.10 

3.85 

«.15 

3.25 

2.73 

1.96 

9.90 

3.35 

3.2 

IS 

3.76 

4.75 

3.04 

3.20 

3.25 

3.87 

3.95 

2.S5 

2.60 

9.58 

3.35 

3.0 

19 

9.30 

4.53 

3.08 

3.30 

3.92 

3.85 

3.35 

2.70 

2.09 

9.96 

3.39 

3.0 

20 

9.50 

4.55 

3.85 

3.20 

3.36 

3.85 

3.03 

2.50 

1.98 

*.35 

3.22 

2.» 

21 

«.  17 

4.24 

4.25 

3.90 

3.61 

3.60 

2.63 

2.97 

2.«5 

9.29 

3.20 

2.8 

22 

9.00 

4.38 

3.55 

3.30 

3.76 

3.55 

2.73 

2.«5 

3.25 

9.38 

2.84 

2.6 

23 

3.73 

4.22 

3.36 

3.90 

«.13 

3.93 

2.60 

2.53 

3.16 

7.33 

2.7b 

2.8 

24 

3.99 

4.22 

3.38 

3.30 

3.68 

3.30 

2.68 

2.75 

3.69 

7.58 

2.70 

2.» 

25 

3.69 

4.10 

3.36 

3,30 

3.66 

3.20 

2.60 

2.53 

3.35 

7.30 

2.67 

2.9 

26 

9.10 

3.74 

3.40 

3.39 

3.75 

3.08 

2.75 

2.65 

3.09 

7.05 

2.65 

2.9 

27 

3.89 

5.18 

3.29 

3.37 

3.95 

3.07 

2.90 

2.72 

2.73 

6.85 

2.85 

2.9 

28 

3.61 

4,85 

3.26 

3,28 

9.03 

9,03 

3.17 

2.62 

2.55 

6.62 

2.86 

3.0 

29 

3.67 

4.73 

3.04 

3.59 

3.50 

9.17 

3.87 

2.62 

2.15 

6.56 

2.63 

3.2 

30 

3.52 

3.04 

3.97 

3.76 

9.13 

3.55 

2.57 

2.10 

6.37 

2.08 

3.1 

31 

3.19 

3.13 

3.73 

3.25 

2.57 

6.16 

3.1 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  THE 

T  ABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.72 

4.05 

3.46 

3.19 

3.69 

3.70 

3.23 

2.97 

2.97 

«.15 

4.07 

3.5 

MAX 

9.50 

5.16 

4.66 

3.59 

9.13 

9.17 

9.37 

3.86 

3.69 

7.56 

6,06 

«.7 

MIN 

!  ?• 

2.75 

2.93 

2.61 

3,09 

3.07 

2.60 

2.65 

1.60 

1.65 

2.65 

2.8 

highest  stage  was  7.65  at  sjso  p.m.  on  oct.  23 
LOWEST  STAGE  WAS  1.35  ON  OCT.  1. 


DAILY  STAKES  for  1884 


INTRACOASTAL  naTERMAY  AT  "ORLEY,  la. 


LOCATION.  l<T.  JO-23-42,  LONS.  91-19-23.  ABOUT  100  FEET  SOUTH  OF  TEXAS  anO  PACIFIC  NAILNUAO 
BRIDGE,  CST  A.  5244109.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  NOV.  1966  TO  DATE.  FOR  RECOROS,  1941  TO  1942  and  1953  TO  1967  ,  nEFER  TO  uAGr 
On  CHOCTAR  BAyOU  AT  MORLEY. 

EXTREMES,  HIGHEST,  10. «1  FEET  ON  APR,  14,  1R80.  LQ»EST,  1.32  FEET  ON  JAN.  18,  1961. 


OAIUY 

EIGHT  A.m.  STAGE 

IN  FEfcT 

GAGE  ZENO 

IS  AT  M.L.G. 

DAT 

Jan  feb 

MAR  APR 

mat 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV  OtC 

1 

A. 85 

4,17 

5.55 

3,00 

4.45 

4.61 

S.3S 

3.90 

3.30 

2.50 

6.90 

2 

4.7b 

4.17 

5.45 

3.75 

4.30 

4.55 

5.20 

4.00 

3.35 

2.65 

6 , 7  H 

3 

4.55 

4.10 

5.22 

3.94 

4,39 

4.56 

5.15 

4,00 

3.15 

2,70 

6.64 

4 

4.37 

4.33 

4.99 

3.66 

4.35 

9,50 

4,85 

4.45 

3,00 

2.60 

6.64 

f  «.62 

5 

4.27 

4.14 

4.01 

3.92 

4.40 

4.60 

4.70 

4.55 

2.98 

2.85 

b,45 

5.20 

6 

4.12 

4.06 

4,50 

3.04 

4.36 

4,47 

4.55 

4.55 

2.75 

3.12 

6.33 

5,40 

7 

4.02 

3.04 

4.37 

3.70 

4.50 

4.40 

4.30 

4.55 

2.70 

3.16 

6,21 

F  5.41 

a 

4,09 

3.96 

4.25 

3.77 

4.50 

4.53 

4.15 

0.50 

3.20 

3.21 

6.10 

5.4U 

9 

4.00 

3.74 

4.05 

4.00 

4.66 

4.60 

4.00 

4,35 

3.20 

3.50 

6.00 

5.29 

10 

«.3l 

5.35 

3.96 

3.95 

4.44 

4.53 

3.92 

4.29 

3.39 

3.50 

5.65 

5.2C 

n 

4.70 

5.08 

4.04 

4.00 

4.50 

4,51 

3.89 

4.10 

3.40 

3.62 

5,60 

4.90 

12 

4  .  66 

4.94 

3,73 

4.16 

4.27 

4,52 

3.58 

4.10 

3.2U 

3.70 

5.34 

4.79 

13 

4.6,3 

5.05 

4.00 

4.19 

4.20 

4,66 

3.55 

5.95 

3 , 06 

3.37 

5.15 

4.71 

14 

4.42 

5.66 

4.00 

4.15 

4.15 

4,76 

4.00 

3.98 

2.09 

3.51 

4.95 

4.57 

15 

4.33 

5.70 

3.90 

4.20 

4.30 

4,60 

3.81 

3.94 

2.66 

F  4.19 

4.75 

4.37 

16 

4.45 

5.70 

4.09 

4.15 

4.07 

4.91 

3.85 

3,72 

4.36 

4.60 

4.20 

17 

4,«5 

5.57 

3.90 

4,03 

4,10 

5.06 

«.12 

3.60 

5.09 

4.40 

4,04 

ia 

4,78 

5.70 

4.00 

3,99 

4.06 

4,04 

4.15 

3.70 

F  3,22 

5.36 

4.25 

3.91 

19 

5.15 

5,30 

4.10 

4.20 

4.05 

«,0i 

4.12 

3.49 

2.90 

5.25 

4.14 

3.«5 

20 

5.18 

5.30 

4.40 

4.26 

4.40 

4.03 

3.8? 

3.31 

2,90 

5.20 

4.05 

3.72 

21 

5.00 

5.34 

4.54 

4,45 

4.42 

4.77 

3.70 

3.21 

3.30 

5.10 

3.07 

3.70 

22 

«.«1 

5.26 

4.50 

4.40 

4.05 

4.70 

3.55 

3.22 

4.07 

5.17 

3.70 

3.70 

23 

4.57 

5.15 

4.26 

4.45 

5.00 

4.58 

3.46 

3.35 

4,00 

6.05 

3.53 

3.67 

24 

4.35 

5.16 

4.30 

4.33 

4.94 

4.38 

3.51 

3.49 

4.30 

8.34 

3.60 

3,b2 

25 

4.86 

4.73 

4.19 

4,35 

4.80 

4.32 

3.42 

3.33 

4.21 

8.10 

3.54 

3.71 

26 

5.00 

4.50 

4.40 

4.20 

F 

4,77 

4.19 

3.59 

3.40 

3,03 

7.60 

3.52 

3.70 

27 

4.90 

6,00 

4.10 

4,40 

4,10 

3,72  F 

3.60 

3,65 

7.60 

3.62 

3.01 

20 

8,79 

5.70 

4.05 

4.55 

5,00 

3.95 

3.40 

3,40 

7.50 

3.60 

29 

4.65 

5.67 

3.07 

4.50 

F 

4,53 

5.15 

4.40 

3.40 

3,05 

7.26 

**.00 

30 

4.50 

4.12 

4.50 

4.60 

5.20 

4.30 

3.51 

2.03 

F  7.10 

3.95 

31 

8.38 

3.79 

4.66 

«.I0 

3,«0 

7.00 

4,02 

THE 

following 

REFER 

ONLY  TO 

HEADINGS 

APPEARING 

!  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.57 

4.97 

4.30 

4.13 

4,64 

4.08 

3.81 

4.93 

MAX 

5.  ia 

6.00 

5.S5 

4.55 

5.20 

5.35 

4.55 

8.34 

MlN 

4.00 

3.74 

3.73 

3,70 

4,10 

3.42 

3.21 

2.50 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  mas  a. bo  at  12140  a.m.  on  oct,  20, 
LOMEST  stage  mas  2.33  UN  SEP.  30. 


imm 


DAILY  STAGES  FOR  19S4 
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LOWER  GRAND  RIVER  AT  BAYOU  SORREL  LOCK  (LA  , ) 


LOCATION,  L*T.  30*07-55,  LONG,  91-14-22.  ON  PILE  IN  NORTH  APPROACH  CHANNEL  (law,  MORGAN  CITY*PQkT 

Allen  route)#  1.9  miles  south  or  bayou  sorrel#  la, 

GAGE,  STAFF  TYPE, 

records  AVAILABLE.  DAILY,  JAN.  2,  TO  DEC,  3t,  1947,  AND  JAN,  2,  1951,  TO  DATE.  INTERMITTENTLY, 
144S  Tq  1 950 (  FOR  RECORDS  1939  TO  1946,  REFER  TO  GAGE  LONER  GRAND  RIVER  AT  JUNCTION  bAYOU 

sorrel,  subtract  o,3  from  stages  prior  to  1955. 

EXTREMES.  HiSHEsT,  7,90  FEET  ON  APR.  15  AND  lb,  i960,  LOWEST,  MINUS  0.30  FOOT  (PRESENT 
DATUM)  ON  OCT.  9,  1952, 


DAILY  EIGhT  A.M.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

UEC 

1 

3,60 

2  .SO 

4.10 

2.60 

3.10 

3.20 

3.90 

2.50 

2.00 

1.30 

5.40 

2.3 

2 

3.50 

2. SO 

4,00 

2,50 

3.10 

3.10 

3.60 

2.50 

1.90 

1.30 

5.30 

2.8 

3 

3.40 

2.60 

3.90 

2,50 

3.10 

3.00 

3.70 

2.70 

l.SO 

1.40 

5.30 

3.2 

4 

3.30 

2.70 

3.70 

2.60 

3.10 

3.00 

3.50 

3.20 

1.70 

l.SO 

5.10 

3.1 

5 

3.10 

2.70 

3.50 

2,50 

3.10 

3.00 

3.20 

3.20 

1.70 

l.SO 

5.10 

3.6 

b 

3.00 

2.60 

3.30 

2,50 

3.10 

3.00 

3.10 

3.10 

1.60 

1  .TO 

4.90 

3.4 

7 

2.80 

2.50 

3.10 

2,50 

3.10 

3.00 

3.00 

3.20 

1.50 

l.TO 

4.60 

3.4 

a 

2.80 

2.50 

3.00 

2.50 

3.20 

3,20 

2.60 

3.10 

1.60 

1  .TO 

4.70 

3.4 

9 

2.80 

2.50 

2,80 

2.50 

3.00 

3.20 

2.60 

3.00 

1.60 

l.TO 

«,bO 

3.4 

10 

3.10 

3.00 

2.70 

2.50 

3.00 

3.20 

2.50 

2.90 

2.10 

1.70 

4,50 

3.8 

11 

3.30 

3.50 

2.60 

2,60 

3.00 

3.20 

2.40 

2.70 

2.10 

a. 30 

4.30 

3.7 

12 

3.30 

3.50 

2.50 

2.60 

3.00 

3.20 

2 .30 

2.70 

2.00 

2.30 

4.10 

3.5 

13 

3.20 

4.10 

2.50 

2.60 

3.00 

3.20 

2,30 

2.70 

1.90 

2.10 

3.90 

3.4 

14 

3.10 

4.20 

2.40 

2.60 

3.00 

3.20 

2.30 

2.70 

1.60 

2.10 

3,60 

3.2 

15 

3.00 

4.20 

2.60 

2.60 

2.90 

3,10 

2.30 

2.60 

1.60 

2,60 

3.40 

3.1 

lb 

2.80 

4.20 

2.60 

2,70 

2.90 

3.20 

2.30 

2.60 

1.60 

2. BO 

3.30 

2.4 

17 

2.70 

4.20 

2.60 

2.70 

2.90 

3.50 

2.30 

2.40 

1.60 

2. BO 

3.20 

2.7 

IS 

3.00 

4.10 

2.50 

2.70 

2.90 

3.50 

2.50 

2,20 

1.70 

3. SO 

3.00 

2.7 

19 

3.40 

4.00 

2.50 

2.70 

2.90 

3.40 

2.70 

2.10 

1.70 

3. BO 

2.90 

2.5 

20 

3.60 

4.00 

2.90 

2.70 

2.90 

3,40 

2.60 

2.10 

1.70 

3  .AO 

2.60 

2.4 

21 

3.60 

4,00 

3.00 

2.70 

3.30 

3.20 

2.50 

1  .*0 

1.90 

3.70 

2.60 

2.3 

22 

3.50 

3.90 

3.00 

2.70 

3.40 

3.00 

2,30 

1.90 

2.50 

3.70 

2.b0 

2.3 

23 

3.30 

3.70 

3.00 

2.70 

3.50 

2.90 

2.30 

2.00 

2.60 

5.00 

2.30 

2.3 

24 

3.10 

3.60 

3.00 

2.70 

3.50 

2.60 

2.30 

2.00 

2.60 

5.70 

2.20 

2.3 

25 

3.30 

3.50 

2.90 

2.60 

3.50 

2.70 

2.10 

2.10 

2.60 

6.10 

2.10 

2.3 

2b 

3.50 

3.20 

2.60 

2.60 

3,50 

2,70 

2.10 

2.10 

2.60 

6.20 

2.20 

2.3 

27 

3.50 

3.90 

2. SO 

2,60 

3.50 

2.60 

2.10 

2.10 

2.40 

6.10 

2.20 

2.3 

26 

3.40 

4,20 

2.70 

2,60 

3.50 

3.30 

2.50 

2.10 

2.30 

5.80 

2.30 

2.3 

29 

3.30 

4.20 

2.60 

3.00 

3.50 

3.60 

2.60 

2.10 

1.90 

5.80 

2.30 

2.3 

30 

3.20 

2.60 

3,20 

3.20 

3.60 

2.90 

2.10 

1.50 

5.70 

2.30 

2.5 

31 

3.00 

2,60 

3,20 

2.70 

2.10 

5.50 

2.6 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.20 

3.47 

2.92 

2.66 

3.15 

3.14 

2,66 

2.47 

1.96 

3.31 

3.57 

2.» 

MAX 

3.60 

4.20 

4.10 

3.10 

3.50 

3.60 

3.90 

3.20 

2.60 

6.20 

5.40 

3,4 

MIN 

2.70 

2.50 

2,40 

2.50 

2.90 

2,60 

2.10 

1.90 

1,50 

1.30 

2,10 

2.3 

HIGHEST  STAGE  RAj  6.20  ON  OCT,  26. 

LOWEST  STAGE  MAS  1.30  ON  OCT,  1  AND  LATER  t)ATE(S) 
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D*IIV  STAGES  FOR  1964 


BELLE  RIVER  NEAR  PIERRE  PASS,  LA, 

LOCATION.  L»T.  29-54-2*.  L0N6.  91-12-59,  ON  FOOT  HHARF  OF  EABPL,  300  FEET  DONNSTREAH  FROH  FERNt 
LANOINC  (MiSHkAT  TO),  FOUR  NILES  SOUTH  OF  PIERRE  PASS.  (STa.  5264010.) 

SASE.  STAFF  TTPe. 

records  available,  julv  29,  1955,  to  date. 

extremes.  HlSHEsT,  4.90  FEET  ON  APR.  20,  21  ANO  22,  19T3.  LONEST,  MINUS  0.3  FOOT  ON  JAN.  13  and 
14,  1956. 

OAILT  EIGHT  A.M.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


day 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.10 

1.20 

1.70 

1.90 

3.00 

2.80 

2.50 

2.00 

1.60 

O.TO 

2.70 

2.00 

2 

2.10 

1.10 

1.60 

1.90 

3.00 

2.80 

2.40 

2.10 

1.70 

0.80 

2.70 

2.10 

3 

2.10 

1.00 

1.60 

1.90 

3.00 

2,60 

2,40 

2.20 

1.70 

0.90 

2.40 

2.20 

4 

2.10 

0.90 

1.70 

1.90 

3.00 

2,80 

2,40 

2.30 

1.70 

1.00 

2.30 

2.30 

5 

2.10 

0.90 

1.70 

1.90 

3.00 

2.80 

2,40 

2,40 

1.40 

1.30 

2.20 

2.30 

6 

2.10 

o.so 

1.70 

2.00 

3.00 

2.60 

2.30 

2.40 

1.40 

1.50 

2.10 

2.30 

7 

2.10 

0.80 

1.80 

2,00 

3.00 

2.90 

2.30 

2.30 

1.40 

l.TO 

2,10 

2.30 

S 

2.10 

0.60 

i.ao 

2.10 

3.00 

2.90 

2.30 

2,30 

1,30 

l  .TO 

2.00 

2.20 

9 

2.00 

0.80 

1.90 

2.20 

3.00 

3.00 

2.30 

2.20 

1.30 

l.TO 

2.00 

2.20 

10 

1.90 

0.90 

1.90 

2.20 

3.00 

3.60 

2.30 

2.20 

1.30 

l.TO 

2.00 

2.10 

11 

l.so 

1.00 

1.90 

2,30 

2.90 

3.00 

2.20 

2,10 

1.20 

l.TO 

2.00 

2.10 

12 

1  .TO 

1.30 

2.00 

2.40 

2.80 

3.00 

2,20 

2.00 

1.10 

1.60 

2.00 

2.10 

13 

1  .TO 

2.00 

2.00 

2.50 

2.70 

2.90 

2.20 

2.00 

1.10 

1.90 

2.00 

2.00 

14 

1.60 

2.00 

2.00 

2,50 

2.60 

2.90 

2.10 

1.90 

1.00 

2.10 

2.00 

2.0C 

15 

1.60 

2.00 

2.10 

2.50 

2.50 

2.90 

2.10 

1.60 

0,90 

2.30 

2.00 

2.20 

lb 

l.so 

2.00 

2.10 

2.50 

2.50 

2,80 

2.00 

1.80 

0.60 

2.40 

1.90 

2.00 

17 

1.50 

1.90 

2.20 

2.60 

2.60 

2,80 

2.00 

1.80 

0,80 

2,50 

1,90 

2.0C 

18 

1.50 

1.90 

2.20 

2.60 

2.70 

2.60 

2.00 

1.60 

0.90 

2.60 

1.90 

1  .90 

19 

1.50 

1.80 

2.30 

2.60 

2.80 

2.70 

1.90 

1.60 

1.00 

2. TO 

1.90 

1.9C 

20 

».50 

1.80 

2.50 

2.70 

3.00 

2.70 

1.90 

1.90 

1.30 

2. TO 

1.80 

1.80 

21 

1.50 

1.80 

2.50 

2.70 

3.10 

2.70 

1.90 

1.90 

1.00 

2. TO 

1.80 

1.80 

22 

1.50 

1  .TO 

2.40 

2.70 

3.10 

2.70 

1.90 

2.00 

1.60 

2. TO 

1.60 

1.70 

23 

1.50 

1.60 

2.40 

2.70 

3.10 

2.60 

1.90 

2.00 

1.60 

2.80 

1.70 

1.60 

24 

1.60 

1.60 

2.30 

2.60 

3.00 

2.60 

1,80 

1.90 

1.60 

2.80 

1.70 

1  .60 

25 

1.60 

1.60 

2.30 

2.60 

3.00 

2.50 

1.60 

1.90 

1.10 

2.80 

1.40 

1  .60 

26 

1.60 

1.80 

2.30 

2.60 

3.00 

2.50 

1.70 

1.80 

0.90 

2. TO 

1  .60 

1  .60 

27 

1.60 

2.00 

2.20 

2.80 

2.90 

2.40 

1.70 

1  .80 

0,60 

2.  TO 

1,90 

1  .70 

2d 

1.60 

1.90 

2.10 

2.80 

2.90 

2.40 

1.70 

1.70 

0.70 

2. TO 

1.90 

1  .to 

29 

1.50 

1.80 

2.00 

2.80 

2.80 

2.50 

1.70 

1.70 

0.70 

2. TO 

2,00 

1.80 

30 

1.40 

1.90 

3.00 

2.80 

2.60 

1.70 

1.70 

0.70 

2. TO 

2,00 

2.00 

31 

1.30 

1.90 

2.60 

1 . 90 

1.80 

2. TO 

2.30 

the 

FOlLOMING 

REFER 

ONLY  TO 

reaoings 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

l.Tl 

1.46 

2.03 

2.43 

2.»9 

2.77 

2,06 

1,98 

1.20 

2.11 

1.99 

1.96 

MAX 

2.10 

2.00 

2.50 

3.00 

3.10 

3.60 

2.50 

2.40 

1.60 

2,60 

2,70 

2.30 

MIN 

1.30 

0.60 

1.60 

1,90 

2.50 

2.40 

1,70 

1.70 

0.70 

O.TO 

1  .40 

1.60 

highest  stage  ma*  3. bo  on  jun,  10 
LONEST  stage  mas  0.60  FEB.  B, 


DAILY  STAGES  FOR  1964 


PIERRE  PASS  AT  PIERRE  PART,  La. 


LOCATION.  L*T.  29-57-50,  LONG,  91-12-32.  ABOUT  30  FEET  DOWNSTREAM  FROM  HIGHWAY  70  BRIUGE.  (STa. 

5*66010.) 

CAGE.  STaFF  TYPg. 

general  Information,  prior  to  1974  station  has  referred  to  as  pierre  pass  at  pierre  pass,  la. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1937  TO  1939,  1944  TO  1947,  1949  TO  1950,  ANU  1953.  OaILY, 
AUG.  3,  1955,  TO  DATE. 

EXTREMES.  (SINCE  1944)  HIGHEST,  S.00  FEET  ON  APR.  19  ANO  LATER  OATES  In  1973.  LO-EST,  minuS  0,5 
FOOT  On  J*N.  14,  1956, 


DAILY  EIGhT  a.M.  STA6E  IN  FEET 


GAGE  ZEkU  IS  AT  nGVO 


DAY 

J»N 

FES 

MAR 

APR 

KAY 

006 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

UEC 

1 

2. TO 

1.70 

2.40 

2.40 

3.40 

3.45 

3.00 

2.50 

2.00 

1.30 

3.10 

2./0 

2 

2.75 

t  .SO 

2.40 

2.70 

3.40 

3.40 

3.00 

2.60 

2.00 

1.30 

3.19 

2.70 

3 

2.70 

1.80 

2.30 

2.70 

3.50 

3,40 

3.00 

2.60 

2.00 

1.50 

3.00 

2,70 

4 

2.70 

1.60 

2,40 

2.60 

3.40 

3.40 

2.90 

2.90 

1.90 

1.60 

2,90 

2.65 

5 

2.66 

1.80 

2.60 

2.50 

3.50 

3,50 

2.60 

2.90 

1.70 

1.70 

2.90 

2.60 

6 

2.60 

l.«0 

2.30 

2.50 

3.60 

3.50 

2.70 

2.90 

1.50 

2.00 

2.60 

2.00 

7 

2. SO 

l.*0 

2.35 

2.50 

3,60 

3.55 

2.60 

2,90 

1.50 

2.10 

2,80 

2.50 

6 

2.50 

1.50 

2.40 

2.70 

3,60 

3.60 

2.55 

2.70 

1.90 

2.30 

2.60 

2,60 

9 

2.55 

1.50 

2.40 

2.60 

3.40 

3.60 

2.50 

2.70 

2.10 

2.20 

2,90 

2,70 

10 

2.60 

1.60 

2.40 

2,80 

3.30 

3.60 

2.50 

2.60 

2.30 

2.30 

2.90 

2.70 

11 

2.20 

2.00 

2.49 

2.90 

3.30 

3,60 

2.  SO 

2. SO 

2.3C 

2.30 

2,70 

2.70 

12 

2.20 

2.30 

2.60 

3,00 

3.20 

3.60 

2.40 

2.50 

2.20 

2.30 

2,6u 

2.70 

13 

2.20 

2.«0 

2.70 

3.00 

3.20 

3. 55 

2.50 

2.40 

2.10 

2.30 

2.60 

2.60 

14 

2.10 

2.«0 

2.70 

3.00 

3.20 

3.50 

2.50 

2,40 

1.40 

2.40 

2.70 

2.40 

15 

a. 10 

2.50 

2.60 

2,90 

3.10 

3.45 

2.50 

2.30 

1.90 

2. SO 

2.70 

2.00 

16 

2.20 

2.55 

2.60 

2.60 

3.10 

3.40 

2.45 

2.20 

1.70 

2.60 

2.70 

2.80 

17 

2.20 

2.50 

-2.60 

2.80 

3.10 

3. SO 

2.60 

2.00 

1.50 

2.9  0 

2.60 

2.70 

16 

2.20 

2.50 

2,60 

2,90 

3.20 

3.50 

2.70 

2.00 

1.60 

3.00 

2.70 

2.60 

19 

2.00 

2.50 

2.90 

3.10 

2.30 

3.50 

2.70 

1.90 

1.60 

3.00 

2.70 

2.60 

20 

1.80 

2.30 

2.70 

3.10 

3.40 

3.40 

2.70 

1.90 

1.60 

3.00 

2.50 

2.60 

21 

1.60 

2.50 

2.70 

3.40 

3.60 

3.20 

2.50 

2.00 

2.30 

3.30 

2.40 

2.70 

22 

1.90 

2.30 

2.60 

3.30 

3.66 

3.10 

2.40 

2.00 

2.50 

3.20 

2.20 

2.70 

23 

1.55 

2.20 

2.90 

3.30 

3.70 

3,00 

2,40 

2.00 

2.70 

3.30 

2.20 

2.70 

24 

2.00 

2.20 

2.90 

3,20 

3.60 

2.90 

2.30 

1.90 

2.70 

3.30 

2.30 

2.60 

25 

2.10 

2.20 

2.60 

3,20 

3.70 

2.60 

2.35 

1.60 

2.70 

3.20 

2.40 

2.50 

26 

2.15 

2.«0 

2.80 

3.40 

3.70 

2.70 

2.40 

t  .90 

2.70 

3.20 

2,50 

6.5 

u 

27 

2.20 

2.60 

2.80 

3.«5 

3.70 

2,60 

2.40 

2.00 

2.60 

3.20 

2.70 

2.5 

0 

26 

2.10 

2.30 

2.80 

3.50 

3.60 

2,70 

2.50 

2.10 

2.40 

3.10 

2,40 

2.6 

0 

29 

2.10 

2.30 

2.50 

3.50 

3.50 

2.80 

2.50 

2.10 

1.90 

3.10 

2,50 

2.6 

0 

30 

2.00 

2,50 

3.50 

3.40 

2.90 

2.50 

2.10 

1.40 

3.10 

2.70 

2.7 

0 

31 

1.60 

2.50 

3.40 

2,50 

2.10 

3.10 

2.7 

0 

the 

F0U0HIN6 

REFER 

ONLY  TO 

RCAOINSS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.22 

2.11 

2.61 

2.98 

3.31 

3.29 

2.58 

2.30 

2.05 

2.57 

2.66 

2,6/ 

MAX 

2.75 

2.60 

2.90 

3,50 

3.70 

3,60 

3.00 

2.90 

2.70 

3.30 

3,10 

2,40 

MIN 

1.60 

1.80 

2.30 

2.40 

2.30 

2.60 

2.30 

1.60 

1.40 

1.30 

2.20 

2.50 

highest  stage  wa$  3.70  on  may  23  and  later  datecs). 

LOWEST  STAGE  was  1,30  UN  OCT  \  ANO  LATER  OATE(S). 
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DAILY  STAGES  FOR  1904 


LAKE  VERRET  AT  ATT AK APA9  LANDING#  LA. 

LOCATION.  L*T.  29-50-58#  LONG.  91-06-09.  AT  MOUTH  OF  ATTAKAPAS  CANAL#  In  LOwER  PART  OF  LAKE  # 

?.?  HIlES  SOUTHWEST  OF  NAPQLEONVILLE,  L A .  (STA.  5272010.) 

GA6E.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  JUNE  15,  1932,  TO  JULY  25,  1933,  ANO  AUG.  22,  1955,  Tu  DATE. 

Intermittently,  i939,  1944  to  1947,  and  1949  to  1950. 
extremes.  (Since  1944)  highest,  5,20  feet  on  aph.  21,  1973,  lowest,  minus  0.3  foot  un  jan.  u, 

1956, 

daily  ten  a.m.  stage  in  feet  gage  zeno  is  at  ngvd 


0  AY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

nG  V 

DEC 

1 

1.80 

2.47 

3.52 

3.«5 

2.50 

1.50 

3.24 

2 

1.40 

2.48 

2. SO 

3.55 

3.05 

2.56 

1  .60 

3.3o 

3 

2.85 

2.15 

2.90 

3.68 

3.10 

2.95 

1.75 

2.45 

4 

2.85 

2.60 

3.62 

3.55 

2.10 

1.83 

2.45 

5 

2.80 

2.75 

2.75 

3.60 

2.80 

1.62 

1  .46 

3.0b 

2.90 

b 

2.75 

1.68 

2.60 

2.65 

3.62 

2.70 

2.97 

1.70 

2,90 

2.60 

7 

1.65 

2.50 

3.67 

3,68 

2.96 

l.bO 

2,90 

2,70 

0 

1  .70 

2.55 

3.83 

3,70 

2,90 

2.95 

9 

8. 55 

1.78 

2.55 

3.00 

3.55 

2,70 

2.00 

a. 38 

3.05 

10 

2.80 

1.45 

3.03 

3.«6 

2.72 

2.7d 

2.45 

2.«2 

2.60 

11 

2,40 

3.03 

3.40 

3.70 

2.72 

2,40 

2.37 

2.05 

12 

2.45 

2.82 

3.13 

3.70 

2.60 

2.30 

2.45 

2.05 

13 

2.40 

2.55 

2.85 

3,20 

3.70 

2.62 

2.52 

2.22 

3.72 

2.40 

14 

2.52 

2.87 

3.30 

3,66 

2.47 

2.00 

3.7© 

3.U0 

15 

2.60 

2.87 

3.30 

3.62 

2.40 

2.75 

2.05 

16 

2.35 

2.73 

2.40 

3.05 

3.30 

2.6a 

2.40 

2.85 

2.90 

17 

2.35 

2.50 

3.02 

3.25 

2.47 

2.25 

1.00 

3.04 

2,o5 

10 

2.80 

3.02 

3.22 

3.62 

2.67 

1.90 

3.12 

2.70 

19 

2.30 

2.45 

3.10 

3.58 

2.60 

2.05 

3.12 

2.95 

2.70 

20 

2.02 

3.00 

3,20 

3.50 

2.72 

2.15 

2.06 

2,70 

2,60 

21 

2.20 

2.42 

3.55 

3.38 

2.25 

2,35 

2.62 

2.00 

22 

2.30 

2.40 

3.55 

3.30 

2.20 

3.40 

23 

2.15 

2.38 

2.42 

3.40 

3.54 

2,50 

2.25 

3.42 

2.60 

24 

2.40 

2.40 

3.32 

3.54 

2.48 

2.02 

2.90 

3.36 

2 , 7e 

25 

2.38 

3,26 

3.85 

2.35 

2,60 

2.90 

3.30 

26 

2.10 

2.85 

3.30 

2.60 

2.55 

2.67 

3.32 

2.60 

2.67 

27 

2.30 

3.00 

2.47 

3.44 

2.72 

2.56 

2.20 

2.77 

2.90 

2.b5 

20 

2.88 

3.05 

2.85 

2.20 

2.50 

2.75 

2.74 

29 

2.55 

2.48 

3.80 

2.4S 

2,20 

3.27 

2.75 

30 

2.12 

2.65 

3.65 

3.52 

2,65 

2.30 

3.26 

2.95 

31 

l.TO 

3.48 

2.50 

2.20 

3.26 

2.05 

THE 

following 

REFER 

ONLY  TO 

readings 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

mean 

MAX 

MIN 


HIGHEST  STAGE  was  3.»5  'JN  nAY  25, 
LOWEST  STAGE  WAS  1.50  ON  UCT.  1. 
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LAKE  PALOUROE  NEAR  MORGAN  CITY,  LA. 

LOCATION.  l»T.  89-93-13,  LONG.  91-11-16.  APPROX IMATELT  1,5  NILES  NORTH  OF  MORGAN  CITY  AnO  T5  FEET 

East  of  l*.  highray  to  in  lake  palojroe.  ista.  5275010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF, 


RECORDS  AVAILABLE.  MAR.  1979  TO  DATE. 


EXTREMES,  HIGHEST,  *. 

23  FEET 

ON  APR. 

30<  1975. 

LOWEST, 

0.09 

FOOT  ON 

JAN.  11 

,  .962. 

daily  eight  a 

.N.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZEWU 

IS  AT 

NGVD 

o*y 

JAN 

FEB 

MAR 

APH 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

2.40 

1.43 

1.90 

2.16 

3.18 

3. IS 

2.62 

2.06 

1.70 

0.93 

2.65 

2.3« 

2 

2.42 

1.50 

1.90 

2.14 

3.15 

3.18 

2.59 

2.09 

1.68 

1.12 

2.62 

2.30 

3 

2,38 

1.65 

1.9T 

2.42 

3.33 

3.16 

2.50 

2.43 

1.62 

1.23 

2.41 

2.«1 

4 

2.38 

1,44 

2.04 

2.31 

3.19 

3.15 

2,40 

2.43 

1.45 

1.37 

2.43 

2.28 

5 

2.2T 

1  .46 

2.22 

2.20 

3.19 

3.19 

2.34 

2.36 

1.31 

1.43 

2.«0 

2.72 

6 

2.20 

1.20 

2.05 

2.15 

3.22 

3.21 

2.25 

2.37 

1.23 

1.68 

2.29 

2.69 

7 

2.10 

1.06 

1.95 

2.24 

3.25 

3.27 

2.22 

2.34 

1.32 

1.73 

2.28 

2.50 

a 

2.10 

1.25 

2,00 

2.3B 

3.34 

3.30 

2.22 

2.25 

1.59 

1  TS 

2.30 

2.61 

9 

2.06 

1  .23 

2.01 

2.46 

3.05 

3.30 

2.21 

2.21 

1.75 

1  >1 

2.3« 

2.63 

10 

2.24 

1.40 

2.02 

2.50 

3.03 

3.30 

2.25 

2.11 

1.98 

1.91 

2.60 

2.61 

n 

1.85 

1.55 

2.06 

2.62 

3.01 

3.31 

2.21 

2.00 

1.6a 

1.84 

2.23 

2.69 

12 

1.88 

1.80 

2.11 

2.69 

3.01 

3.31 

2.15 

1.93 

1.70 

1.91 

2.18 

2.69 

13 

1.91 

2.01 

2,34 

2.74 

2.96 

3.28 

2.15 

1  .61 

l.SO 

1.90 

2.17 

2.72 

14 

1.78 

2.00 

2.32 

2.73 

2.91 

3.22 

2.09 

1.80 

1.46 

2.00 

2.19 

2.79 

15 

2.01 

2.06 

2.40 

2.66 

2.90 

3.12 

2.12 

1.76 

1.51 

2.21 

2.29 

2.72 

16 

1.40 

2.22 

2.40 

2.52 

2.89 

3.11 

2.03 

1.65 

1.26 

2.25 

2.26 

2.7« 

17 

1.45 

2.05 

2.42 

2.48 

2.67 

3.16 

2.21 

1.54 

1.34 

2.47 

2.12 

2.68 

16 

2.20 

2.09 

2.«5 

2.50 

2.93 

3,12 

2.27 

l.«3 

1.48 

2.49 

2.2« 

2.59 

19 

1.83 

2.00 

2.50 

2.55 

2.96 

3,06 

2.28 

1.42 

1.65 

2.52 

2.39 

2.55 

20 

1.66 

l.SO 

2.50 

2.71 

3.15 

2.96 

2.19 

1.51 

1.70 

2.56 

2.14 

2.19 

21 

1.55 

1.65 

2.«2 

2.66 

3.33 

2.61 

2.1» 

1,65 

2.03 

2.72 

2.09 

2.22 

22 

l.M 

1.70 

2.44 

3.03 

3.36 

2.69 

2.16 

1.68 

2.19 

2.80 

1.90 

2.22 

23 

1.76 

1.74 

2.«5 

2.86 

3.44 

2.56 

2.40 

1.64 

2.31 

2.89 

1.93 

2.18 

24 

1.76 

1.75 

2.43 

2.86 

3.40 

2.“6 

2.09 

1.53 

2.34 

2.75 

1.99 

2.29 

25 

1.80 

1.75 

2.43 

2.64 

3.38 

2.41 

2.16 

l.«5 

2.31 

2.71 

2.06 

2.28 

26 

1.77 

1.92 

2.34 

2.93 

3.39 

2,34 

2.13 

1.59 

2.28 

2.71 

2.08 

2.17 

27 

1.74 

2.30 

2.40 

3.11 

3.41 

2.27 

2.12 

1.59 

2.11 

2.68 

2.1« 

2.18 

2fi 

1.70 

2.06 

2.34 

3.56 

3.36 

2.31 

2.18 

1.64 

1.90 

2.68 

2.12 

2.22 

29 

1.67 

1.90 

2.28 

3.37 

3.32 

2,40 

2.03 

1.59 

1.50 

2.61 

2.21 

2.30 

30 

1.61 

2.20 

3.31 

3.19 

2.43 

2.06 

1.57 

1.12 

2.62 

2.29 

2.31 

31 

1.32 

2.17 

3.11 

1.98 

1  .64 

2.62 

2.37 

the 

following  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.43 

1.72 

2.24 

2.66 

3.16 

2.95 

2.21 

1.84 

1.70 

2.15 

2.23 

2.95 

MAX 

2.42 

2.30 

2.50 

3.56 

3.44 

3.31 

2.62 

2.43 

2.34 

2.64 

2.65 

2.79 

MIN 

1.32 

1.06 

1.90 

2.14 

2.87 

2.27 

1.96 

1.42 

1.12 

0,93 

1.90 

2.17 

highest 

stage 

NAS  3.71 

AT  5100 

A.H,  ON 

APR,  29. 

LOWEST 

stage 

WAS  0.69 

ON  SEP. 

30. 
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DAILY  STAGES  FOR  1904 


aArou  eoeuF  at  amelia,  la. 

LOCATION.  lAT,  ?9-40-06,  LONG,  <*1-05-50,  JUST  NORTH  OF  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  AND  U.  S. 
HIGHWAY  90  BRIDGES.  (STA.  5200010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

records  available,  intermittently,  1932  to  i9«2,  ma  to  1954.  daily,  jan.  12,  1955,  to  date, 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.90  FEET  On  APR,  30,  1975.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  JAN.  20,  1940. 


OMLY 

£I6hT  » 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

Mi  V  0 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

U 

l 

2.20 

1  .26 

1.71 

2.00 

2.91 

2.49 

2.40 

2.02 

1.74 

1  .05 

2.64 

2 

2 

2.28 

1.20 

1.79 

2.10 

2,89 

2.97 

2.37 

1.97 

1  .63 

1.24 

2.50 

2 

3 

2.24 

1.57 

1.91 

2.34 

3.04 

2.95 

2.26 

2.43 

1.66 

1.40 

2.42 

2 

4 

2.21 

1.32 

2.01 

2.20 

2.89 

2.95 

2.17 

2.37 

1.54 

1  .46 

2.44 

2 

s 

2.20 

1.31 

2.16 

2.15 

2,62 

3.00 

2.21 

2.45 

1.37 

1.60 

2.37 

2 

6 

2.15 

0.»6 

2.07 

2.10 

2,90 

3,00 

2.17 

2.39 

1.25 

1.77 

2.15 

2 

7 

2.03 

0.95 

1.94 

2.12 

2.98 

3.09 

2,00 

2.37 

1.47 

1  .63 

2.22 

2 

0 

2.04 

1.08 

1.90 

2.25 

3.03 

3.11 

2.20 

2.26 

1  .65 

1.65 

2.25 

2 

9 

1.97 

1.05 

1.87 

2.40 

2,78 

3.14 

2.18 

2.24 

1 .61 

1.65 

2.26 

2 

10 

2.23 

1,16 

1.92 

2,30 

2.83 

3.11 

2.20 

2.11 

1.95 

1.90 

2.42 

2 

11 

1.60 

1.25 

1.96 

2.«7 

2.80 

3.17 

2.14 

1.96 

1.63 

1.61 

2.10 

2 

12 

1.70 

1.45 

1.97 

2.57 

2,82 

3.13 

2.09 

1.93 

1.67 

1.90 

2.09 

2 

13 

1.73 

1.78 

2.22 

2.65 

2.76 

3.07 

2.07 

1.80 

1.57 

1.91 

2.12 

2 

14 

1.60 

1.78 

2.18 

2.69 

2.76 

2.99 

1.98 

1.00 

1.49 

2.01 

2.17 

2 

is 

1.78 

1.92 

2.25 

2.69 

2,74 

2.«5 

1.96 

1.75 

1.55 

2.26 

2.30 

2 

16 

1.74 

2.06 

2.34 

2.52 

2.71 

2.90 

1.93 

1.65 

1.17 

2.34 

2.26 

2 

17 

1.77 

1.90 

2.34 

2.«7 

2. 60 

2.91 

2.15 

1.59 

1.43 

2.55 

2.07 

2 

10 

2.17 

2.oe 

2.36 

2.46 

2.70 

2.87 

2,07 

1  .51 

1,64 

2.42 

2.25 

2 

19 

1.68 

1-94 

2,40 

2.44 

2.77 

2.00 

2.04 

1.50 

1.72 

2.54 

2.31 

2 

20 

1.57 

1,61 

2.52 

2.56 

2.91 

2.73 

2.02 

1.61 

1.64 

2.61 

2.03 

2 

21 

1.45 

1.59 

2.29 

2.70 

3.11 

2.62 

2.06 

1.68 

2.0C 

2.70 

2.08 

2 

22 

1.44 

1.59 

2.21 

2.86 

3.14 

2.55 

2,04 

1.73 

2.25 

2.60 

1.90 

2 

23 

1.60 

1.56 

2.20 

2.74 

3.23 

2.43 

1,96 

1.73 

2.33 

2.06 

1.93 

2 

24 

1.50 

1.58 

2.25 

2.60 

3.18 

2.37 

1.96 

1.58 

2.40 

2.62 

1.99 

2 

25 

1.62 

1.52 

2.26 

2.63 

3.21 

2.28 

2,06 

1.59 

2.37 

2.69 

2.05 

2 

26 

1.52 

1.73 

2.19 

2.60 

3.23 

2.20 

2.00 

1.67 

2.30 

2.69 

2.10 

2 

27 

1.55 

2.50 

2.29 

2.02 

3.20 

2.22 

1.99 

1.72 

2.03 

2.56 

2.25 

2 

20 

1.47 

2.19 

2.50 

2.92 

3.18 

2.20 

2.04 

1.75 

1.61 

2.58 

2.12 

2 

29 

l.«« 

1.76 

2.21 

2.06 

3.18 

2.40 

1.97 

1.72 

1.44 

2.60 

2.23 

2 

30 

1.39 

2,09 

3.01 

2.91 

2.32 

1.96 

1.67 

1.19 

2.83 

2.33 

2 

SI 

1.10 

2,10 

2.94 

1.90 

1.63 

2.57 

2 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

KEAOINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.77 

1.57 

2.14 

2.52 

2.94 

2.78 

2,00 

1.87 

1.73 

2.18 

2.21 

2 

MAX 

2.28 

2.50 

2.52 

3.01 

3.23 

3.17 

2o40 

2.45 

2.40 

2.60 

2.64 

2 

MIN 

1.10 

0.95 

1.71 

2.06 

2.66 

2.20 

1.90 

1.50 

1.17 

1.05 

1,90 

2 

HIGHEST  stage  NAS  3.4S  AT  3115  A.M.  ON  MAY  0 
LOWEST  STAGE  WAS  0.64  ON  SEP.  30. 


OAILY  STAGES  FOR  1984 
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bayou  black  at  gibbon,  l». 

LOCATION.  L*T.  29-41-13.  LUNG.  90-59-29.  OLD  U.  S.  HIGMHAY  90  BRIDGE.  (STA.  SEA40I0.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  stage,  INTERMITTENTLY,  1935  To  1942,  1944,  A  NQ  1946  TO  19oS.  MAluY,  OCT.  HbA 
TO  DATE, 

EXTREMES,  (From  1968  TO  OATE)  HIGHEST,  4.95  FEET  ON  APR.  20,  1973.  LOHEST,  0.01  TOUT  UN  Njv.  EO 

And  21,  l’s’. 

DAILY  EIGHT  A.M.  stage  IN  FEET  GAGE  ZENO  15  AT  nG»0 


day 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

A.lG 

SEP 

OCT 

*0  V 

utc 

1 

1.69 

1  .09 

1,09 

0.99 

2.89 

2.79 

2.29 

2.90 

1,70 

1.10 

2.40 

2 .00 

a 

1.69 

0.99 

0,99 

0.99 

2.89 

2.79 

2.09 

2.90 

1.70 

0.90 

2.30 

2.uC 

3 

1.59 

0.99 

1.19 

0.99 

2.99 

2.89 

2,09 

2.90 

1.60 

0.90 

2.20 

2.00 

4 

1.59 

0.89 

1.19 

1.09 

2.99 

2.89 

1.99 

2.90 

1.60 

1.00 

2.20 

2.20 

5 

1.29 

0.89 

1.19 

1.09 

2.99 

2.89 

t  .99 

2.90 

1.60 

1.20 

2.20 

2.40 

b 

1.29 

0.99 

1,09 

0,99 

3.19 

2.79 

1  ,99 

2.90 

1.50 

1.40 

2.00 

2.40 

7 

1.29 

0.99 

1,09 

0.99 

3.19 

2.79 

1.89 

2.90 

1.50 

1.40 

2.00 

2,50 

a 

1.09 

0.89 

0,99 

0.99 

3.29 

2.69 

1.89 

3.00 

1.50 

1.50 

2.10 

2,60 

9 

1.19 

0.89 

0,99 

0.99 

3.19 

2.59 

1.89 

3.00 

1,50 

1.50 

2.10 

2,60 

10 

1.19 

0  .  T  9 

0,99 

1.09 

3.09 

2.59 

1.69 

2.90 

1.50 

1  .50 

2.10 

2,60 

11 

1.29 

0  .  T9 

0,99 

1.09 

3.09 

2.59 

1.79 

2.70 

1.40 

1.50 

1.90 

2.7C 

la 

1.29 

0.T9 

0,99 

1.09 

2.99 

2.59 

1.79 

1.40 

1 . 7u 

1.70 

2.60 

13 

1.39 

0.79 

0,89 

1.29 

2.8’ 

2.69 

2.50 

1  .20 

1.70 

1.70 

2.50 

14 

1.39 

0.79 

0.89 

1.29 

2.69 

2.69 

2,60 

1.20 

1.70 

1.70 

2.00 

15 

1.39 

0.99 

0.89 

1.29 

2.39 

2.79 

2.60 

1.00 

1.70 

1  ,60 

2.00 

16 

1.39 

0.99 

1,09 

1.29 

2.39 

2.79 

2.40 

0 ,90 

1.90 

1.60 

1  .60 

17 

1.29 

0.99 

1,09 

2.39 

2.59 

2.79 

2.20 

1.00 

1.90 

1.90 

1.60 

ia 

1.29 

0.89 

1.09 

2.39 

2.59 

2.79 

2.00 

1.30 

1.90 

2.00 

1.60 

19 

1.29 

0.89 

0.99 

2.39 

2.79 

2.89 

1.90 

1.50 

2.20 

2.00 

1  .60 

20 

1.19 

1.09 

0.99 

2.39 

1.89 

2.89 

1.90 

1  .50 

2.40 

2.00 

1.90 

21 

1.1’ 

1.09 

0.99 

2.39 

1.99 

2.99 

1.90 

1.70 

2.50 

1.90 

1  .90 

22 

1.29 

1.09 

0.79 

2.29 

1.99 

2.99 

2.70 

1.70 

2.50 

1  .90 

1  .90 

23 

1.29 

0.99 

0,79 

2.39 

1.99 

3.19 

2.70 

1.90 

2.50 

1.80 

1,90 

24 

1.19 

0.99 

0,89 

2.39 

1.89 

3.19 

2.70 

1.90 

2.40 

1.60 

1.90 

25 

1.19 

1.19 

0.89 

2.49 

1.89 

3.19 

2.60 

1.90 

2.60 

1.60 

1  .90 

2b 

1.19 

1.19 

0.89 

2.49 

1.99 

3.19 

2.70 

1.70 

2.60 

1,60 

1.90 

27 

1.09 

1.19 

0.99 

2.59 

3.09 

3.29 

2.60 

1.70 

2.50 

1.70 

1,90 

2ft 

1.09 

1.09 

0.99 

2.59 

2.99 

3.29 

2.80 

1.40 

2.50 

1.60 

1  .90 

29 

1.29 

1.09 

1*19 

2.69 

2.99 

3.29 

2.70 

1.40 

2.50 

1  ,60 

1,90 

30 

1.29 

1.19 

2.69 

2.89 

3.29 

2.80 

1.60 

1.30 

2.5u 

1  .90 

2.00 

31 

1.09 

1.19 

2.89 

2.80 

1.60 

2.40 

2.40 

THE 

FOlLOMINC 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

AROVE 

MEAN 

1.29 

0.97 

1.01 

1.73 

2.70 

2.90 

2.28 

1.49 

1.86 

1.94 

2.13 

NAX 

1.69 

1.19 

1.19 

2.69 

3.29 

3.29 

2,80 

1.90 

2.60 

2.40 

2.60 

min 

1.09 

0.79 

0.79 

0.99 

1.89 

2.59 

1.79 

0.90 

0,90 

1  .70 

1  .60 

highest 

stage 

MAS  3.90 

ON  JUN 

.  27  AND 

laten  oateis). 

ICNEflT 

stage 

(FRQM  INCOMPLETE 

RECORD) 

MAS  0,90 

ON  SEP, 

16. 

no 


DAILY  STAGES  FOR  1964 


BAYOU  OLACK  AT  GREENnOuO,  LA, 


LOCATION.  LAT.  29-37-14,  LONG.  90-54-15.  On  BRIDGE,  0.5  MlLfc  SELOm  JUNCTION  will  It «Pr_iViN‘iF 
lafourche  canal.  (sta.  52saoio.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORGER  AND  STAFF. 

records  available,  intermittently,  1935  to  1945,  and  1944  to  19*5.  daily,  nov,  it,  1965,  tu 

EXTREMES,  HIGHEST,  4.62  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  On  APR,  14,  1980,  lOhEST,  0,44  F DOT  n 
NQV.  3,  1966  ANQ  MAR  8,  1978. 


OAILY 

EIGHT 

A.M.  STAGE 

IN  FEET 

gage  zero  is  at 

0  A  Y 

Jan 

FEB 

HAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AJG 

SEP  OCT  N-DV 

t 

2.14 

1.49 

1.73 

1,80 

2.41 

2.65 

«?. 40 

1.61 

1.0  5 

d.ab 

2 

2.17 

1.37 

1.78 

1.76 

2.43 

2.63 

2.44 

1.55 

1  .06 

2.27 

3 

2.15 

1.54 

1.78 

1.88 

2.49 

2.62 

2.38 

l.Su 

1.07 

2.22 

4 

2.15 

1.49 

1.79 

1,91 

2.51 

1.61 

2.30 

1.40 

1.11 

2.20 

5 

2.11 

1.27 

1.83 

1.96 

2.50 

2.61 

2.22 

1.24 

1.22 

2.16 

6 

2.06 

1.95 

1.91 

1.61 

2.52 

2.61 

2.18 

1.11 

1,49 

2.09 

7 

2.02 

1.80 

1.83 

1.80 

2.55 

2.61 

2.13 

1.16 

*.55 

2.0b 

8 

1.99 

1.85 

1.79 

1.61 

2.59 

2.62 

2.10 

1,40 

1  ,  bO 

2.03 

9 

1.92 

1  .81 

1.81 

1  .96 

2.55 

2.63 

2.0» 

1.57 

1.67 

2.02 

10 

2.01 

1.00 

l.?9 

2,01 

2.51 

2.64 

2.05 

1.71 

1 .72 

2.05 

U 

1.03 

1.10 

1.79 

2.04 

2.47 

2.77 

2.01 

1  .69 

1.7  0 

2.01 

12 

1.76 

1.34 

1.78 

2.07 

2.42 

2.79 

1  ,9S 

1  .62 

1.72 

1  .94 

13 

1.71 

1.68 

2.03 

2,11 

2.39 

2.79 

1.90 

1.46 

1.72 

1  .06 

14 

1.60 

1.70 

2.05 

2.15 

2.36 

2.76 

1.45 

1.73 

1.65 

15 

1  .66 

1.73 

2.05 

2.15 

2.33 

2.73 

1.48 

1  .69 

1  .65 

16 

1.63 

1.82 

2.00 

2.14 

2.31 

2.76 

1.94 

1.18 

1.92 

1  .87 

17 

1.71 

1.81 

1.99 

2.11 

2.27 

2.77 

1.35 

2.0) 

1.62 

18 

1.33 

1.79 

1.96 

2.10 

2.26 

2.'4 

F 

2,10 

1.4b 

2.07 

19 

1.90 

1.76 

1.99 

2.09 

2.2B 

2.74 

1  .54 

2.11 

2,05 

20 

1.03 

1.70 

2.23 

2.11 

2.43 

2.70 

1.56 

2.16 

1  .93 

21 

1.75 

1.82 

2.19 

2.18 

2.63 

2.62 

1.73 

2.26 

1.87 

22 

1.68 

1.68 

2.14 

2.26 

2.67 

2.54 

1.92 

2.3“ 

1.75 

23 

1.02 

1.72 

2.08 

2.29 

2.»7 

2.“9 

2.03 

2.36 

1  .72 

24 

1.71 

1.71 

2.05 

2.26 

2.89 

2.37 

2.10 

2.38 

1.74 

25 

1.79 

1.68 

2.05 

2.27 

2.86 

2.42 

2.00 

2.36 

1.15 

26 

1  .*>2 

1.67 

2.02 

2.23 

2.84 

2.33 

t  .99 

2.35 

1.7b 

27 

1.71 

1  .»6 

2.04 

2.28 

2.82 

2.26 

1.60 

1.98 

2.34 

1.85 

28 

1.07 

2.02 

2.08 

2.33 

2.81 

2.27 

1.61 

1  .89 

2.32 

1  .97 

29 

1.69 

1.86 

2.08 

2.36 

2.79 

2.30 

1.58 

1.62 

2.28 

1.93 

30 

1.58 

1.97 

2.40 

2.72 

2.28 

F 

1.97 

1.57 

1.25 

2.26 

1.97 

31 

l.»3 

1.87 

2.67 

1.60 

2.26 

THE 

FOlIQRING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

hean 

l.«2 

1.65 

1.95 

2.06 

2.55 

2.55 

1.56 

1,67 

MAX 

2.17 

2.02 

2.23 

2.40 

2.89 

2.79 

2.10 

2.36 

NlN 

l.«3 

1  .00 

1.73 

1.76 

2.26 

1  .61 

1.11 

1.03 

GATE  , 


'i  I,  V  [• 


UfcC 


2.U3 
2.04 
2. 1  i 
2.0e 
2.lu 

2.11 
1  ,9rt 
1 .9  J 
1  .94 

1.91 

1  .  Ob 

1  ,o5 
1  ,01 
1  ,9U 
1  .40 


l.*»9 
1.81 
1 .79 
1.7  7 


1  .00 

1  .84 
1  .00 
1  .00 


F-  NOT  at  stated  time 

highest  stage  has  2  .«s  at  sioo  a.h.  on  hay  24. 

LOHEfT  STAGE  HAS  o.Sl  ON  SEP.  30  AND  LATER  DATE  (S) 


112 


OAIL*  STAGES  FOR  1964 


THREE  PRONG  LAKE  AT  BELLEDEAU,  LA, 


LOCATION,  l*T.  31-04-46,  LONG.  <>2-11-02.  ON  HIGHWAY  11*  BRIDGE,  CSTA.  5515011.) 

GAGE.  autohatic  recoroer  AND  staff, 

RECORDS  AVAILABLE,  INTERMITTENTLY,  1939  TO  19*6.  DAILY,  AUG.  13,  194b  TO  MAk,  1,  1973  AND  OCT, 
21,  1973  To  Date. 

EXTREMES.  (From  194b  TO  DATE)  HIGHEST,  56.2*  FEET  ON  MAY  20  AND  21,  1953.  LOWEST,  *0,72  FEET  On 
JULY  11,  1965,  ALSO  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  JUNE  13,  19bb. 


OAILY 

EIGHT 

A.M,  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZtKU 

IS  AT 

NGVU 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEL 

1 

##.63 

#3.20 

50.78 

42.75 

43.40 

43.12 

*5.28 

*2.50 

42.58 

*2.60 

52.55 

50.25 

2 

#4,0# 

«3.l# 

49.85 

42.70 

43.10 

*3.00 

**.65 

*2.51 

42.51 

*2.56 

52. S2 

*9.79 

3 

#3.67 

83.57 

48.87 

*7.30 

42.91 

*2.97 

*3.61 

*2.50 

*2.46 

*2.45 

52.37 

*8.92 

4 

#3,36 

##.4# 

47.69 

*9.22 

42.93 

*2.9* 

*3.38 

*2.49 

*2.45 

*2.36 

52.16 

*7  .40 

5 

#3.1# 

83.76 

48.30 

48.69 

42.95 

42.97 

*3.2* 

*2,*7 

*2.42 

*2.35 

51  .90 

50.03 

6 

#3.25 

«3.83 

50.22 

46.7* 

42.93 

*3.05 

*3.20 

*2.56 

*2.40 

*2.3* 

51  .©2 

50.13 

7 

#3.3# 

83.2# 

*9,83 

*5.00 

*3.05 

52.27 

*3  13 

*2.83 

*2. *3 

*2.32 

51.11 

*9.65 

e 

«3.#0 

<3.16 

48. 08 

**.23 

*3.37 

52.69 

*3.  • 

*2.6* 

*2.*1 

*2.59 

50.53 

46.43 

9 

#3.43 

#3.0# 

47.37 

*5.57 

*3,70 

52.56 

**.2j 

*2.81 

42.40 

*2.60 

*9.89 

46,95 

10 

#8.61 

#3.6# 

46.1b 

*5.3* 

*3.30 

52,*5 

**.58 

*2.61 

*2.35 

*2.60 

*9.15 

*5.9* 

1 1 

##.66 

«3.8S 

45.37 

*4.28 

*3,10 

52.36 

*3.7* 

*3.20 

*2.33 

*2.56 

*6.21 

*5, 3b 

12 

#8.70 

#7.00 

44, 7b 

*3.45 

*3.01 

52.15 

*3.28 

*3,45 

*2.32 

*2.55 

*7,29 

*4.69 

13 

46.8# 

52.05 

44.60 

43.04 

*3,01 

51.92 

*3,00 

*4.95 

*2,31 

42,*9 

*6.28 

*4.52 

14 

#5.34 

5l  .#6 

44.28 

42.87 

*3.27 

51  .60 

*2.80 

*4.4* 

*2.30 

*2.45 

*5.65 

*4.16 

15 

#6.30 

5l.S5 

43.93 

42.77 

*3.3* 

51.22 

*2.91 

*3.6* 

42.31 

*4,35 

*5.15 

*3.85 

16 

#8.05 

52.27 

43.62 

*2,71 

*3.28 

50.56 

42.96 

*3.16 

*2.30 

*5.07 

*4.80 

*3.5* 

17 

46.7# 

52.24 

43.48 

*2.69 

*3.19 

49.70 

*2.88 

*2.96 

a?  _  27 

*6.33 

*5,25 

43.33 

10 

#8.70 

52.0# 

43.38 

*2.67 

*3.25 

*8  ,  *0 

42.80 

*2.87 

*2.23 

*8.55 

*5.03 

*3,21 

19 

#7,02 

5l.B7 

43.30 

*2.70 

*3.15 

*7. *6 

*2.95 

*2.76 

*2.21 

uB.35 

*8.36 

43.16 

20 

#5.88 

5i.63 

43,28 

*2.77 

*4.70 

*6.39 

*2.91 

*2.72 

*2.21 

*7.93 

*8.77 

*3.1* 

21 

F 

##.65 

51.31 

43.26 

*2.70 

*7,00 

*5.58 

*2.80 

*2.93 

*2.20 

51.10 

*7.75 

*3.13 

22 

F 

«#  .02 

5(1.  #8 

43.32 

*2.69 

47.32 

*5,03 

*2.62 

*2.65 

*2.2* 

53.22 

*5.97 

43.12 

23 

#3.5# 

50.3# 

43.32 

*2.67 

*6.91 

*«.  5* 

*2.63 

*2.76 

*2.30 

53.55 

**.60 

*3,12 

2* 

#5.31 

«#.#6 

43.30 

*2.76 

*5.57 

**,05 

*2.60 

*3.05 

*3.70 

53.69 

**.lb 

*3.10 

25 

46.77 

#8.56 

43.26 

*2.98 

*4.60 

*3.63 

*2.62 

*3.09 

46.59 

53.59 

*3.73 

43.09 

2b 

«5.#0 

#7.60 

43.20 

*2.90 

*3.78 

*3.36 

42.60 

*2.99 

*5.67 

53.52 

*3.55 

«3,U1 

27 

##  •  #2 

5i.7# 

*3.14 

*2.86 

48.70 

*3.24 

*2.57 

*2.95 

**.11 

53.45 

*6.60  F 

*2.93 

26 

#3.88 

5l.63 

*2.97 

*2.83 

*7.98 

*3.22 

*2,55 

*2.62 

*3,20 

53.30 

50.31 

*2.90 

29 

#3  .#  1 

Si. 34 

*2.90 

*2.81 

*6.15 

*3.28 

*2,62 

*2  . '  2 

*2.65 

53.12 

50.47 

*  2 . 9  0 

30 

#3.30 

*2.8* 

*2.79 

44,51 

*3.*5 

*2,62 

*2.66 

*2.70 

52.96 

50,46 

*2,0/ 

31 

#3.25 

*2.80 

*3.60 

*2.55 

*2.60 

52.78 

42.83 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN 

THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

#5.20 

#8.08 

*5.23 

43,84 

44.22 

*6.97 

*3,1* 

*2.96 

*2.75 

*  7  .  C  8 

*6.22 

*5.15 

MAX 

##.66 

52.27 

50,78 

*9.22 

*8.70 

52.69 

*5.28 

*4.95 

*6.59 

53.69 

52.55 

50.25 

MIN 

#3.1# 

#3.0# 

*2.80 

*2.67 

*2.91 

*2,9* 

*2,55 

*2.47 

*2.20 

*2,32 

*3.55 

*2.63 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HI6HEST  STAGE  wAs  53.70  AT  NOON  ON  OCT.  23. 

LOWEST  STAGE  WAS  42.20  On  SEP.  20  AND  LATER  DATE (S) 


DMLT  STAGES  FOR  1984 


BAYOU  DES  GIAISES  NEAR  COTTOnPONT,  LA# 


location,  l*t,  31-00-28,  long.  92-03-03.  highway  107  bhiogf,  1,7  MILES  NORTH  of  COTTONPOw^. 
(*TA.  552 Son.) 

GAGE ,  AUTOMATIC  RECORDS*  AND  WIRE-HEIGHT. 

recoros  available,  mar.  is,  195s,  tq  date. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  50.25  FEET  Us  JAN.  9,  1963.  lQwEST,  33.62  FEET  uN 
SEP.  4,  19*0. 


OAILY  EIGhT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  2 fc mu  IS  aT  sGvu 


DAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

Nfl  V 

0£C 

1 

41.64 

36.58 

46.18 

35,86 

36.30 

37.54 

39.88 

36.20 

35.24 

35. 4U 

48.20 

4  4.26 

2 

40.12 

36. <8 

45.98 

35.90 

36.81 

37.00 

39.07 

35,94 

35.16 

35.30 

46.23 

44 .4  i 

3 

38.73 

36.46 

45.59 

39.51 

36,60 

36,85 

38.35 

35.68 

55.02 

35.24 

46.16 

44 , 4b 

4 

37.93 

38.35 

45.12 

41.88 

36.34 

36.53 

37.75 

35.66 

35.06 

35.21 

46.05 

44,30 

5 

37.41 

38.41 

44,68 

42.41 

35.90 

35,77 

37.41 

35.26 

35.05 

35, 2U 

47.90 

44,62 

6 

37.06 

37.65 

44,73 

42.38 

36.02 

35.53 

37.27 

36.06 

34.95 

35.17 

47  ,(•  4 

44.94 

7 

36.84 

36.41 

44.81 

42.00 

3S.69 

43.25 

37.16 

37,36 

34.67 

35.1  1 

4  7  ,  n  J 

45.02 

6 

36.62 

36.57 

44.72 

40.97 

35.60 

44.45 

36.93 

37,77 

34,80 

35.79 

47  .  J6 

44.87 

9 

36,44 

36.41 

44.34 

40.88 

37.30 

44.93 

37.85 

37.00 

34.76 

37.30 

4b  ,t>l 

44.53 

10 

41.14 

36.68 

43.9b 

40.79 

37.61 

45.30 

39.19 

36,13 

34,75 

37.67 

46.10 

44.06 

11 

42.38 

38.20 

43.45 

39.97 

36.67 

45.76 

36.37 

36.65 

34.75 

37.78 

4^.53 

4  3.53 

12 

42.62 

34.10 

42.91 

38. b9 

36.  UO 

46,08 

37.18 

37.26 

34.75 

36.67 

4«  ,S  / 

45.02 

13 

42.64 

44.43 

42.69 

37.84 

35.64 

46.28 

36.36 

36.99 

34,7  3 

35.89 

44.50 

42.50 

14 

42.31 

4«.70 

42.12 

37,06 

35.37 

46.47 

35.82 

38,17 

34.68 

35.52 

43.94 

41.67 

15 

42.21 

48.05 

40.94 

36.65 

35.55 

46,49 

36.07 

57.74 

34.63 

39.43 

43.40 

40.67 

16 

42.39 

4S.60 

39,06 

37.31 

35.65 

46.41 

35.81 

56.73 

34.63 

40.09 

43.06 

39.14 

17 

42.39 

*8.48 

38.13 

37.47 

36.42 

46.20 

35.70 

36.24 

34,79 

41.61 

42.60 

36.22 

18 

42.36 

46.23 

37.38 

36.74 

36.46 

45.75 

35.52 

35.92 

34.77 

42.53 

42.25 

17. oS 

26 

F  40.65 

«5.16 

36.49 

35,37 

38. 2S 

38.65 

34,77 

35.45 

40,3. 

27 

40.28 

“•(..HO 

36.41 

34.87 

40.97 

37.45 

34,92 

35.30 

39.1' 

28 

39.06 

46.25 

36.39 

35.05 

40.96 

36.86 

35,39 

35.25 

37.4 

29 

38.10 

«6.2S 

36.23 

35.45 

40.4  0 

36.57 

$5,72 

35.24 

36.2 

30 

37,33 

36.12 

35.37 

39.75 

36,95 

36.04 

35.22 

35.6 

31 

36.80 

35.93 

38.32 

35.77 

35.31 

THE 

FOlIOmING 

i  REFER 

only  to 

HEADINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

«a.3i 

40.34 

37.76 

37,61 

41.87 

36.45 

36.09 

35.6 

MAX 

«6.50 

46.18 

42.41 

41.57 

46.49 

39.88 

38.17 

40.8 

MIN 

36.41 

35.93 

34,87 

35.37 

35.53 

34,75 

35.22 

34.5 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAs  48,23  AT  NOON  ON  OCT.  30  AnO  LATER  DATE (S) « 
L0WE«T  STAGE  WAS  34.57  On  SEP.  21. 
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DAILY  STAGES  FOR  1904 


BAYOU  DES  SIAISES  (R3)  AT  HAMBURG#  LA. 


LOCATION.  LAt,  11-01-OS,  LONG.  91-55-11.  GAGE  HOUSE  ON  ChOWN  OF  BAtOu  DES  GLAISES  FUSEPl UG  LfcYfcE, 
INTAKE  50  FEET  EAST  OF  SMALL  BRIDGE  CROSSING  BAYOU  DES  GLAISES  NEAR  INTERSECTION  UF  STATE 
HIGMWAt  i  AND  *ABPL.  (STA,  559001 1  , ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  STAFF, 

recoros  available,  intermittently,  1932,  1937,  1945,  1946,  1999,  1950,  and,  1952.  daily,  feb. 

1971,  TO  DaTE. 


extremes.  (From  1.7 l 

TO  DATE) 

HIGHEST 

.  56.41 

FEET  ON 

MAY  15, 

1973. 

LOWEST, 

(FRUM  INCOMPLETE 

RECORDI  22 

.00  feet 

ON  JUL. 

16,  1980 

• 

daily 

EIGhT  X 

.M,  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERU 

IS  AT 

DAY 

Jan 

FES 

mar 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

wOV 

1 

2S,?a 

24.32 

28.13 

30.74 

15.42 

38.40 

24,75 

23,95 

24.19 

24.31 

25.50 

2 

25. «3 

24.30 

28,25 

30.93 

35.20 

38,70 

24,70 

24,00 

24.20 

24.31 

25,42 

3 

2A.R0 

24.24 

28.29 

31.66 

35.23 

3S.41 

29.63 

24,07 

24.21 

24.71 

25.30 

9 

24.07 

24.28 

28.38 

32.05 

35.04 

38.03 

24,57 

24.13 

24.24 

24. 30 

25.21 

5 

23.42 

24.27 

28.71 

33.11 

34.81 

37.68 

24.51 

24.15 

24.24 

24.30 

25.15 

6 

23.40 

24.25 

29.95 

33.52 

34.77 

37.25 

24,46 

?4 ,23 

24.25 

24.43 

25,09 

7 

23.85 

24.24 

29.59 

33.52 

35.24 

37.48 

24,90 

24,24 

24,25 

24.43 

25,00 

a 

23. S4 

24.20 

29.62 

34.08 

35.54 

36.76 

24.35 

24,24 

24.25 

24.23 

24.91 

9 

23.80 

24.16 

29,73 

34.29 

35.54 

35.67 

2«.33 

24,22 

24.25 

24,00 

24.81 

10 

24.35 

24.21 

30.05 

34.56 

35.74 

34.41 

24,30 

24.23 

24,25 

24.15 

24.00 

u 

24.20 

30,15 

35.00 

36.23 

34.53 

24.30 

24.27 

24,25 

24.24 

24.80 

12 

24.75 

30.26 

35.39 

36.43 

34.02 

24.24 

24.29 

24.25 

24.28 

24,80 

13 

26.35 

30.30 

35.61 

36.57 

33.18 

24,20 

24,32 

24.25 

24,30 

24.80 

14 

26.63 

30.36 

35.49 

36.80 

32.10 

24.32 

24.34 

24.25 

24.33 

24.80 

15 

26.57 

30.38 

35.63 

37.05 

31.10 

24.28 

24,13 

24.25 

24,21 

24.79 

16 

26.45 

30.90 

35.98 

37.27 

24.41 

24,25 

24,13 

24.24 

24.01 

24,00 

17 

26.24 

30.36 

36.11 

37.33 

28.30 

24,21 

24.13 

24,24 

25.15 

24,70 

18 

26.21 

30.90 

36.18 

37.51 

26.68 

24.18 

24.13 

24.25 

24.45 

24.69 

19 

26.07 

30,44 

36.51 

37.67 

25.60 

24.13 

24.17 

24.24 

24.50 

1 

20 

25.42 

29.63 

36.49 

37.82 

25.20 

24.09 

24.22 

24.24 

24,54 

21 

25.85 

29,09 

36.55 

3S.00 

25.08 

24,04 

24.27 

24.24 

25,00 

22 

25.14 

28,70 

36.55 

38.27 

25.01 

24,03 

24.28 

24.28 

25,67 

23 

25.26 

28.39 

36.44 

38,54 

24.45 

24,07 

24.29 

24.31 

26,20 

24 

25.20 

28,25 

36.55 

38,72 

24,40 

24.08 

24,16 

24,31 

25.19 

25 

25.40 

28,04 

36.50 

38.83 

24.84 

24,07 

24.05 

24.32 

26.12 

26 

25. -53 

27.90 

36,35 

34.00 

24,80 

24,06 

24.03 

24.32 

26.15 

27  F 

24.80 

26.25 

28.50 

36.21 

34,15 

24,70 

24,05 

24,03 

24.32 

26.09 

28 

24.50 

26.84 

29.15 

36.10 

34.20 

24.65 

24,05 

24,00 

24.32 

25,95 

29 

24.40 

27.55 

29.22 

35.97 

34.28 

24,65 

2«.l0 

24.01 

24.31 

25.82 

30 

24.38 

29.97 

35.85 

34.18 

24.72 

24.00 

24.12 

24.30 

25.72  F 

25.30 

31 

24.34 

30,50 

38.44 

23,97 

24.18 

25.61 

THE 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

REA0IN63  APPEARING  IN  THE  TA8LE 

ABOVE 

MEAN 

25.33 

24.37 

34.99 

37.11 

30,75 

24.24 

24,16 

24,26 

24.08 

MAX 

27.55 

30.50 

36,55 

34.28 

38.40 

24.75 

24.34 

24.32 

26.20 

MIN 

24.16 

27.40 

30,74 

34.77 

24,65 

23,97 

23.95 

24,19 

24,00 

F-  NOT 

AT  STATED  TIME 

HIGHCS 

T  STAGE 

WA3  39.03  AT  11105  A.M, 

ON  MAY 

24. 

lowest 

STAGE 

(FROM  INCOMPLETE 

RECORD) 

NAS  23. 

74  ON  JAN 

.  9. 

F  29,6b 
29,66 
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DAILY  STASES  FOR  1984 


11? 


WA8PL  SORROW  PIT  US)  At  BAYOU  ROUGE  CL*.) 


LOCATION.  L»T.  10-45-20,  LONS.  91-54-40.  ON  PILE  AT  JUNCTION  WITH  BAYUU  ROUGE,  2.7  RILES  NORTH 
Of  PALHETTo,  l  A .  (STA.  5S05012A.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER, 

RECORD*  AVAILABLE.  FEB.  13,  1937  TO  1979,  AND  OCT,  S,  1981  TO  DATE. 

EXTREMES,  HIGHEST,  33.2  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  MAY  1953.  LOWEST,  9,8  FEET  ON  OCT.  15  AND  lb, 
1450. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

Jan 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOY 

OEC 

1 

IB. 02 

17.47 

20.34 

17.31 

17.51 

18,14 

21.16 

16.00 

18.02 

17.33 

20  .82 

19.51 

2 

17.87 

16.50 

19.88 

17.04 

17.47 

18,07 

21.10 

17.93 

18.  UO 

16.64 

20.77 

19.27 

3 

17.14 

16.54 

19,61 

16,96 

17.55 

18.01 

16.45 

16.01 

17.97 

16.32 

20.89 

19.88 

4 

18.78 

17.22 

19.43 

18.15 

17.57 

17.96 

18.38 

16.44 

18.02 

15.71 

20.73 

19,80 

5 

17.42 

17.77 

19.25 

18.88 

17.57 

17.95 

18.36 

16.12 

16,00 

16.1b 

20.55 

22,89 

6 

17.87 

17.83 

19.68 

18,65 

17.54 

17.66 

18.26 

17.62 

18.03 

16.37 

20.37 

22.85 

7 

17.30 

16.32 

19.54 

18.49 

17.45 

20.87 

18,19 

17.56 

16.55 

20.18 

21.57 

0 

16.77 

16.26 

19.37 

18.33 

17.46 

24.46 

18.09 

17,64 

16.34 

20.03 

20.52 

9 

16.32 

16.19 

19.18 

18.03 

17.61 

24.06 

18.05 

17.73 

15.67 

19,82 

19.96 

10 

18.34 

16.62 

18.98 

18.58 

17.77 

22,87 

16.15 

16.77 

19.  oO 

19.82 

11 

20.10 

17.25 

18.65 

18.61 

17.88 

21.84 

18.25 

17,96 

16.10 

19.32 

19,25 

12 

19.18 

18.16 

18.32 

18.10 

17.85 

20,86 

18.10 

16.11 

F  17.87 

16.67 

19.02 

16.85 

13 

IB. 43 

25.81 

18.58 

18,04 

17.79 

20.44 

17.74 

16,23 

17. 84 

16.60 

18. 87 

18.46 

14 

17.99 

26.02 

18.87 

17.67 

17.70 

20.33 

17.94 

16.12 

17.79 

16.20 

18.35 

18.11 

IS 

18.31 

24.57 

18.62 

17.24 

17.66 

20,29 

17.96 

18.19 

17. 7S 

18.74 

18.03 

17,70 

16 

20.34 

F  22,63 

18.22 

16.83 

17.64 

20.30 

17.89 

16.12 

17.72 

17.58 

17.79 

17.25 

n 

19.50 

17.69 

17.42 

17.60 

21.55 

17.58 

18.00 

17.70 

20.13 

17.91 

18.85 

18 

19.18 

17.24 

17.77 

17.56 

20.95 

17.70 

17.90 

17.66 

23.50 

17,83 

18.51 

19 

19.69 

16.90 

17.52 

17.49 

20.97 

17.75 

17.77 

17.69 

22.61 

17.73 

18.59 

20 

18.97 

18.06 

17.04 

17.50 

20.48 

17.74 

17.77 

18.03 

21.26 

17.80 

18,47 

21 

18. IB 

20.13 

18.27 

17.32 

18.64 

1».82 

17.68 

17.77 

18.08 

19.64 

17.88 

lb.29 

ZZ 

17.54 

20.01 

18.22 

17.43 

19.33 

19.40 

17.72 

17.78 

18.00 

22.56 

17.52 

17,06 

23 

16.92 

19,86 

18.14 

17.55 

18.91 

19.05 

17.90 

17.90 

18.13 

F  26.03 

17.33 

17,50 

24 

17.83 

19.71 

18.40 

17.65 

18.51 

18.75 

18.18 

18.05 

16.23 

26.45 

IT. 09 

17.77 

25 

18.15 

19.49 

18.87 

17.64 

18.36 

18.43 

17.85 

18.01 

16.74 

25.61 

18.80 

16.26 

26 

17.31 

19.25 

18.57 

17.70 

18.20 

17.93 

17.37 

16.00 

18.17 

24.17 

18,40 

15.65 

27 

18.00 

22.39 

17.93 

17.67 

18.40 

18.34 

16.72 

18.02 

18.36 

22.77 

18,72 

16.37 

28 

18.03 

22.79 

17.32 

17.63 

18,61 

18.36 

17.06 

16,04 

18.20 

21.87 

21,99 

18.50 

29 

17.66 

21.27 

17.48 

17.60 

18.45 

17.52 

17.43 

18,04 

17.96 

21.*0 

21.53 

16.64 

30 

17.10 

17.50 

17.53 

18.37 

17.85 

17.85 

16,04 

17.71 

21.12 

20.13 

10.50 

31 

17.38 

17.47 

18.23 

17.99 

18,06 

20.94 

16.45 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

18.03 

18.53 

17.74 

17.64 

19.79 

18.08 

19.56 

18,97 

18.21 

HA* 

20.34 

20.34 

18,88 

19,33 

24,46 

21.16 

26.45 

21.99 

22.85 

MIN 

16.32 

16.90 

16.83 

17.45 

17,52 

16.72 

15.71 

18.40 

15.65 

F-  not  AT  STATED  TIME 

highest  stage  mas  34.53  at  10.00  a.m.  on  oct.  23 

LOWEST  STAGE  has  15,82  ON  OEC.  28. 
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DAILY  STAGES  FOR  1984 


BIG  DARBQNNE  BAYOU  (LS)  AT  COURTABLEAU,  LA. 


LOCATION,  L*T.  30«33*0S,  LONG.  9l-S|-55.  ON  HEST  SIDE  OF  LEVEE  AT  DAfiBONNE  BAYOu  CONTROL 
STRUCTURE.  (STA,  58150UE.) 

CAGE.  STAFF  TTPe. 

RECOROS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1931  TO  1934,  1941  TO  1958,  AND  1961  TO  19bb,  DAILY, 

MAY  19fcfc  To  DATE, 

EXTREMES,  HIGHEST,  25,6  FEET  ON  MAY  23,  1953,  LOWEST  (FRUM  INCOMPLETE  RECORD)  10.5  FEET  ON  SEP • 

IS,  1954. 


DAILY  SEVEN  a.h,  stage  In  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  nGVU 


OAY 

J  A» 

FtS 

nth 

APR 

N/Y 

JL'N 

JUL 

A  jG 

SEP 

1 

G 

17.20 

G 

17.80 

18.20 

17.20 

17.50 

18,10 

18  .60 

17,60 

17,80 

2 

G 

ir.oo 

G 

16.50 

18.10 

17,10 

17.50 

16.00 

19.10 

17,70 

17,60 

3 

G 

lb. 60 

G 

16.50 

G 

18.00 

17.00 

17.60 

18.00 

16.95 

17.80 

17.80 

4 

G 

16.60 

G 

17.20 

G 

17,80 

17.90 

17.70 

18.00 

17.80 

16,00 

17.60 

5 

G 

17.30 

G 

17.65 

G 

17.60 

18.55 

17.60 

17.95 

18.20 

17.80 

17,80 

6 

G 

17.60 

G 

17.75 

G 

18.20 

18.20 

17.50 

17,90 

18.15 

17.30 

17, BO 

7 

G 

17.20 

G 

16.10 

G 

18,20 

17.80 

17.50 

18.20 

18.00 

17,30 

17.80 

0 

G 

16.80 

G 

16.20 

G 

18.15 

17.70 

17.50 

19.00 

18.00 

17.30 

17.70 

9 

G 

16.35 

G 

16.20 

G 

18.10 

17.75 

17.70 

19.30 

16.00 

17.45 

17.75 

10 

G 

17. 90 

G 

16.60 

G 

17.90 

16.40 

17,80 

19.30 

18.00 

17.60 

17,70 

11 

G 

17.80 

G 

17.20 

G 

17,60 

18.80 

17.95 

19.20 

18.00 

17.70 

17.70 

12 

G 

17.70 

G 

17.80 

G 

17,35 

17.95 

17.90 

19.10 

18.00 

17.85 

17.65 

13 

G 

17,30 

G 

19.90 

G 

17.90 

18.00 

17.85 

19.00 

17.50 

17.45 

17,65 

14 

G 

16.85 

19.15 

G 

18.10 

17.70 

17.80 

19.00 

17.40 

17.85 

17.55 

15 

G 

16.90 

19.00 

G 

18.00 

17.20 

17.75 

19.00 

17.45 

17.85 

17.55 

16 

G 

17.80 

18.70 

G 

17.90 

16.90 

17.70 

19,05 

17.50 

17.85 

17.55 

17 

G 

17.80 

18.85 

G 

17.50 

17.40 

17.70 

19.30 

17.30 

17.75 

17.50 

1« 

17.60 

18.30 

G 

17.10 

17.80 

17.60 

19.20 

17.40 

17.75 

17.50 

19 

G 

17.90 

U.IS 

G 

16.80 

17.55 

17.65 

19.10 

17.50 

17.50 

17.70 

20 

G 

17.60 

18.10 

G 

18.00 

17.05 

17.55 

18.90 

17.50 

17.35 

17.80 

21 

G 

17.00 

18.05 

G 

18.30 

17.30 

18  .SO 

18.60 

17.50 

17.45 

17.90 

22 

G 

16.60 

17.95 

G 

16.20 

17.50 

16.60 

18.50 

17.50 

17.50 

17.80 

23 

G 

16.30 

17.85 

G 

18.20 

17.60 

18.30 

18.30 

I7.b5 

17,65 

17.90 

24 

G 

17.70 

17.90 

G 

18.20 

17.70 

18.20 

18.00 

18.15 

17.80 

18,00 

25 

G 

17.80 

17.80 

G 

18.80 

17.70 

18.15 

17.70 

17.60 

17.60 

18.40 

26 

G 

16.50 

17.60 

G 

18.50 

17.70 

16.10 

17.80 

17.10 

17.60 

17.70 

27 

G 

17.60 

18.30 

G 

17.90 

17.65 

18.20 

16,25 

16.70 

17.80 

18.00 

28 

G 

17.70 

18.60 

G 

17,30 

17.60 

18.25 

16,30 

17.00 

17.80 

17.90 

29 

G 

17.90 

18.80 

G 

17.50 

17.60 

18.20 

17.20 

17.30 

17.80 

17.70 

30 

G 

16.90 

G 

17.50 

17.55 

16.20 

17.50 

17.60 

17.80 

31 

G 

17.35 

G 

17.50 

18,15 

17.75 

17.80 

THE  FOLLOWING 

refer 

ONLY  TQ 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

17.25 

17.76 

17.88 

17.68 

17.87 

18.87 

17.68 

17.64 

MAX 

6 

17.90 

G 

19.90 

b 

18.80 

18.55 

18.60 

19.30 

19.10 

18.00 

MIN 

G 

16.30 

G 

16.10 

G 

16.80 

16.90 

17.50 

17,20 

16.70 

17.30 

5*  gates  closed 

HIGHEST  Stage  (From  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  19.90  ON  FEB.  13. 
LOWEST  STaCE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  16.10  ON  FEB.  7. 


DAILY  STAGES  FOR  196a 


BAYOU  COURTABLEAU  AT  WASHINGTON,  LA, 


LOCATION,  L*T.  30-37-05,  LONG,  92-03-20.  STATE  HIGHWAY  10  BRID6E,  SIX  MILES  NORTH  OF  OPELOUSAS, 
LA,  <gTA.  5820012A,; 

gage.  AUTOMATIC  recorder  (OIGITAL)  and  wire  weight, 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  RE AO  AND  MAINTAINED  BY  U,  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  JULY  1946, 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  INTERMITTENTLY,  1939  TO  194b,  DAILY,  JULY  19«b  TO  DATE.  OISCHARGE » 

daily,  computed  and  published  by  u.s.  geological  survey, 

EXTREMES.  HI6HEST,  35,29  FEET  ON  MAY  22,  1953.  LOWEST,  10,72  FEET  ON  OCT.  IS,  195b. 

MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


OAY 

JAN 

FE8 

NAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

UEC 

t 

18.94 

18.10 

24.67 

17.96 

17.77 

18.67 

19.78 

18.28 

27.35 

25.20 

2 

18.  S3 

17.26 

24.19 

17.68 

17.78 

18.54 

19.70 

18.26  F 

17.35 

27.2b 

24.80 

3 

18.18 

17.39 

23.61 

18.04 

17.85 

18.45 

16.52 

18.25 

16.84 

27.10 

24,69 

4 

17.96 

16.13 

22.88 

19.99 

17.91 

18.36 

18.82 

18,30 

16.27 

27.07 

24.76 

5 

16.32 

18.37 

22,33 

20.55 

17.86 

16.30 

18.95 

18.30 

16.55 

2b. 75 

25.75 

6 

18.40 

18.15 

22.64 

20.20 

17.82 

18.29 

18.87 

16.32 

16.77 

2b. 32 

26.12 

7 

16.03 

16.97 

22.78 

19.72 

17.76 

22.52 

16.75 

18.27 

16.92 

25.  91 

26,07 

S 

17.56 

16.78 

22.65 

19.20 

17.89 

24.78 

18.67 

18,24 

16.76 

25.40 

25,65 

9 

17.25 

16.98 

22.22 

19.44 

18.01 

25.49 

16.65 

18.23 

16.44 

24,6b 

25,06 

10 

20.50 

18.13 

21.55 

20.25 

16.14 

25.82 

18.63 

18.20 

17.47 

24.21 

24,29 

11 

22.41 

20.40 

20.21 

18.21 

26.01 

18.62 

18.15 

17.14 

23.39 

23,32 

12 

22.20 

24.67 

19.58 

16.17 

26,09 

18.48 

18.12 

17.28 

22.39 

22 , 14 

13 

21.05 

25.48 

19.05 

18.11 

26.17 

18.21 

18.09 

17.09 

21.30 

21.07 

14 

19.28 

25.70 

20.07 

18.50 

18.03 

26.25 

18.12 

16.04 

16.69 

20.21 

19,69 

15 

20.43 

25.64 

19.91 

17.97 

18.01 

26,27 

16.25 

16.02 

22.16 

19.17 

19.11 

16 

22.20 

25.53 

19.60 

17.59 

17.99 

27.01 

18.21 

18.00 

22.20 

19.11 

16,70 

17 

21.66 

25.53 

19.15 

17.90 

17.94 

27.34 

18.00 

17.98 

22.92 

19.39 

16.32 

16 

22.07 

25.55 

18.77 

18.13 

17.86 

26.99 

18.04 

17.98 

25.17 

19.31 

16.12 

19 

22.09 

25.55 

18.66 

17.86 

17.77 

26.60 

18.05 

18.15 

25.57 

19.88 

16.14 

20 

21.11 

25.52 

19.36 

17.46 

18.50 

26.06 

17.88 

18.29 

25.31 

20.72 

16,01 

21 

19.78 

25.35 

19.53 

17.60 

19.97 

25.36 

17.82 

18.34 

24.61 

20.59 

17,78 

22 

18.67 

25.19 

19.43 

17.73 

20.61 

24.42 

18.02 

18.39 

24.92 

20.01 

16.21 

23 

16.19 

24.93 

19,27 

17.90 

20.83 

23.33 

17.15 

16.48 

26.16 

19.26 

18.54 

24 

18.94 

24.51 

19,97 

17.99 

20.31 

22, 3 1 

19.37 

28.87 

18.62 

16.77 

25 

19.55 

24,11 

20.35 

17.98 

19.63 

21.36 

20,27 

28.66 

16. 2S 

17,67 

26 

19.24 

24.74 

19.77 

17.95 

19,63 

20.10 

19.46 

28.66 

17.9b 

16.91 

27 

19.34 

24,95 

19.04 

17.91 

20.31 

19,58 

19.16 

28.41 

16.81 

17,21 

26 

19.04 

24.94 

18,40 

17.90 

20.00 

19.27 

28.14 

23.66 

17,36 

29 

18.51 

18.36 

17.84 

19.62 

18.73 

27.88 

24,92 

17,32 

30 

18.11 

18.34 

17.79 

19.19 

16.95 

IS.  3« 

27.64 

25.33 

17.23 

31 

18.19 

18.23 

16.85 

18.34 

27.46 

17,07 

THE 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

19.54 

22,30 

16.52 

18.6b 

22.91 

22.49 

20,7  5 

MAX 

22.«1 

25.70 

20,55 

20.63 

27.34 

27,35 

26,12 

MIN 

17.25 

16.78 

17.46 

17.76 

18,29 

17.9b 

16,91 

F-  NOT 

AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  was  26.90  AT  HOO  P.M.  ON  OCT.  24. 
LOWEST  STAGE  WAS  16.25  UN  OCT.  4. 
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DAILY  STAGES  FOR  1984 


BAYOU  RAUKSHA  NEAR  LE8EAU,  LA. 


LOCATION.  LAT.  50-42-05,  LONG.  92-00-49.  STATE  HlGHNAY  10  BRIDGE,  5.1  NILES  SOUTHWEST  OF  LEBEAU. 
tSTA.  5824012a.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  95  SQUARE  MILES. 

RECOROS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  1969  TO  DATE.  DISCHARGE,  1969  TO  DATE.  DISCHARGE  IS  PUBLISHED  ALSO 
By  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

extremes.  highest,  31.40  FEET  ON  DEC.  13,  1971,  LOWEST,  15,97  FEET  ON  SEP.  28,  1976. 


DAILY 

EIGHT  A.M.  STAGE 

IN  FEET 

gage  zero 

IS  AT 

nG  iu 

DAY 

Jan  FEB 

HAR  APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NUV 

DEC 

1 

19.53 

18.12 

2  3  a  1 6 

17.96 

17.91 

18.26 

28,68 

25,61 

2 

19.22 

17.83 

21.45 

17.86 

18.19 

18.06 

26.41 

25.32 

3 

18.73 

18.57 

21.21 

IB. 05 

18.43 

17.95 

27.e>4 

26,24 

4 

18.43 

21.03 

20.54 

18.45 

17.89 

17.92 

2b, 00 

26,50 

5 

18.33 

19.61 

20.25 

19.08 

17.83 

17.90 

23.40 

27,99 

6 

18.39 

18.84 

21.49 

18.82 

17.77 

17.89 

22.42 

20,22 

7 

18.27 

18.16 

20.66 

18.51 

17.65 

17.88 

21.94 

26,10 

8 

18.08 

17.79 

20.35 

18.25 

18.29 

17.84 

21,54 

27,63 

9 

17.91 

17.65 

19.9g 

18.46 

18.89 

17.95 

17.84 

21.1b 

27,37 

10 

23.85 

18.12 

19.56 

19.25 

18.26 

17.96 

18.15 

20.b4 

26.45 

11 

25,45 

19.16 

19.09 

19.28 

18.08 

25.25 

18.06 

20.22 

20,15 

23,43 

12 

F  25.23 

19.83 

16.66 

18.76 

18.29 

25.39 

18.05 

20.20 

19.51 

20,73 

13 

24.62 

27.78 

16.79 

18.33 

17.82 

25. 4S 

17.98 

19.12 

19.12 

19.95 

14 

22.19 

28.25 

18.99 

17.97 

17.90 

25.54 

17.70 

18.37 

16. 41 

19.63 

15 

23.09 

28.25 

19.10 

17.69 

17.77 

25. 5S 

17.80 

23.35 

17.66 

19.14 

16 

25.90 

28.18 

18.85 

17.60 

17.65 

2S.57 

17.94 

23.90 

17.76 

1  0  .69 

17 

25.68 

28,04 

18,63 

17.78 

17.58 

26. 4S 

17.93  F  18,44 

25. 7U 

16.04 

10.48 

ia 

25.70 

27.80 

18.21 

17.83 

17.58 

26.25 

17.80 

27.30 

17.9b 

16.30 

19 

25.9! 

27.43 

17.67 

17.82 

17.57 

25.81 

17.78 

27.56 

16,64 

16.39 

20 

24.96 

26.63 

19.16 

17.57 

17.57 

25.12 

17.70 

27.63 

19.26 

16.09 

21 

22.04 

24.55 

19.11 

17.56 

21.15 

23.46 

27.58 

18.75 

16.22 

22 

20.09 

22.09 

16.74 

17.90 

21.79 

21.84 

27.94 

la. 24 

10.42 

23 

19.56 

21.57 

16.62 

18.34 

20,68 

20.68 

30.05 

17.94 

10.44 

24 

19.45 

21.26 

19.60 

17.94 

19.82 

19.94 

F  19.10 

30.42 

17.76 

16.3b 

25 

20.05 

20.93 

21.67 

17.74 

19.20 

19.56 

20.45 

30.43 

17.77 

16.04 

26 

19.82 

20.57 

20.16 

18.08 

18.67 

19.54 

30.31 

17.76 

19.83 

27 

19.38 

25.51 

19.16 

17.91 

19.39 

19.50 

30.17 

20.50 

19,62 

28 

19.14 

26.00 

16.52 

17.75 

19.63 

19.42 

29.97 

25.90 

19,62 

29 

18.78 

25.45 

16.12 

17.70 

19.30 

19.06 

29.76 

26.02 

19.01 

30 

18.29 

16.07 

17.58 

18,80 

29.53 

25,98 

19.61 

31 

18.17 

18.19 

29.25 

15,60 

THE 

FOLLOWING  refer 

Only  to 

headings 

APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN 

21.10 

22.58 

19.55 

18.12 

23.82 

21.16 

21.77 

NAX 

25.91 

28.25 

23.16 

19.28 

30.43 

26.  ae 

28.22 

Hih 

17.91 

17.65 

17.67 

17.56 

17.84 

17.76 

18.04 

F-  not  at  stated  time 

HIGHEST  stage  was  50.45  AT  1100  P.M.  ON  OCT.  24. 

LOWEST  STtGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  "AS  17,56  UN  APR,  21 
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DAILY  STASES  FDR  1984 


BAYOU  COURTABLEAU  AT  COURT ABLE AUr  LA, 


LOCATION,  L*T,  30-32-44,  LONG,  91-52-28.  ON  BRIDGE  IN  MOUTH  OF  BIG  DARBONNE  BAYOU,  500  FEET 
NORTH  OF  U.  3.  HI6HNAY  190,  (STA.  5B350I2E.) 

GAGE,  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE,  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1996.  DAILY,  SEP.  1,  1946,  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  24 

.8  FEET 

ON  MAY 

25,  1953. 

LOWEST 

,  10.55 

FEET  ON 

SEP.  IS 

,  1954. 

DAILY  EIGHT  a 

.n.  stage 

IN  FEET 

GAGE  7EKU 

IS  AT 

ngvu 

DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAT 

J  UN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

DEC 

1 

16.97 

F  17.15 

17,99 

IT. 15 

17.37 

17.95  F 

18.56 

17.85 

17.95 

17.21 

18.65 

16.15 

2 

16.77 

16.19 

17.80 

16.86 

17.27 

17.91 

18.85 

17.81 

17.93 

16.74 

16,61 

16.00 

3 

16.60 

16.33 

17,68 

16.73 

17.31 

17.87 

16.70  F 

17.87 

17.90 

16.19 

16,60 

16.06 

4 

16. «2 

16.9* 

17.50 

IT. 75 

17.39 

17.80 

17.91 

18.09 

17.95 

15.77 

16,54 

16,06 

5 

IT. 16 

F  IT. 40 

17.35 

18.35 

17.37 

17.74 

18,01 

17.89 

17.97 

16.10 

16,47 

16, BO 

6 

1  T  .45 

F  17.25 

17.95 

18.00 

17.30 

17.69 

17.99 

17.42 

17.99 

16.30 

16,36 

lb. 90 

7 

IT.  04 

15.80 

18,00 

17.85 

17.25 

18.12 

17.92 

17.40 

17.95 

16.47 

16,29 

18.76 

6 

16.60 

15.99 

17.95 

IT. TO 

17.34 

18.90 

17.85 

17.41 

17.90 

16.19 

16,20 

16.5b 

9 

16.14 

16.01 

17.88 

17.52 

17.45 

19.11 

17.85 

17.52 

17.90 

15.81 

16.10 

16,39 

10 

IT. 90 

16.4S 

17.73 

18.17 

17.58 

19.10 

17.78 

17,70 

17.89 

16.73 

16,00 

16.24 

11 

IT. 57 

17.12 

17.43 

18.15 

17.70 

19.06 

17.82 

17.81 

17.85 

15,69 

17.63 

12 

IT. 46 

IT  .75 

17,14 

IT. 70 

17.89 

16.91 

17.77 

17.93 

17.82 

16,56 

17.60 

13 

IT. 10 

19.55 

17.68 

17.77 

17.62 

18.85 

17.52 

18,03 

17.77 

16.49 

17.33 

14 

16.65 

IS. 85 

17.87 

17.48 

17. S5 

18.84 

17.42 

17.94 

17.70 

16.09 

17.04 

17.10 

15 

16.65 

18.79 

17.82 

17.00 

17.52 

18.63 

17.52 

17.94 

17.70 

16.50 

16.78 

lb. 60 

lb 

IT. 55 

18.59 

17.62 

16.67 

17.50 

19.10 

17.55 

17.91 

17.70 

16.60 

16.72 

16.59 

17 

IT. 49 

18.43 

17.25 

17.25 

17.45 

19.31 

17.33 

17.82 

17.67 

17.58 

16.72 

lb. 37 

18 

IT. 37 

18.27 

lb. 85 

17.58 

17.40 

19.15 

17.48 

17.71 

17.62 

18.61 

16.60 

16. lb 

19 

IT. 65 

18.19 

16, 62 

17.32 

17.33 

18.94 

17.54 

17.57 

17.87 

16.64 

16.56 

16.31 

20 

IT.  JJ 

18.13 

17.84 

16.80 

17.32 

18.72 

17.54 

17.41 

17.98 

18.46 

16.71 

16.20 

21 

16.77 

18.08 

18. OS 

IT. 07 

18.27 

18.50 

17.52 

17.54 

18.00 

18.20 

lb. 6b 

lb. 05 

22 

16.33 

17.95 

18.02 

17.24 

18.39 

18.30 

17.56 

T 

17.93 

18.46 

lb. 52 

16.99 

23 

16.06 

17. 8T 

17.96 

17.39 

18.10 

18.06 

17.74 

18.06 

19.60 

16.33 

17. 4U 

24 

IT. 50 

17.78 

18.20 

IT. 50 

17.99 

17.84 

18.00 

18.19 

19.90 

16.18 

17. b4 

25 

IT. 60 

17.66 

18.54 

17,52 

17.95 

17.65 

17.62 

18.30 

19.60 

16,00 

16.07 

2b 

16.22 

17.50 

18.33 

17.50 

17.91 

17.41 

17,11 

16.00 

19.57 

15.65 

15.46 

27 

IT. 39 

18. 27 

17.68 

17.49 

F  18,03 

18.10 

16.59 

16.15 

19.33 

15.68 

16.21 

28 

IT. 50 

18.36 

17.05 

17.47 

F  18.07 

16.13 

16.90 

18.05 

19.09 

17.99 

16.35 

29 

IT. 20 

18.19 

17.31 

17.40 

18.04 

17.22 

17.35 

17.87 

16.97 

16.26 

16.46 

30 

16. TO 

17.35 

17.40 

18.01 

17.66 

17.70 

17,96 

17.60 

16.60 

16.22 

16.42 

31 

IT. 15 

17.32 

17.98 

17.63 

17,99 

18.70 

1  6 ,26 

THE 

FOUONING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

W. 04 

IT. 61 

17.66 

IT. 45 

17.85 

18.35 

17,63 

17.90 

17.67 

17.36 

MAX 

IT. 90 

19.55 

18.54 

18.35 

18.39 

19,31 

IB. 85 

18.30 

19.90 

16,65 

MIN 

16.06 

15.80 

16.62 

16.67 

17. 2S 

17.22 

16,59 

17.60 

15.77 

15.85 

F-  NOT 

XT  ST  *  TED  TIME 

T-  TEMPORARILY  INOPERATIVE 

HIGHEST 

stage 

WAS  19,92  AT  Ut 

00  P.H. 

UN  OCT. 

23. 

LOWEST 

stage 

MAS  15.46 

ON  DEC. 

26. 
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DAILY  STAGES  FOR  1964 


SAY  OU  COURT  ABLE  AU  ABOVE  ORAInAGE  STRUCTURE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  50-31-58,  LONG,  91-51-30.  ON  RIGHT  BANK  OF  INLET  CHANNEL,  500  FEET  ABOVE  ORA  I N AGE 

Structure  ano  1.7  miles  southeast  of  courtableau,  la.  (sta.  sa«ooi2E.) 

GAGE.  STAFF  type. 

records  available.  har,  ia,  1957,  tu  date. 

EXTREMES.  HIGHEST ,  20.60  FEET  ON  FEB.  7,  1974,  LOWEST,  10.30  FEET  ON  OCT.  28,  1974, 


DAILY  SEVEN  A.M,  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


Jan 

FES 

MAR 

APR 

HA  7 

JUN 

Jut. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEL 

ir.os 

17.30 

17. 65 

17. IS 

17.40 

16.00 

18.65 

17.90 

17.90 

1  7.25 

16.35 

17.60 

16.90 

16.30 

17.70 

17.00 

17.40 

17.95 

18.90 

17, as 

17.90 

16.80 

18.30 

17.70 

16.70 

16.40 

17.60 

16.90 

17.50 

17.80 

16.80 

17.90 

17.90 

16.20 

18.30 

1  7.75 

16.50 

17.10 

17.45 

17.75 

17. SO 

17.90 

18.05 

18.10 

17.95 

15.70 

16.30 

17.75 

17. ao 

17. 5S 

17.30 

18.40 

17.50 

17.85 

16.05 

17. 9S 

17.90 

16.10 

16.20 

10.40 

17.50 

17.70 

17.90 

16.10 

17.50 

17.80 

17.90 

17,50 

17.95 

16.30 

16.10 

18.50 

17.10 

16.00 

17.90 

17.90 

17.40 

18.00 

17.90 

17.50 

17.90 

16.45 

16.05 

16.40 

16.70 

16.10 

17. ao 

17.80 

17.50 

18.60 

17.90 

17.50 

17.90 

16.20 

18.00 

10.20 

16  ,25 

16.05 

17.80 

17.60 

17.55 

19.00 

17.90 

17.60 

17.90 

15.80 

17,90 

18.10 

17.70 

16.50 

17.70 

18. 2S 

17.70 

19.00 

17.90 

17.75 

17.65 

16.70 

17.80 

18.00 

17.40 

17.10 

17.40 

18.30 

17.80 

18.95 

17.90 

17.90 

17.80 

15.90 

17.60 

17,00 

17.30 

17.70 

17.15 

17.80 

17.80 

18.90 

17.90 

18.00 

17.80 

16.50 

17,  uS 

17,60 

17.00 

14.50 

17.70 

17.90 

17.75 

18.80 

17.75 

18,10 

17.75 

16.50 

17,20 

17.30 

16,60 

18.50 

17,90 

17.60 

17.70 

18,60 

17.50 

16. 00 

17.70 

16.10 

17.00 

17.05 

16.60 

18.40 

17.90 

17.10 

17.65 

18.80 

17.60 

18.00 

17.70 

18.40 

Ib.75 

16,00 

17.35 

18.30 

17.70 

16.80 

17.60 

18.90 

17.65 

18.00 

17.70 

16.70 

16.70 

16.60 

17.40 

18.15 

17.40 

17.30 

17.60 

19.20 

17.40 

17,90 

17.65 

17. 1C 

16.70 

16.40 

17.30 

18.05 

17.00 

17.65 

17.50 

19.10 

17.60 

17.80 

17.60 

18.20 

16.50 

16.20 

17.50 

17.95 

16.70 

17.45 

17.45 

18.90 

17.60 

17.60 

17.80 

18.20 

16.50 

16.35 

17.30 

17.90 

17.90 

16. 9S 

17.50 

18.70 

17.60 

17.50 

17.95 

18.10 

lb, 60 

16.2C 

16.60 

17.85 

18,10 

17.15 

16.35 

18.55 

17.60 

17.60 

18.00 

17  .90 

16.55 

16,00 

16.40 

17.80 

18.10 

17.35 

18.40 

18.40 

1  7  ,  bO 

17.65 

17.90 

16.15 

16.  UO 

16.95 

16.10 

17.70 

18.05 

17,05 

16.10 

18.20 

17.80 

17.80 

18.00 

19, 1U 

16,30 

17.40 

17.60 

17.60 

18.30 

17.55 

13.00 

16.00 

18. OS 

17.95 

18.15 

19.20 

16.10 

17.65 

17.70 

17.50 

18.60 

17.60 

18.00 

17.80 

17,75 

17.90 

16.55 

19.15 

15.90 

16.05 

16.30 

17.40 

17.o0 

18.00 

17.50 

17.25 

17.90 

17.80 

19,00 

15.  oo 

15. 5C 

17.45 

18.00 

17.55 

18.10 

18.15 

16.65 

17.90 

18.15 

18.90 

15.75 

16.25 

17.60 

18.10 

17.50 

18.10 

18.20 

16.95 

17,95 

16.10 

16.65 

17,60 

16.40 

17,30 

18.00 

17.50 

18.10 

17.30 

17.25 

17.95 

17.90 

18.50 

17.90 

16.50 

16.65 

17.45 

18.10 

17.70 

17.70 

17.95 

17.60 

16.45 

17.90 

16.50 

17.25 

18.05 

17.90 

16.00 

16.40 

16.35 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  APPEARING  In  THE  TABLE  ABOVE 


17.05  17,53 
17.70  19.50 
16.10  16.00 


HIGHEST  STAGE  WAS  19.50  ON  FEB.  13. 

LOWEST  STaGE  WAS  15.50  ON  DEC.  26. 
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OAILY  GATE  OPENINGS  FOP  IRSli 


0AYOU  C0URTA8LEAU  DRAINAGE  STRUCTURE 


PHYSICAL  DATA.  DRAINAGE  STRUCTURE  CONSISTS  OF  FIVE  GATES,  EACH  TEN  FEET  HIDE. 
OPENED  THE  SAME  a MOUNT  UNLESS  OTHERHISE  NOTED. 


ALL  GATES  ARE 


DAILY 

SEVEN  A.M. 

GATE 

CPENINGS 

IN  FEET 

0*Y 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

CCT 

NOV 

1 

15.00 

0 

15.00 

0 

0 

'5.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

2 

15.00 

3.00 

15,00 

0 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

i 

15.00 

0 

15,00 

0 

0 

'5.00 

15.00 

0 

0 

0 

15.00 

a 

15.00 

0 

15.00 

0 

0 

'5.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

5 

0 

0 

15,00 

0 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

b 

0 

0 

10.00 

3.00 

0 

'5.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

7 

2.00 

0 

10.00 

3.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

8 

2.00 

0 

10,00 

3.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

9 

2.00 

0 

10.00 

3.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

10 

2.00 

0 

10.00 

0 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

1 1 

15.00 

0 

10,00 

1.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

3.00 

15.00 

12 

15.00 

0 

10,00 

4.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15,00 

13 

15.00 

0 

5.00 

2.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

14 

15.00 

15.00 

5.00 

2.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15,00 

15 

15.00 

15.00 

5.00 

2.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

16 

15.00 

15.00 

5.00 

2.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

15.00 

15.00 

17 

15.00 

15.00 

5,00 

0 

0 

15.00 

0 

0 

0 

15.00 

15.00 

18 

15.00 

15.00 

5.00 

0 

0 

15.00 

0 

0 

0 

15,00 

15.00 

\9 

15.00 

15.00 

5,00 

0 

0 

15.00 

0 

0 

15.00 

15.00 

20 

15.00 

15.00 

0 

0 

0 

15.00 

0 

0 

15.00 

15.00 

2  1 

15.00 

15.00 

0 

0 

0 

15,00 

0 

0 

15.00 

15,00 

22 

15.00 

15.00 

0 

0 

5.00 

15.00 

0 

0 

15.00 

15.00 

23 

15.00 

15.00 

0 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

15.00 

15.00 

24 

0 

15.00 

0 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

15.00 

15.00 

25 

3.00 

15.00 

0 

0 

15.00 

15,00 

0 

0 

15.00 

15.00 

2t 

15.00 

15.00 

0 

15.00 

15.00 

0 

0 

A  4.00 

15.00 

15.00 

27 

3.00 

15.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

15.00 

20 

3.00 

15.00 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

15.00 

29 

3.00 

15.00 

0 

15.00 

5,00 

0 

0 

0 

15.00 

15.00 

30 

0 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

15.00 

31 

0 

15.00 

0 

0 

15.00 

A  -  «  GATES  OPEN  <l  FEET,  I  GATE  OPEN  J  FEET. 
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DAILY  STAGES  FOG  I960 


BAYOU  COURT ABLfcAU  AT  OHAINAGE  STRUCTURE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-31-57,  LONG,  91-51-26.  PILING  STRUCTURE  ON  RIGHT  SANK  OF  INLET  CHANNEL .  10U 
Feet  ASOVE  SOuTHREST  RING  RALL  ANO  1.7  HILES  SOUTHEAST  of  CQURTABLEAU,  la.  (STA.  5845012E.) 

GAGE.  AUTOHAT IC  RECOROEH  AND  STAFF. 

records  available,  intermittently,  irss  to  irst.  daily,  har.  2b,  1157,  to  date. 

EXTREMES.  HIGHEST,  20.50  FEET  ON  APR.  19,  1973  ANO  FEB.  2  AND  3,  197#.  LDREST,  10.5b  FEET  ON  AUG. 

21,  1«62. 


DAILY 

EIGHT  a 

.N.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZENO 

IS  AT 

NG  YU 

OAY 

Jan 

teb 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17.08 

17.33 

17.78 

17.24 

17.38 

17.95 

18.67 

17.63 

17.89 

17.20 

18.29 

17.60 

a 

16.90 

16.27 

17.63 

16.97 

17.35 

17.90 

18.90 

17.80 

17.86 

16. TO 

18.27 

17,69 

s 

U.71 

16.38 

17.53 

16.86 

17.41 

17.88 

16.70 

17.85 

17.82 

16.18 

16,27 

17.71 

4 

18.51 

17.05 

17.38 

17.80 

17.48 

17.82 

17.90 

16. OS 

17.89 

15.64 

18.25 

17.75 

5 

17.26 

17.52 

17.26 

18.41 

17.49 

17,80 

18.03 

17.89 

17.87 

16.03 

18,18 

10.32 

6 

17.5# 

17.66 

17.82 

18.07 

17.40 

17.75 

18.01 

17.43 

17.89 

16.21 

16.12 

16.40 

7 

IT. 13 

15.95 

17.87 

17.93 

17.38 

17.99 

17.95 

17. AO 

17.85 

16.39 

18.03 

10.31 

a 

16.73 

16.10 

17,85 

17.80 

17.41 

18.73 

17.87 

17.40 

17.80 

16.15 

17,97 

16.20 

9 

16.27 

16.07 

17.78 

17.60 

17.51 

18,92 

17.84 

17.51 

17.80 

15.75 

17,90 

16,10 

10 

IT. S3 

16.51 

17.66 

18.24 

17.65 

18.95 

17.85 

17.70 

17.76 

16.61 

17.80 

17.97 

11 

IT. 38 

17.11 

17.40 

18.28 

17.78 

18.92 

17.91 

17.79 

17.75 

IS. BO 

17.63 

17,00 

12 

IT.  38 

17.71 

17,12 

17.79 

17.78 

18.85 

17.85 

17.90 

17.71 

16.45 

17.42 

17.57 

13 

IT. 01 

19.47 

17.73 

17.85 

17.75 

18.80 

17.63 

16.01 

17.70 

16.42 

17.20 

17.29 

14 

16.67 

18.37 

17.90 

17.57 

17.69 

18.80 

17.50 

17,91 

17.65 

16.03 

16.96 

17,06 

15 

16.59 

18.35 

17,86 

17.U 

17.65 

18.80 

17.60 

17.92 

17.63 

16.34 

16.72 

16.60 

16 

17.35 

18.25 

17.71 

16.75 

17.61 

18.84 

17.66 

17,90 

17.62 

16.59 

16.70 

16,60 

17 

17.39 

18.10 

17.32 

17.32 

17.58 

19.20 

17.42 

17.81 

17.60 

17.04 

16.60 

16.40 

16 

17.29 

18.00 

16.95 

17.65 

17.51 

19.05 

17.58 

17.71 

17.56 

16.05 

16.55 

16.21 

19 

IT. SI 

17.90 

16.69 

17.41 

17.45 

18.90 

17.65 

17.60 

17.77 

18.10 

16.52 

16.33 

20 

17.28 

17.85 

17.91 

16,88 

17.40 

18.75 

17.64 

17,43 

17.90 

18.02 

16.60 

16.23 

21 

16.83 

17.80 

18.13 

17.14 

18.30 

18.54 

17.60 

17.52 

17.95 

17.80 

16.56 

16,08 

22 

16.83 

17.75 

18.11 

17.32 

18.35 

18.35 

17,61 

17.60 

17.87 

18.06 

16.42 

17.00 

23 

16.17 

17.67 

16.07 

17.45 

18.09 

18.18 

17.79 

17.76 

18.00 

19.01 

16. 2« 

17,40 

24 

17.61 

17.60 

18.13 

17.55 

18.01 

17.98 

18.05 

17.90 

18.10 

19.10 

16.11 

17,64 

25 

17.70 

17.88 

18.61 

17.60 

17.99 

17.77 

17.69 

17.87 

18.49 

19.05 

15.95 

16,11 

26 

16.32 

17.35 

18.40 

17.55 

17.95 

17.50 

17.20 

17.85 

17.73 

18.87 

15.80 

15,51 

27 

17.87 

17.95 

17,77 

17.51 

18.05 

18.17 

16,55 

17,65 

18.10 

18.73 

15.62 

16,24 

26 

17.63 

18.07 

17.18 

17.50 

18.09 

18.20 

16.90 

17.87 

18.00 

18.59 

17,61 

16.40 

29 

17.33 

IT. 93 

17,38 

17.45 

18.04 

17.30 

17.26 

17.90 

17.81 

18.38 

17.05 

16,52 

30 

16.85 

17.42 

17.40 

18.01 

17,69 

17.66 

17,90 

17.59 

18.39 

17.64 

16,50 

31 

17.25 

17.40 

17.99 

17.80 

17,90 

18.31 

16,34 

THE 

FOULORING 

REFER 

ONLY  TO 

REA0IN6S 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

17.07 

17.50 

17.66 

17,53 

17.72 

18.34 

17.68 

17.76 

17.83 

17.35 

17.21 

17,10 

MAX 

17.83 

19.87 

18.61 

18.41 

18.35 

19,20 

18.90 

18,05 

18.49 

19.10 

10.29 

10.60 

KIN 

16.17 

15.95 

16.69 

16.75 

17.35 

17.30 

16.53 

17.40 

17.56 

15.64 

15,60 

15,51 

highest  stage  ra$  19. as  at  9135  a.m.  on  feb.  13. 

LOREST  STAGE  RAS  15.30  ON  DEC.  26. 
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0 A IL Y  STAGES  FOR  1984 
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r, 

2, 

f 

NA8PL  BOR W 0 N  PIT 

NEAR  CQURTABLEAU, 

LA. 

V 

>; 

LOCATION,  L»T.  30-31*01 

,  LONG.  91-51- 

-35.  ABOUT  500  FEET  BELOW 

JUNCTION 

1  WITH 

BAYOU  CQURTABLEAU 

jt 

• 

OlVERSlQN 

CHANNEL  anq 

'  2.2 

MILES  SOUTHEAST  OF  CQURTABLEAU.  (STA,  5655U12E.) 

5 

GAGE, 

AUTOMATIC  RECORDER  ANO 

STAFF. 

V 

SECONDS 

available,  intermittently  mo  to  mo,  ms 

,  AND  1955  TD  1956 

i.  DAILY,  JUNE 

24,  1954, 

* 

V 

TO  FES.  5, 

1955,  ANO 

AUG. 

28,  1956, 

TO  OATE 

.  PRIOR 

TQ  JUNE 

28,  1958, 

GAGE 

NAS  KNOWN 

AS,  NEST 

c 

CONNECTING 

OlTCH,  STATION 

70+00, 

V 

EKTReHES.  HIGHEST  (FRO* 

i  INCOMPLETE  RECQRO)  23 

.6  FEET 

ON  HAT  25 

.  1953. 

lowest 

,  CHANNEL 

DRY  ON 

June 

24,  1954,  AND  LATER  DATES , 

1 

OAlir  EIGHT  a 

.N.  STAGE  IN  FEET 

gage  zero 

IS  AT  NG VO 

OAY 

« 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

A  C  ft 

hay 

JUN 

1  In 

JUL 

I  a. 

AUG 

SEP 

i  mi 

OCT 

NOV 

C  nl 

DEC 

■  bn 

1 

0  .so 

0.80 

1.18 

1  ,8b 

1,  JU 

9.0C 

1,68 

1  .a4* 

0.82 

j,Uj 

I  . ou 

2 

1.00 

0.82 

0,90 

0,77 

1.42 

1,50 

8.21 

1.78 

1.61 

0.82 

4.80 

1.71 

1 

3 

1  .09 

0.97 

0,98 

1.45 

2.38 

1.55 

1.98 

2.01 

1  .50 

0.70 

4,47 

2.82 

4 

1.18 

0.90 

1.28 

1.25 

2.05 

i.55 

1.73 

2.19 

1.83 

0.68 

4.18 

1.79 

r* 

5 

1.25 

0.90 

1.70 

1,50 

1.97 

1,60 

1.59 

2.18 

1.37 

1.12 

3.76 

3.93 

V 

6 

1.20 

0.38 

1.00 

0.94 

2.«1 

1.94 

1.82 

2.17 

1.12 

1.52 

3.35 

8.18 

7 

1.17 

0.89 

0,78 

2.59 

2.27 

1.33 

2.08 

1.18 

1.69 

3.00  F 

3.22 

a 

1.25 

1.00 

1,0b 

2.32 

3,70 

1.23 

1.95 

1.80 

1  .80 

2.60 

2.52 

% 

9 

1.19 

0.90 

1.38 

1.98 

4.70 

1.31 

1.90 

1.71 

1.95 

2.60 

2.11 

V 

10 

2.77 

0.92 

1,67 

1.68 

4,90 

1.38 

1.61 

1  .80 

1.89 

2. 48 

1  .90 

% 

11 

1.85 

1,01 

1.93 

1.51 

4,80 

1.80 

1.74 

1.87 

1.85 

2.02 

1.73 

12 

1.33 

1.37 

1.87 

1.89 

4,43 

1.80 

1.62 

1.72 

1.78 

1  .6? 

1.69 

y 

13 

1.37 

F  8.80 

1.65 

1.87 

1.35 

4.14 

1,50 

1.79 

1.50 

1.70 

1.45 

1.7a 

>; 

14 

1.03 

8.95 

1.70 

1,78 

1.28 

4,00 

1.57 

1.63 

1.2» 

1.76 

1.49 

1.99 

15 

1.20 

8.11 

1.70 

I  #43 

1.12 

3.89 

1.61 

1.58 

1.15 

3.27 

1.61 

1.88 

> 

U 

1*28 

3.38 

1.65 

0.70 

1.09 

4.07 

1.57 

1.52 

1.00 

2.65 

1.69 

1  .88 

K 

17 

1.28 

2.80 

1.65 

0,50 

1.95 

*.*7 

1.87 

1.30 

0.79 

3.40 

1.58 

1.76 

K 

18 

1.83 

2.81 

1.60 

0.50 

1.80 

5.44 

1.83 

1.12 

0.88 

9.43 

1.96 

1.59 

.■i 

19 

1.88 

2.12 

l.SO 

1.11 

1.68 

4.70 

1.80 

0.96 

1.02 

3.76 

1.97 

1.65 

20  F 

0.98 

1.71 

1.97 

1.58 

2.17 

4.11 

1.33 

0.98 

1.20 

3.32 

1.44 

1  .69 

J 

21 

0  86 

1.28 

1.71 

2.25 

2.21 

3.25 

1.28 

l.U 

l.«3 

3.29 

1.11 

1.73 

P 

22 

0.78 

1.15 

1.56 

2,05 

3.17 

2,44 

1.25 

1.30 

1.91 

3.8« 

0.79 

1  .85 

M 

23 

l  .10 

1.17 

1.57 

1  ,b5 

3.89 

1,88 

1.20 

1.38 

2.30 

10.20 

0.78 

1.85 

0 

24 

1.86 

1.20 

1.68 

1.31 

2.63 

1.42 

1.35 

1.35 

2.88 

11.18 

0.95 

1.51 

fl 

25 

1.93 

1.01 

3.80 

1.32 

2.80 

1.12 

1.88 

1.22 

3.11 

10.62 

1.16 

1.67 

c 

A 

2b 

1.87 

1.28 

2.57 

1,80 

2.25 

0.89 

1.51 

1.30 

2.87 

9.69 

1.36 

1.50 

\ 

(*> 

27 

1.57 

3.33 

1.51 

2.29 

2.12 

1,16 

1.50 

1.89 

2.33 

6.60 

1.9b 

£ 

28 

1.36 

2.83 

1.85 

2.10 

2.00 

a. it 

1.50 

1.51 

1.95 

7.33 

1  .56 

< 

24 

1.28 

1.85 

0.91 

2.33 

1.82 

2,01 

1,56 

1.50 

1.29 

6.86 

1.44 

r* 

30 

1.15 

0.55 

2.18 

1.29 

2.30 

1.82 

1.51 

0.78 

5.85 

1.74 

£ 

31 

0.75 

0.86 

1.00 

1.50 

1.80 

5.37 

THE 

FOlLOmING 

REFER 

ONLY  TO 

REAOlNGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

■t 

MEAN 

1.30 

l.»2 

1,4b 

1.98 

2.97 

1.61 

1.59 

1.56 

3.97 

2.20 

Hi 

MAX 

2.77 

3.80 

2.33 

3.89 

5.67 

«.21 

2.19 

3.11 

11.1« 

5,03 

HXN 

0.66 

0.86 

0.50 

1.00 

0.89 

1.20 

0.98 

0.78 

0.42 

0.78 

t 

F-  NOT 

AT  STATEO  tine 

i 

highest 

stage 

H‘s  11.15 

AT  10(00  A.H. 

ON  OCT. 

2«. 

lOMElT 

stage 

(FROM  INCOMPLETE 

RECORD) 

HAS  0.27 

ON  FEB. 

b  , 

» 

m 
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DAILY  STAGES  FOR  1984 


*AbPL  BORROW  PIT  (LS)  AT  N£N  HENDERSON  LANDING,  L A , 


LOCATION,  L*T.  30-ia-«T.  LONG,  91--+7-20.  On  BRIDGE  AT  LEvEE  STATION  2775*56,  CSTa.  5B6O012D.) 
GAGE ,  AUTOMATIC  RECORDER  and  STAFF, 


RECORDS 

available,  jam 

.  13, 

1938,  Tq 

DATE.  FROM  1932 

TO  1939, 

GAGE 

WAS  KNOWN 

AS  hEKOERSHn  l  S. 

extremes 

1,  HIGHEST,  18. 

4  FEET 

ON  MAR, 

11,  1432 

.  LOWEST 

,  HINUS 

0,95  FOOT  ON  JAN 

.  13,  1956. 

daily  EIGhT  a 

, N ,  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

rs  at  ngvd 

DAY 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NH  V 

DtC 

1 

0,7# 

0.75 

1.06 

0.83 

1.45 

1.31 

3.15 

I  .76 

1.50 

0.34 

4 , 7  C 

1,93 

2 

1  .00 

0.74 

0.40 

1.25 

1.44 

1.55 

3.16 

1.85 

1.49 

0.43 

4.50 

2.02 

3 

1.12 

t.Ol 

1.00 

1.74 

2.40 

1  .60 

2.15 

2.15 

1.39 

0.67 

4.16 

2.42 

4 

1.17 

0.87 

1.34 

1.48 

2.18 

1.61 

1.86 

2.22 

1.23 

0.87 

3.90 

1.99 

5 

1.2A 

0.87 

1.74 

1.31 

2.00 

1.84 

1.62 

2.29 

1.18 

1.12 

3.52 

3.11 

6 

1.21 

0.35 

1.15 

0.86 

2.40 

2.00 

1.51 

2.27 

0.95 

1.49 

3.23 

3,06 

7 

1.21 

0.28 

0.42 

0.47 

2.57 

2,29 

1.40 

2.15 

1.10 

1.63 

2.92 

2.41 

6 

1.27 

0.50 

1.05 

l.«7 

2.55 

2.7T 

1.28 

1.95 

1.41 

1.75 

2.76 

2,05 

9 

1.38 

0.73 

0.46 

1.65 

2.07 

3.27 

1.25 

1.89 

1.72 

1.86 

2.57 

1  .66 

10 

2.88 

2.40 

1.00 

1.70 

1.72 

3.«1 

1.32 

i.ao 

1,90 

1.91 

2.52 

1  ,60 

u 

1.71 

1  .86 

1.12 

1.40 

1.57 

3.40 

1.35 

1.86 

1.90 

1.68 

2.09 

1.78 

12 

1.37 

1.44 

1.53 

2.01 

1.55 

3.27 

1.31 

1.75 

1.77 

1.86 

1  .70 

1.71 

13 

l.aa 

5.68 

1.74 

1.44 

l.«l 

3.10 

1.40 

1.63 

1.51 

1.61 

1.51 

1.85 

14 

1.10 

3.80 

1.78 

1.74 

1.30 

2.43 

1.48 

1.53 

1.34 

1  .90 

1 .56 

2.09 

15 

1.30 

3.01 

1.85 

1.40 

1.20 

2.85 

1.48 

1.51 

1.27 

3.11 

1  .70 

1.92 

16 

1.33 

2.78 

1.80 

0.40 

1.15 

2,40 

1.4# 

1  .90 

0.91 

2,65 

1.80 

1  .9c 

17 

1.2” 

2.37 

1.75 

0.6] 

1.18 

3.80 

1.38 

1.33 

0.75 

3.27 

1.56 

1.76 

18 

1.86 

2.10 

1.68 

0.63 

l.«5 

3.71 

1.31 

1.10 

1.00 

4.17 

1.99 

1  .60 

19 

1.83 

1.43 

1.75 

1.23 

1.80 

3.38 

1.36 

0,92 

1  .20 

3.57 

2.00 

1  .60 

20 

1.03 

1.34 

2.01 

1.58 

2.30 

3.08 

1.30 

0.98 

1.30 

3.24 

1.51 

1.69 

21 

0.65 

1.15 

1.65 

2.27 

2.45 

2.60 

1.35 

1.05 

1.70 

3.34 

1.19 

1.79 

22 

0.74 

1.10 

1.31 

2.20 

3.01 

2.1« 

1.39 

1.14 

2.25 

3.7b 

0,63 

1.95 

23 

l.lt 

1.14 

1.64 

1.74 

3.35 

1.80 

1.21 

1,16 

2.40 

8.20 

0.66 

1  .66 

24 

1.34 

1.16 

1.87 

1.40 

2.70 

l.«0 

1.3# 

1.10 

2.50 

8.92 

1.06 

1.75 

25 

1.40 

0.47 

2.«6 

1.35 

2.48 

1.14 

1.38 

1.04 

2.69 

6.78 

1.31 

1.60 

26 

1.60 

1.24 

2.07 

1.81 

2.37 

0.47 

1,45 

1  .20 

2.38 

6.33 

1.52 

1.52 

27 

l.«4 

3.15 

1.42 

2.30 

2.20 

l.l» 

1,49 

1.40 

2.19 

7.59 

1.93 

1.57 

28 

1.24 

2.31 

2.00 

2.20 

2.08 

2.00 

1.54 

1.47 

1.80 

6.63 

1.51 

1.79 

29 

l.l» 

1.60 

1.30 

2.35 

1.73 

2,09 

1.64 

1.50 

1.20 

5. 90 

1.57 

1.90 

30 

1.13 

0,77 

2.30 

1.28 

2.35 

1.57 

1.53 

0,65 

5.36 

2.01 

1.66 

31 

0.74 

0,72 

1.01 

1.57 

1 .65 

#  ,98 

2.03 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

HEA0ING3 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.51 

1.64 

1.48 

1.57 

1.44 

2.39 

1.56 

1.56 

1.55 

3.59 

2.19 

1,90 

MAX 

2.88 

5.68 

2.46 

2.3S 

3.35 

3.80 

3.16 

2.29 

2.69 

8.92 

4,70 

3.11 

MIN 

0.65 

0.28 

0.72 

0.61 

1.01 

0.47 

1.21 

0,92 

0,65 

0.34 

0.63 

1.52 

highest  stage  ha9  9,92  at  atoo  a.h.  on  oct.  2a, 

LOMEST  STAGE  MAS  0,24  ON  FEB.  6  AND  LATER  DATE (S) 


DAILY  STAGES  FOR  l 984 
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CATAHOULA  LAKE  AT  CATAHOULA,  LA, 

LOCATION,  l*T.  30-12-RO,  LONG,  91-42-06.  HIGHWAY  9b  BRIOGE,  CSTA.  58650120,) 

GAGE .  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE,  INTERMITTENTLY ,  \932  TO  1439,  DAILY,  1940  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  15.8  FEET  ON  MAR.  11,  1932.  LOWEST,  MINUS  l.m  FEET 
ON  JAN.  1 3,  1956. 

DAILY  EIGHT  A.H,  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZfckU  IS  AT  NGVl> 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APW 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

o.n 

0.78 

0,93 

0.64 

1.80 

1.25 

2.80 

1.69 

1.45 

0.30 

4,45 

1  ,o5 

2 

0.43 

0.60 

0.84 

1.14 

1.91 

1.47 

2.79 

1.80 

1.44 

0.37 

4.28 

1  ,40 

3 

1.01 

1.00 

0.88 

1.52 

2.29 

1.50 

2.07 

2.05 

1,3b 

0.60 

3.95 

2.29 

« 

1.10 

0.82 

1.20 

1.27 

2.08 

1.51 

1.77 

2.15 

1.17 

0.80 

3.69 

l.6b 

5 

1.15 

0.74 

1.66 

0.46 

1.88 

1.73 

1.59 

2.21 

1.08 

1.10 

3.39 

2.57 

6 

1.13 

0.30 

o 

o 

* 

0.62 

2.24 

1.94 

1.4b 

2.20 

0,88 

1.47 

3.13 

2,49 

7 

1.15 

0.25 

0.71 

0,80 

2.40 

2,19 

1.35 

2.04 

1  .03 

1.60 

2.67 

2.00 

6 

1.20 

0.45 

0.84 

1.30 

2.37 

2.45 

1.23 

1.89 

1,39 

1.70 

2.70 

1,8b 

9 

1.20 

0.70 

0.80 

1.53 

1.95 

2.70 

1.20 

1  .81 

l.b* 

1  .80 

2.55 

1.74 

10 

2.50 

1.88 

0.84 

1.53 

1.63 

2.82 

1,29 

1.71 

1.85 

1.62 

2.45 

1  ,70 

11 

1.56 

1.50 

0.46 

1.78 

1.55 

2.86 

1.30 

1.58 

1.81 

1  .60 

1.96 

1.70 

12 

1.30 

1.88 

1.35 

1.48 

1.50 

2.79 

1.25 

1  .62 

1.66 

1.79 

1.61 

1  .  b2 

23 

1.36 

4.00 

1  .60 

1.43 

1.38 

2.70 

1.31 

1.51 

1.45 

1.75 

8.«5 

1.73 

14 

1  .04 

3.05 

1.60 

1.72 

1.25 

2.55 

1.40 

1.42 

1.27 

1.62 

1.50 

1.49 

15 

1.20 

2.57 

1.71 

1.30 

1.10 

2.45 

1.40 

l.«2 

1.20 

2.77 

1.60 

1.61 

16 

1.26 

2.55 

1.70 

0.80 

1.02 

2.50 

1,38 

1.33 

0.84 

2.5« 

1.74 

1.60 

17 

1.20 

2.22 

1.62 

0.44 

1.05 

3.02 

1.29 

1.23 

0.70 

3.15 

1.50 

1  ,66 

18 

1.74 

2.06 

1.60 

0.51 

1.37 

3.04 

1.2b 

1  .00 

0.93 

3.84 

1.92 

1.S2 

19 

1.55 

1.84 

1.78 

1.20 

1.70 

2.«5 

1,29 

0.87 

1.1b 

3.36 

1.95 

US4 

20 

0.44 

1.57 

1.85 

1,50 

2.27 

2.6# 

1.25 

0.91 

1.28 

3.16 

1.42 

1.59 

21 

0.56 

1.10 

1.34 

2.14 

2.64 

2.33 

1.30 

1.00 

1,68 

3.25 

1.10 

1.73 

22 

0.65 

1.03 

1.30 

2.10 

2.78 

1.98 

1.31 

1.12 

2.20 

3.44 

0.71 

1.64 

23 

1.00 

1.07 

l.<5 

1.68 

3.10 

1.69 

1,18 

1.10 

2.35 

6.93 

0.7# 

1.56 

24 

1.34 

1.10 

1.70 

1.28 

2.57 

1.32 

1.27 

1.00 

2.41 

7.50 

0.99 

1  ,6b 

25 

1,65 

0.40 

1.44 

1.24 

2.40 

1.10 

1.32 

0.93 

2.50 

7.46 

1.25 

1.72 

26 

1.58 

1.20 

1.72 

1,78 

2.28 

0.92 

1.40 

1.1« 

2.30 

7.19 

1.46 

1.46 

27 

1.46 

2.74 

1.77 

2.20 

2.10 

1.20 

1.42 

1.33 

2.10 

6.73 

1  .88 

1.51 

28 

1.30 

2.10 

1.84 

2.11 

1.98 

1.88 

1,50 

1.39 

1.73 

6.07 

t.«5 

1.72 

29 

1.18 

1.45 

1.15 

2.26 

1.59 

2.03 

l.bO 

1.42 

1.13 

5.50 

1  .50 

1,62 

SO 

1.10 

0,65 

e.io 

1.12 

2.30 

l.SO 

l.«5 

0,59 

5.10 

1.91 

1,76 

31 

0.72 

0.60 

0,90 

1,50 

1.55 

4.72 

1.92 

THE 

FOLLOWING 

HEFEH 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.22 

1.50 

1.32 

1.45 

1.87 

2.12 

1  .97 

l.«7 

1,48 

3.27 

2.13 

1.60 

MAX 

2.50 

4.00 

1.44 

2.26 

3.10 

3,09 

2,80 

2.21 

2,50 

7.50 

4.45 

2.57 

MIN 

0.56 

0.25 

0.60 

0.49 

0.90 

0.92 

l.l» 

0.87 

0.59 

0.30 

0.71 

1.46 

highest 

STAGE 

HAS  7.55 

AT  4100 

P.H.  ON 

OCT.  24. 

LOwEtT  STAGE  WAS  0,20  ON  FEB.  6, 


DAILY  STASES  FOR  1964 


WABPL  BORROW  PIT  (L9)  AT  LOWER  GRAND  BAYOU  (LA.) 


LOCATION.  L*T.  30-0*-2<>,  LONS,  91-37-23,  ON  WALKWAY  AT  LEVEE  STATION  39«2*7J  IN  LAKE  DauTERIVE, 
JUST  WEST  OF  GRAND  BAYOU.  CSTA.  5870012D.) 

SAGE .  AUTOMATIC  RECORCER  AND  STAFF, 

records  available,  intermittently,  i*3b  to  ir«3,  daily,  jan.  2,  1944,  to  date, 

EXTREMES,  HIGHEST,  6,6  FEET  FROM  JUNE  6  TO  6,  1953,  LOWEST,  MINUS  0.30  FOOT  ON  NOV.  3,  1966. 


DAILY  EISmT  A.M,  3TA6E  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


day 

J»N 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

0.95 

0.80 

0.9b 

1.90 

1.33 

2.50 

1.74 

1.54 

0.45 

4.32 

2 

1.07 

0.85 

0.92 

1.95 

1.55 

2.37 

1.86 

1.53 

0.53 

«.17 

3 

1.15 

1.05 

0.98 

2.34 

1.61 

2.13 

2.12 

1.44 

0.77 

3.89 

4 

1.22 

0.90 

1,23 

2.14 

1.62 

1.83 

2.23 

1.25 

0.96 

3.66 

5 

1.20 

0.84 

1.72 

1.90 

1.83 

1.60 

2.30 

1.18 

1.23 

3.40 

6 

1.26 

0.39 

1,09 

F  0,68 

2.24 

2.00 

1.53 

2.27 

0.98 

1.57 

3.10 

7 

1.26 

0.30 

0.78 

2.«3 

2.23 

1.45 

2.16 

1.15 

1.70 

2.87 

a 

1.31 

0.50 

0.95 

2.47 

2.33 

1.34 

1.97 

1.46 

1.80 

2.72 

9 

1.40 

0.71 

0.88 

1.99 

2.17 

1.27 

1.91 

1.75 

1.87 

2.57 

to 

2.02 

1.27 

0,91 

1.70 

2.46 

1.40 

1.81 

1,94 

1.91 

2.51 

11 

1.60 

l.«S 

1,05 

F  1.78 

1.64 

2.49 

1.39 

1  .68 

1.89 

1.87 

2.19 

12 

1.39 

1.84 

1.44 

1.61 

2.«7 

1.35 

1.72 

1.76 

1.85 

1.72 

13 

1.91 

2.34 

1,64 

1.48 

2.41 

1.41 

1.58 

1.52 

1.B3 

1.55 

14 

1.15 

2. IS 

1.60 

1.35 

2.27 

1  .49 

1.50 

1.35 

1.90 

1.60 

15 

1.2» 

2.32 

1,72 

1.21 

2.18 

1.51 

1.49 

1.29 

2.62 

1.72 

lb 

1.33 

2.36 

1,77 

1.15 

2.24 

1.47 

1.40 

1.01 

2.62 

1.78 

17 

1.28 

2.13 

1.71 

1.17 

2.38 

1.37 

1.30 

0.81 

2.85 

1.60 

ia 

1.69 

2.07 

1,66 

1.42 

2.46 

1.36 

1.11 

1.08 

3.37 

1.97 

19 

1.44 

1.87 

1.84 

1.75 

2.46 

1.36 

0.98 

1.30 

3.28 

2.07 

20 

1.05 

1.58 

F  1.55 

2.21 

2.37 

1.34 

1.01 

1.40 

3.16 

1.57 

21 

0.70 

1.17 

2.1« 

2.50 

2.17 

1.41 

1.13 

1.79 

3.30 

1.26 

22 

0.76 

1.09 

2.15 

2.57 

1.95 

1.41 

1.2« 

2.25 

3.28 

0.88 

23 

1.12 

1.12 

1.73 

2.83 

1.72 

1.29 

1.21 

2.42 

4.54 

0.92 

24 

1.33 

1.16 

1.34 

2.60 

1.44 

1.39 

1.10 

2.47 

5.24 

1.13 

25 

1.68 

0.98 

1.33 

2.45 

1.17 

1  ,46 

1.06 

2.50 

5.44 

1.34 

2b 

1.57 

1.24  F 

1.50 

1.81 

2.34 

1.01 

1.50 

1.25 

2.40 

5.49 

1.52 

27 

1.48 

2.20 

2.23 

2.16 

1.26 

1.54 

1.42 

2.17 

5.«6 

1.84 

28 

1.30 

1.89 

2.16 

2.02 

1.76 

1.61 

1.45 

1.83 

5.32 

1.56 

29 

1.20 

1.38 

2.25 

1.72 

2,04 

1.71 

1.49 

1.29 

5.10 

1.56 

30 

1.10 

2.26 

1.21 

2.25 

1,60 

1.50 

0.77 

4.77 

1.98 

31 

0.73 

0.99 

1.58 

1.56 

4.53 

7HE 

FOlLONING 

REFER 

ONLY  TO 

REA0ING9 

appearing 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.27 

1.38 

1.91 

1.99 

1.54 

1.56 

1,58 

2.92 

2.16 

MAX 

2.02 

2.36 

2.83 

2.49 

2.50 

2.30 

2.50 

5.49 

«.32 

MIN 

0.70 

0,30 

0.99 

1.01 

1.27 

0,98 

0.77 

0.45 

0.88 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.49  AT  blOO  A.M.  ON  OCT,  26. 
LOWEST  STaSE  WAS  0.27  ON  FEB  b. 
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daily  stages  for  1984 


bayou  soeuf  near  nOODWQRTH,  la. 


LOCATION.  L*r •  31-12-00,  LONG.  92-30-30.  U.  0.  HIGHWAY  165  BRIDGE,  3.0  HUES  NORTH  OF  WOOOwORTH 
(ST*.  6125015.) 

gage,  automatic  recorder  AND  staff. 

RECORDS  AVAILABLE,  DAILY,  HAY  a,  1939,  TO  JUNE  30,  1942,  AND  SEP.  27,  1962,  TO  DATE. 

Intermittently,  1942  to  1957. 

EXTREMES,  HIGHEST,  72.4  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  MAY  1953,  LOWEST,  59,59  FEET  ON  JUNE  17,  1970. 


OAUr  EIGHT  A.K.  ZT  kZZ  lK  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

J»N 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

63.44 

61,37 

64,55 

62,65 

62.29 

62,41 

61.80 

60.97 

61,82 

2 

63.38 

61.33 

63.85 

62.59 

62.38 

62.23 

62.38 

60.85 

61.79 

3 

63.33 

63.40 

63.5b 

66.89 

62.30 

61.98 

62,19 

60,80 

61.78 

4 

63.34 

63.45 

63.45 

67,22 

62.16 

61.80 

62,20 

60.79 

61  ,72 

5 

63.34 

63.36 

65.40 

66. 65 

62.05 

61.70 

62,19 

60.80 

61.62 

6 

63.33 

63.28 

68.99 

65.60 

61  .99 

61,52 

62,16 

F 

61.30 

61.46 

7 

63.30 

63.25 

66.85 

64,20 

61.90 

67,80 

62.12 

61,40 

61.43 

a 

63.30 

63.19 

66,20 

65.53 

62,54 

87,81 

61.91 

61.S8 

9 

63.29 

63.20 

65,03 

66,45 

63.00 

87.81 

62.14 

62,30 

to 

65.18 

63.48 

63,95 

66.10 

62.75 

87.82 

62.13 

62.93 

11 

65.22 

63.50 

63.50 

65.15 

62,60 

67,80 

62.48 

62.77 

F  61,40 

12 

64.15 

67.15 

63,36 

63.90 

62.49 

67.52 

62.30 

62.60 

61.36 

13 

63.65 

63.34 

63,42 

62.40  F 

67.00 

62.29 

63.14 

61.30 

14 

63.43 

63.30 

63.12 

62.38 

66,00 

62.25 

62.83 

61.27 

15 

64.25 

F  68.80 

63.20 

62.95 

62.30 

64.10 

62.44 

62.62 

61.23 

16 

64.85 

63.20 

62.80 

62.14 

63.28 

62.23 

62.47 

61.19 

17 

64.15 

63,20 

62.72 

61.99 

63,00 

61.97 

62.30 

61.31 

ia 

64.00 

63,10 

62.63 

61.81 

62,90 

62.13 

61.30 

19 

64.21 

63,02 

62.60 

61.61 

62.85 

61,25 

20 

F 

63.97 

63,20 

62.53 

62.90 

62,68 

F 

61  .88 

61.20 

21 

F 

63,60 

63.05 

62.47 

64.50 

62.60 

61.90 

61.14 

22 

63.43 

F  65.60 

62,95 

62.40 

65.48 

62.51 

61  .89 

61.54 

23 

63.39 

64.73 

62,90 

62.38 

65.68 

62.34  F 

61.30 

61.75 

63.76 

24 

65.36 

63. 51 

62,88 

62.30 

65.55 

62.20 

61.21 

61,89 

63.89 

25 

65.69 

63.57 

63,00 

62.16 

65.20 

62.01 

61.09 

61.88 

63.52 

26 

64.85 

63.37 

62.93 

62.04 

64.38 

61.81 

61.08 

61.89 

63.12 

27 

63.95 

66.31 

62,82 

62,02 

63.62 

61.65 

61.05 

61,92 

62.92 

2B 

63.64 

66.50 

62.85 

62.00 

63.30 

61.61 

61.00 

62,10 

62.76 

29 

63.52 

65.85 

62,82 

62,16 

63.04 

61,60 

61.10 

62.10 

62.63 

30 

63.45 

62,74 

62,30 

62.70 

61,60 

61.10 

61  .98 

62,53 

31 

63.41 

62,70 

62.58 

61.00 

61.87 

THE 

FOLLOWING 

-  REFEP 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

63.91 

63,67 

63.59 

62,96 

63.66 

MAX 

65.69 

66,99 

67,22 

65,68 

67.82 

min 

63,29 

62,70 

62,00 

61.61 

61.52 

F-  not  at  stated  time 

HIGHEST  Stage  (From  INCOMPLETE  RECORD)  was  68,bo  at  10:30  A.M.  ON  FEB.  15. 
LOWEST  STAGE  was  60.79  UN  AUG,  4, 
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OMIT  STACEY  FOB  Hit 


8AYQU  BOEUF  ME AB  LABOUR  IE ,  LA, 


LOCATION,  LAT.  31-04*10,  LONS.  42-25-51.  ON  BRIDGE,  O.T  MILE  ABOVE  JUNCTION  »ITh  BAVOU  LAnUURJE 
AMO  TNO  MILES  NORTHMEST  OF  LAMOUR IE ,  (STA.  6124015, ) 

SA6E.  STAFF  TTPe. 


RECORDS  AVAILABLE.  OCT  12,  1437,  TO  DATE,  FROM  1R37  TO  1«36  GASE  MAS  KNOnN  AS  BAVOU  BUEUF  AT 
HIEHMAV  BRIDGE  1/2  MILE  ABOVE  BAVOU  LAM0UR1E,  AND  IN  1434  AS  BAVOU  BOEUF,  3/4  KILE  ABOVE  BAVOU 
LAMOURIE. 


EXTREMES.  NISMEST,  72.4  FEET  ON  MAV  IS  AND  l".  1453.  LOWEST,  54,2  FEET  FROM  SCOT.  5  TO  11,  1434. 
DAILY  eight  a.m.  STAGE  in  feet  gage  zero  IS  AT  NGVO 


D*r 

JAN 

FE8 

HAH 

APR 

l 

62.47 

*2.42 

63.84 

42.51 

z 

62,44 

62.40 

63.32 

42.47 

3 

62.84 

‘2.45 

63.16 

45.80 

4 

62.40 

42.47 

63.08 

45.43 

5 

62.88 

42.40 

64.43 

45.04 

6 

62.46 

42.46 

65.40 

64.52 

7 

62.84 

42.44 

64.92 

43.56 

8 

62.42 

42.43 

64.40 

44.01 

9 

62.41 

42.42 

63.95 

44. S4 

10 

63.47 

43.00 

63.36 

64.22 

11 

64.01 

43.03 

63.04 

43.72 

1 Z 

63.51 

66.44 

63.02 

43.27 

13 

63.15 

44.30 

63.00 

42.84 

14 

63.03 

68.25 

62.96 

42.81 

IS 

63.53 

67.44 

62.96 

42.74 

U 

63.46 

68.12 

62.93 

42.72 

17 

63.40 

67.47 

62.90 

42.44 

18 

63.43 

67.64 

62.66 

42.40 

19 

63.34 

67.15 

62.64 

42.54 

20 

63.20 

66.60 

62.66 

42.47 

21 

63.04 

*5.84 

62.80 

42.42 

22 

62.48 

64.40 

62.72 

42.33 

23 

63.01 

63.44 

62.67 

42.21 

24 

64.10 

63. 61 

62.76 

42.14 

25 

64.04 

63.42 

62.60 

42.07 

26 

63.72 

63.31 

62.76 

42.01 

27 

63.44 

65.04 

62.76 

41.45 

28 

63.12 

64.62 

62.72 

41.40 

29 

63.00 

64.12 

62.68 

41.47 

30 

62.47 

62.62 

42.10 

31 

62.44 

62.S7 

the 

FQLLQMING  refer 

ONLY  TO 

MEAN 

63.23 

64.81 

63.14 

43.04 

HAX 

64.10 

68.30 

65.40 

4S.80 

niN 

62.41 

62.42 

42. S7 

61.40 

MAV 

JUN 

Jut 

42.14 

42,35 

61.39 

42.23 

62.21 

61.36 

42.18 

42.04 

62.03 

62.08 

61.82 

62,02 

41.48 

41.65 

61.98 

41.88 

61.52 

61.97 

41.81 

67.40 

61.95 

42.32 

68.21 

61.92 

42.54 

68.06 

61.98 

42.53 

67.74 

62.02 

42.40 

67.34 

T 

42.22 

66.48 

42.24 

66.08 

42.24 

65,15 

42.21 

64.12 

42.03 

63.06 

41.85 

62,44 

41.44 

62.86 

41.48 

62.75 

42.85 

62.63 

43.44 

62. Si 

43.82 

62.38 

43.80 

62.17 

43.71 

61,48 

43.52 

61.87 

43.31 

61.75 

43.17 

61.61 

42.48 

61.44 

42.83 

61,46 

42.71 

61.43 

42.52 

READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 

62.54  63.53 
63.82  64,21 
61.48  61,43 


OCT 


NOV  OtC 


t-  temporarily  Inoperative 

highest  stage  mas  not  determined, 
lohebt  stage  mas  not  determined. 


DAILY  STAGES  FOR  1964 
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BAYOU  BOEUF  NEAR  LECOHP1 E ,  LA, 


LOCATION,  L*T.  31-06-48,  LONG.  92-25-52,  ABOUT  3,8  HILES  ABOVE  HIGHWAY  112,  3.2  HlLES  NORTHWEST 
0*  LECOHPTe.  CSTA.  6140015.) 

gage,  staff  type. 

records  available.  June  28,  ms,  to  date. 

EXTREMES.  HIGHEST,  71.8  FEET  ON  HAY  16  AND  19,  1953,  LOmEST,  BELOW  59  FEET,  ON  AUG.  16  AND  1?, 
1951. 

DAILY  eight  A.M.  STAGE  in  feet  GAGE  ZENO  IS  AT  NGVD 


DAY 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

UEC 

1 

63.10 

63.00 

83.70 

62.60 

62.30 

62.50 

61.70 

61.05 

61.80 

62.50 

65.20 

65.30 

2 

63.10 

63.00 

63.40 

62.60 

62.40 

62.30 

61,90 

61,00 

61.70 

62.40 

64,70 

64.50 

3 

63.00 

63.10 

63.30 

65.20 

62.30 

62.20 

62.10 

60.90 

61.70 

62.30 

64.20 

64.00 

4 

63.00 

63.10 

63.20 

65.20 

62.20 

62.00 

62.20 

60.90 

61.80 

62.20 

63.80 

63.80 

5 

63.00 

61.00 

63.90 

64.60 

62.10 

61.60 

62.20 

60.90 

61,70 

62.10 

63.50 

64,50 

6 

63.00 

63.00 

64,90 

64.00 

62.10 

61,60 

62.10 

61.10 

61.50 

62.10 

63,30 

64, bO 

7 

63.00 

63.00 

64.60 

63.60 

62.00 

67,60 

62.20 

61.40 

61.40 

62.10 

63.20 

64.30 

a 

63.00 

62.90 

64.10 

63.60 

62.40 

67,90 

62,10 

61.50 

61.40 

62.40 

63.00 

63,90 

9 

63.00 

62.90 

63.60 

64.30 

62.80 

67.70 

62,20 

62.00 

61  .40 

62.90 

63.00 

63.70 

10 

63.60 

63.10 

63.50 

64.10 

62,70 

67.40 

62.20 

62.50 

61,40 

62.80 

62,90 

63.50 

11 

63.90 

63.10 

63.30 

63.80 

62.60 

67,20 

62.30 

62.70 

61.40 

62.70 

62.40 

63.40 

12 

63.60 

66.50 

63.20 

63.50 

62.50 

66.90 

62.40 

62.60 

61.40 

62.70 

62.80 

63.40 

13 

63.30 

6T.90 

63.20 

63.20 

62.40 

66.10 

62,40 

63.10 

61.40 

62.60 

62.70 

63.30 

14 

63.20 

6T.T0 

63.10 

63.00 

62.40 

65.00 

62.30 

62.90 

61.3S 

62. bO 

62.90 

63,30 

15 

63.50 

67.50 

63.00 

63.00 

62,30 

63.60 

62.20 

62.70 

61.30 

62.70 

62.60 

63.30 

16 

63. TO 

67.60 

63.00 

62.90 

62.20 

63.20 

62.30 

62.50 

61.30 

62.70 

63.00 

63.30 

17 

63.50 

67.60 

63.00 

62.80 

62.00 

63,00 

62,20 

62,30 

61.30 

64,00 

63.50 

63.30 

16 

63.60 

67.00 

63.00 

62.70 

61.80 

63.00 

61,90 

62.20 

61.50 

63.60 

63.30 

63.30 

19 

63.50 

66.90 

62.90 

62.70 

61.60 

62,90 

61,80 

62.00 

61.40 

63.50 

64.50 

63.30 

20 

63.60 

66.20 

63.00 

62.60 

62,10 

62.80 

61,80 

61.90 

61.40 

63.60 

64.30 

63.30 

21 

63.30 

65.50 

62.90 

62.60 

63.50 

62.70 

61.70 

61.90 

61.30 

67.40 

64.00 

63.30 

22 

63.30 

6a. 70 

62.80 

62.50 

63.70 

62.50 

61.50 

61.90 

61.60 

68.50 

63.70 

63,30 

23 

63.30 

63.90 

62.80 

62.40 

63,70 

62.40 

61,50 

61.90 

63,20 

68.60 

63.40 

63.30 

24 

66.00 

63.50 

62.80 

62.40 

63.70 

62.20 

61,30 

61.90 

63.50 

68.50 

63.40 

63.20 

25 

63.90 

63.30 

62.90 

62.20 

63.60 

62.10 

61.20 

61.90 

63.20 

68.20 

63.30 

63.20 

26 

63.60 

63.20 

62.90 

62.10 

63.40 

61.90 

61,20 

61,90 

63.00 

67.80 

63.20 

63.20 

27 

63.60 

66.70 

62.80 

62.10 

63.20 

61,70 

61.10 

62.10 

62.90 

67.60 

66,10 

63.20 

26 

63.30 

66.60 

62.80 

62.20 

63.10 

61.60 

61.10 

62.20 

62.80 

67.30 

66,90 

63.20 

29 

63.20 

66.00 

62.80 

62,30 

63.00 

61.60 

61.20 

62.20 

62.70 

66.90 

66.20 

63.00 

30 

63.10 

62.70 

62.40 

62.80 

61,50 

61,20 

62.60 

62,60 

66.70 

65.80 

62.90 

31 

63.10 

62.70 

62.60 

61.10 

62,00 

65.90 

62.80 

THE 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  • 

the  table 

ABOVE 

MEAN 

63.33 

66.65 

63.22 

63.10 

62.62 

63,57 

61,82 

61,95 

61.87 

64.44 

63.85 

63,54 

HAX 

66.00 

67.90 

69.90 

65.20 

63.70 

67,90 

62.40 

63.10 

63,50 

68.60 

*6.90 

65.30 

HIN 

63.00 

62.90 

62.70 

62.10 

61.60 

61.50 

61.10 

60.90 

61,30 

62,10 

62.70 

62.60 

highest  stage  was  66.60  on  oct.  23. 

LOWEST  STAGE  mas  60.90  ON  AUG.  3  AND  LATER  DATE (3) . 
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DAILY  STASES  FOR  1484 


BAYOUS  RAPIDES,  BOEUF  AND  COCODR1E  DIVERSION  CHANNEL  NEAR  LUNEPINE,  LA, 


LOCATION,  LAT.  30-54-07,  LONG,  42-18*32,  HIGHWAY  181  BRIDGE,  2,4  NILES  NORTH  OF  LUNEPINE.  (STA, 
M 5201b.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

records  available,  intermittently,  1444,  and  1453  to  iRSb.  daily,  oct,  25,  145s,  to  oate. 

EXTREMES.  HIGHEST,  60.40  FEET  IN  1453.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  JULY  17,  1458,  AND  LATER  OATES. 


daily  eishy  a.m.  stage  in  feet 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN  JUL 

i 

42.22 

41.44 

47,20 

ao.5« 

B  F  40.52 

2 

41.48 

41.88 

45.11 

40.50 

3 

41.40 

42.10 

43.74 

50.00 

B 

4 

41.85 

42.20 

43.06 

51.76 

5 

41.70 

42.01 

46.26 

50.85 

6 

41.64 

41.62 

51.25 

40.67 

7 

41.54 

41.55 

50.40 

45.73 

56.73 

a 

41.52 

41.65 

44.30 

44.30  F 

40.85  56.73  F  40,74 

9 

41.44 

«1 .55 

47.30 

46.60 

40.50  56.50 

10 

44.68 

«2.32 

45.00 

46.42 

40.60  56.24 

11 

48.35 

42.45 

43.40 

46,70 

55.46 

12 

45.80 

53.10 

42.70 

44.35 

55.60  T 

13 

43.85 

56.10 

43.00 

42.65 

54.85 

14 

42.80 

55.40 

42.27 

41.62 

53.40 

15 

46.15 

55.62 

41.46 

46.41 

B  50.75 

16 

46.50 

55.74 

41.41 

41.02 

45.55 

17 

45.32 

55.44 

41.44 

40.73 

42.20 

16 

45.65 

55.02 

41.61 

40.52 

41.50 

19 

45.18 

54.33 

«1.32 

41.24 

20 

43.45 

53.62 

41.46 

40.47 

21 

42.47 

53.00 

41.31 

F  40.70 

22 

42.45 

52.00 

41.15 

F 

47.60 

23 

42.24 

48.45 

41.20 

46,60 

24 

46.42 

45.46 

40.40 

B 

46.00 

25 

47.60 

43.87 

41.25 

45.38 

26 

46.55 

•2.47 

41.20 

44.27 

27 

44.65 

53.40 

40.44 

43.14  B 

26 

43.55 

52.01 

40.47 

42.24 

29 

42.61 

44.75 

41.00 

41.55 

30 

42.30 

40. 6B 

40.81  F  40,80 

31 

42.11 

40.54 

40.54 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN  43.45  48.21  43.28 
MAX  44.68  56.10  51.25 
MIN  41.44  4t.35  *0.54 


NOV  DEC 


b-  channel  dry  f-  not  at  stated  time 

t-  temporarily  Inoperative 

highest  stage  (From  incomplete  RECORD)  MAS  56.77  AT  NOON  ON  JUN,  T. 
LOWEST  STAGE  mas  NOT  DETERMINED. 


DAILY  STAGES  FOR  1964 
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DAILY  STAGES  FOR  1964 


BAvOUS  RAPIDES,  BOEUF  AND  COCODR  IE  DIVERSION  CHANNEL  AT  HJLBURN,  LA. 

LOCATION*  L*T.  30-51-58,  LONG.  92-13-52,  ON  HIGHWAY  10b  BRIDGE.  (STA.  6160012A.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1949  TO  1958.  DAILY,  JULY  23,  1958,  TO  DATE, 

EXTREMES,  HI6HE3T,  49.30  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  MAY  1953.  LOWEST,  2b. 58  FEET  Ok  OCT.  2b  AnD 
LATER  DATES  In  I960. 

OAILT  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET  GAGE  HERO  IS  AT  NfeVD 


OAY 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

hay 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

30. Ob 

29.62 

34.39 

27.56 

26.95 

26,90 

24.53 

2b,80 

26,40 

27 .26 

41.29 

39,21 

2 

29.73 

29.40 

34.25 

27.14 

26.92 

27.03 

27.14 

2b. 77 

26.78 

27.29 

«1.06 

38,27 

3 

29.  60 

29.35 

32.42 

35.70 

27.12 

27.30 

27.10 

26.77 

26.75 

26.97 

40.61 

36.63 

4 

29.49 

29.45 

31.44 

37.74 

27.54 

27.04 

27.01 

26.77 

26.69 

26.67 

38.80 

35.11 

5 

23.lt 

24.72 

31.41 

37.32 

27.11 

27,00 

26.94 

26.75 

26.98 

26.77 

36.40 

39.60 

b 

2».Jl 

24.44 

37.45 

35.46 

26.90 

27,20 

26.99 

27.35 

26.81 

26.86 

39.39 

7 

20.1# 

24.94 

37.75 

33.67 

26.93  F 

*0.41 

26.90 

27,45 

26.80 

26.80 

36,02 

8 

20.01 

29.00 

34.45 

31,70 

27.44 

26.45 

27.00 

26.97 

27.30 

36.30 

9 

20. #1 

24.47 

35.00 

35,22 

27. 7S 

27.36 

26.83 

26.90 

26.60 

34.60 

10 

33.90 

29.94 

33.19 

3S.32 

24.02 

27.09 

26.68 

26,82 

29.93 

33.41 

11 

36.55 

30.26 

31.42 

34.17 

27.40  F 

42.40 

27.18 

26.95 

27.11 

28.93 

32.58 

12 

34,55 

36.44 

30.55 

32.45 

27.10 

42.60 

26.93 

27.28 

27.29 

27,91 

31,84 

13 

32.37 

*1.16 

31.35 

30.67 

26.74 

42.31 

26.46 

27.05 

27.21 

27 . 42  F 

28.30 

31  .49 

14 

31,05 

*1.19 

30.59 

29.63 

26.71 

41.94 

27,04 

29.19 

27.10 

27.35 

28.02 

31.10 

IS 

33.20 

*1.15 

24.95 

29.04 

27.00 

41,42 

27.64 

28.08 

27.18 

33.15 

28.45 

30,93 

lb 

34.66 

*1.32 

29.45 

24.60 

27.15 

34.55 

27.05 

27.33 

27.32 

29.20 

28.49 

30.62 

17 

33.64 

*1.21 

24,64 

24.14 

27.05 

35.40 

26,42 

26,91 

27,19 

39.10 

31.19 

30,80 

18 

33.42 

*1.11 

29.24 

27.40 

26.49 

34.10 

26.47 

26.80 

27,05 

37,33 

31.42 

30.9o 

19 

33.43 

*0.49 

24.65 

27.49 

26.42 

32. 94 

26.60 

26.78 

26.93 

34.38 

Sb.10 

30.83 

20 

32.15 

*0.79 

29.02 

27.24 

30.30 

32.10 

26.76 

26.75 

26.99 

34.75 

36.61 

30.69 

21 

31.07 

*0.«4 

24.15 

27.10 

31.41 

31.11 

26.60 

26,80 

26.93 

39.90 

35.56 

30.54 

22 

30.44 

*0.00 

24.72 

27.03 

34.51 

30.21 

26.61 

26.76 

26.92 

40.82 

33.95 

30,50 

23 

30.10 

34.12 

24.34 

27.05 

33,47 

29.00 

26.41 

27.31 

27. B3 

42.06 

32.19 

30,47 

24 

33.15 

35.15 

24,15 

26.44 

33.25 

24.15 

26.96 

27.20 

34.60 

42.20 

31.25 

30.28 

25 

34.  #0 

33.40 

24.42 

26,92 

32.70 

27.72 

26.61 

26,96 

32.15 

42.04 

30.87 

30.20 

2b 

34.05 

32.50 

24.60 

26,43 

31.91 

27.60 

26,60 

26,79 

30.46 

41,99 

30.52 

30.09 

27 

32.65 

39.45 

24.49 

26.70 

31.52 

27.09 

26.60 

26,89 

29.47 

41.98 

36.90 

30.00 

26 

31.25 

*0.22 

27.45 

26.65 

30.09 

27.40 

26.79 

26,87 

26.67 

41.97 

40.50 

29,95 

29 

30.44 

39.03 

24.15 

26.42 

29.24 

27.14 

27.29 

26.80 

24. 25 

41.98 

40.23 

29,65 

30 

30.05 

27.40 

26.95 

24.39 

27.35 

27.67 

26,81 

27.67 

41.82 

39.60 

28.73 

31 

24.  #6 

27.50 

27.45 

26.76 

26.60 

4J.65 

28.31 

THE 

F0U0NIN6  REFER 

ONLY  TO 

HEADINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

31.67 

35.47 

30.95 

30.05 

24,71 

27.04 

27,09 

27.75 

33.95 

32.62 

MAX 

34,55 

*1.32 

37.75 

37.79 

34.51 

26.53 

29,19 

34.60 

42.20 

39.60 

MIN 

2#,9l 

24.97 

27.50 

26,65 

24,71 

26.67 

26.75 

26.69 

26.77 

26.31 

F-  NOT  AT  3TATE0  TIME 

HIGHEST  STAGE  (From  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  42.60  AT  6150  A.M.  ON  JUN.  11 
LOWEST  STAGE  WAS  2b. 65  ON  APR,  26  AND  LATER  OATE(S). 


M 


is 


•*»? 

"S! 


o 

ifi 
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DAILY  STASES  F OH  196A 


BAYOU  COCODRIE  NEAR  CLEARWATER,  LA. 


LOCATION.  L»T.  31-00-00,  LONS,  92-22-46.  U.  S,  HIGHWAY  167  BRIDGE,  1,000  FEET  DOWNSTREAM  FROM 

bayou  cocOdRIe  dam,  and  i.s  miles  east  of  Clearwater.  (sta.  bitoou.) 

BASE.  AUTOMATIC  RECORDEH  AND  MIRE-WEIGHT. 

general  Information,  gage  read  anu  maintained  by  u.  s.  geological  survey,  drainage  area,  2au 

SQUARE  MILES.  SLIGHT  REGULATION  AT  LOW  FLOW  BY  LAKE  COCODRIE  [USABLE  CAPACITY,  9,000 
ACRE-FEET). 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  HAT  1922  TO  JAN.  1925,  AND  OCT.  1937  TO  DATE,  PUBLISHED  BY  CORPS  OF 

engineers  since  1946.  prior  to  oct,  1937,  station  was  referred  to  as,  near  meeker,  la. 
discharge,  daily,  computed  and  published  by  u.s.  geological  survey. 

extremes,  HIGHEST,  26,72  FEET  ON  MAY  19,  1953.  LOWEST  NOT  DETERMINED. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO,  40.00  FEET,  NGVU 


OAT 

Jan 

FEB 

NAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

UEC 

1 

13,02 

3.85 

18.25 

10,86 

6.50 

10,22 

14,52 

6.71 

6.27 

9.5T 

9|#0b 

15.69 

2 

12. TT 

3.50 

18,03 

10.63 

6.48 

3.63 

14.31 

6.61 

6.28 

9.13 

91.29 

15.50 

3 

12. 38 

3.28 

17.80 

11.51 

6.47 

3.13 

14.07 

6,54 

6.29 

8.T4 

19.00 

15.26 

4 

11.  86 

3.03 

17.57 

11.75 

6.41 

8.77 

13.88 

6,43 

6.34 

8.36 

10,76 

15.26 

5 

11.30 

8.34 

17.46 

11.34 

6.46 

6.42 

13.71 

6.46 

6.29 

8.09 

16.53 

15.49 

b 

10.80 

8.71 

17.46 

11.75 

6.43 

8.94 

13.43 

6,46 

6.26 

T.63 

10.29 

15.72 

7 

10.33 

8.52 

17.41 

11.23 

6.40 

16.60 

13,24 

6.45 

6.27 

7.T2 

lb. 05 

15.75 

6 

9.92 

8.31 

17.25 

11.1! 

6.70 

13,50 

12.37 

6.43 

6.28 

7.93 

17,61 

15,64 

9 

9.TS 

8.21 

17.02 

11.16 

6.83 

1’.74 

12.68 

6.42 

6.27 

8.06 

17.56 

15,49 

10 

11.50 

8.36 

16.73 

11.33 

T.21 

13.56 

12,26 

6.41 

6.23 

8.15 

17,3b 

15.32 

u 

12. T5 

8.53 

16.56 

11.37 

7.20 

1»,30 

11.60 

6.41 

6.21 

7.94 

17.11 

15.14 

12 

13.11 

14.03 

16.35 

11.02 

6.32 

13.04 

11.21 

6,44 

6.19 

7.76 

lb. 67 

14.96 

13 

13.04 

13.15 

16.17 

10.53 

6.75 

18.78 

10.60 

6,44 

6.17 

7.60 

lb.b3 

14.77 

M 

12.84 

13.31 

15.38 

10,16 

6.53 

1«.S2 

10.07 

6.42 

6.16 

7.60 

lb. 39 

14.56 

15 

12.87 

13.34 

15.80 

3.73 

6.48 

18.28 

3.65 

6.42 

6.12 

6.00 

lb. 15 

14.36 

lb 

12. 03 

13.83 

15.60 

3.34 

6.40 

18.04 

3.18 

6.39 

6.13 

7.74 

15.9b 

14.16 

17 

13.03 

19.73 

15.33 

8.33 

6.33 

17.82 

8.75 

6.41 

6.09 

9.56 

15.75 

13.95 

10 

13.09 

13.64 

15.17 

8.64 

6.37 

17.64 

».45 

6.39 

6.07 

11.36 

15.  b3 

13.75 

14 

13.04 

13.41 

14.37 

8.38 

6.64 

17.46 

8,58 

6.38 

6.04 

12.92 

15. b3 

13.54 

20 

12.36 

13.17 

14.76 

8.12 

8.33 

17.22 

8.27 

6.44 

6.01 

13.35 

15.50 

13.32 

21 

12.79 

18,35 

14.54 

7.83 

3.64 

16.36 

8.07 

6.40 

5.98 

16.90 

15.61 

13.11 

22 

12.50 

18.73 

14,31 

7.74 

11,44 

16.63 

T  ,79 

6.35 

6.05 

20.96 

15.20 

12.63 

23 

12.16 

18.51 

14.03 

7.56 

12. S4 

16.44 

T.15 

6.36 

6.39 

21.42 

10.99 

12.44 

24 

11.93 

18.23 

13.30 

7.36 

13.00 

16.18 

6,89 

6.36 

9.69 

21.57 

1 A  .77 

11.92 

25 

11.83 

18.05 

13.68 

7.21 

12.33 

15.32 

6.72 

6.32 

11.81 

21.50 

10.5b 

11.33 

26 

11.32 

17.35 

13.46 

7.03 

12.63 

15,66 

6.65 

6.34 

12.17 

21.23 

10.3b 

10.61 

27 

11.78 

18.42 

13.23 

6.81 

12.42 

15.41 

6,57 

6,36 

11.82 

20.91 

10.60 

10.36 

26 

11. «5 

18.58 

12.38 

6,70 

12.23 

15.18 

6.49 

6,50 

11.21 

20.60 

15.70 

9.95 

29 

11.04 

18.45 

12.60 

6.61 

11.38 

14,36 

6,48 

6.38 

10,62 

20.29 

15.97 

».61 

30 

10.63 

12.03 

6.55 

11,38 

14.75 

6,67 

6.31 

10,07 

20.01 

15.60 

9.34 

31 

10.23 

11.45 

10.82 

6.76 

6.29 

19.73 

«.17 

THE 

following 

;  REFER 

ONLT  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

11.38 

14.37 

15.42 

3.37 

8.55 

15.63 

9.33 

6.A2 

7.32 

12.99 

21.30 

13.50 

MAX 

13.11 

13.34 

18.25 

11,34 

13.00 

13,74 

14,52 

6.T1 

12.17 

21.57 

91,0b 

15.75 

HtN 

3.T8 

8.21 

11.45 

6,55 

6.37 

8.42 

6,48 

6.29 

5.98 

7.60 

10,36 

9.17 

HIGHEST  STAGE  WAS  21.61  AT  6100  P.M.  ON  OCT.  24, 
LOWEST  STAGE  WAS  3.96  ON  SEP.  21, 


(Kfjvflwv) 


■ 


WwiviNV 

WiWi'1 


Mils 

m 

HI 


km. 


mm 
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DAILY  STAGES  FOR  1964 


BAYOU  COCODRIE  AT  $T,  LANDRY,  LA, 


LOCATION,  L*T,  30-50-40,  LONS,  92-15-34, 
LA.  CSTA.  6172016,) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1946. 
1961,  TO  OATE. 

EXTREMES,  HlfiMEaT,  46.65  FEET  ON  MAY  20, 


HIGHWAY  106  0RIO6E,  10,5  MILES  NORTH  OF  VILLC  PLATTE# 

DAILY,  AUG,  9,  1946,  TO  MAY  22,  1956,  AND  APR,  25, 
1953.  LOWEST,  33.43  FEET  ON  OCT.  4,  1970. 


DAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET 


GABE  ZENO  IS  AT  NGVD 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

NA7 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO  Y 

1 

38. <>4 

37.11 

42,05 

37.56 

35.11 

37,22 

39.42 

35,19 

34,60 

36.76 

43.55 

2 

38.74 

36.79 

41.60 

37.36 

39.56 

36.85 

39.04 

34.64 

34.58 

36.57 

43,58 

3 

38. S3 

36.70 

41.35 

37.45 

38.65 

36.53 

38.99 

34,75 

34,60 

36.40 

43,29 

4 

38,21 

36.80 

41.30 

37,70 

38.78 

36,33 

38.68 

34.75 

34,67 

36,14 

42.97 

5 

38.08 

36.51 

41.15 

37.06 

39.68 

36.07 

36.60 

34,70 

34.89 

35,94 

42,47 

b 

37.63 

36.28 

41.15 

37,32 

38.55 

35,49 

38,65 

34.70 

34,61 

35.79 

41  ,90 

7 

37.38 

36.18 

41,00 

37,60 

38.52 

45,36 

38.50 

34,72 

34.87 

35.61 

41  ,S9 

a 

37.12 

36.19 

40, ao 

37,73 

38,72 

45.50 

38,40 

34.93 

34.92 

35,84 

41.36 

9 

36.91 

37.19 

40.70 

37.83 

34.81 

45,01 

38,26 

34.66 

34.92 

36.07 

41.20 

10 

38.65 

36.98 

40,55 

36.30 

38.87 

44,71 

38,09 

34.70 

34.48 

36.70 

41.00 

1  1 

39.43 

36.72 

40.45 

38.10 

35.05 

F 

44,35 

37,86 

35.08 

34,22 

36.51 

40.81 

12 

39.33 

37.40 

40.30 

37.76 

34.91 

44,22 

37.60 

35.22 

34.11 

36,20 

40.51 

13 

39.15 

92.20 

40.30 

37,60 

34.83 

44.02 

37,25 

35,19 

34.09 

35.94 

40.35 

14 

38.89 

82.75 

40.30 

37.18 

34.75 

43,80 

37,10 

35,13 

34,12 

35.63 

40.31 

15 

39.19 

82.95 

40,20 

37.13 

38.65 

43,47 

37,13 

35.05 

34.29 

39.09 

00.20 

16 

39.45 

82.80 

39.60 

36,53 

38.98 

F 

43.10 

36,72 

34.92 

34.25 

37.50 

40.19 

17 

39.30 

*2.70 

39.65 

36,40 

38.82 

F 

42.90 

36,39 

34.83 

34.41 

39.55 

39.98 

18 

39.20 

*2.70 

39.60 

36.35 

38.21 

F 

42.05 

36,00 

34.67 

34.81 

40.77 

39.99 

19 

39.05 

82.95 

39.52 

36,10 

38.02 

41.  4C 

35,63 

34.64 

34,77 

39,62 

40.19 

20 

38.88 

83.00 

39.50 

35.95 

35.59 

40,96 

35,96 

34.67 

34,66 

39.88 

39.95 

21 

38.70 

82.90 

39,35 

35.72 

36.90 

40,72 

35,81 

34.71 

3«,62 

40.57 

39.85 

22 

38.50 

82.65 

39.20 

35.10 

38.01 

40,49 

35,72 

34.60 

34.30 

42.10 

39.70 

23 

38.32 

»2.25 

39.10 

36,12 

38.64 

40.30 

35,55 

34.55 

34,99 

43.20 

39,59 

24 

38.29 

41.90 

39.02 

35.68 

38.60 

40.15 

35.09 

34.62 

38.10 

43.88 

39.38 

25 

38.38 

41.80 

36.95 

35.05 

38.52 

39,99 

34.90 

34.59 

38.09 

43.96 

39.35 

26 

38.29 

«1.50 

36,60 

34.98 

38.35 

39.65 

34,76 

34.60 

38.12 

43.90 

39.28 

27 

38.20 

<2.65 

36.75 

34.85 

38.94 

39,71 

34,80 

34.62 

37.85 

44.01 

41.45 

26 

37.69 

82.60 

36.45 

35.15 

38.51 

39.60 

34,70 

34.68 

37.60 

44,01 

41.79 

29 

37.75 

<2,30 

36.30 

35,09 

38.33 

39,51 

35,55 

34.76 

37.39 

43.98 

41,06 

30 

37.65 

36.23 

35.02 

37.95 

39,39 

35,60 

34,68 

37.03 

43,97 

40.58 

31 

37.40 

37,65 

37.50 

35.57 

34,69 

43.71 

01 


40, 

40, 

40, 

39, 

41, 

40, 
«0, 
40, 
39, 
39, 

39, 

39, 

39, 

39, 

39 

39 

36 

36 

36 

36 


36 

36 

36 

36 

37 


37 

3? 

37 

36 

36 

36 


THE 

FQlLOHINS 

REFER 

ONLY  TO 

readings 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

39.8? 

<o.ia 

39.91 

36.60 

35,97 

40,96 

36,87 

34,79 

35. 3< 

MAX 

39.85 

«3.00 

42.05 

38,30 

38,94 

45,50 

39,42 

35,22 

36.11 

MIN 

36.91 

36.19 

37.85 

34.85 

34.02 

35,49 

34.70 

34.55 

34.  0< 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  NAs  45.86  AT  2*00  P.M,  ON  JUN,  7 
LOWEST  STAGE  WAS  33,61  ON  SEP,  13, 


dajlt  stages  for  i9«4 


BAYOU  COCOORIE  NEAR  WHITE V ILLE ,  UA. 


LOCATION,  l»T,  30-46-A1,  L0N6.  92-11-86.  HISHWAY  29  BRIDGE*  2.7  MILES  SOUTHWEST  OF  WHITEVILLE, 
(STA.  6176012A.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  INTERNITTENTLY,  1939,  DAILY  *  JAN,  2,  1990,  TO  JUNE  30,  1992,  AND  WAR.  1, 
1996,  TO  DATE, 


EXTREMES,  HIGHEST,  42 

.3  FEET 

ON  MAY 

20,  1953. 

LOWEST 

,  18.25 

FEET  UN 

OCT.  16 

t  1983. 

daily 

eight  a 

.M,  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

nG  VO 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

UEC 

1 

29.52 

22.90 

32,30 

22.00 

19.31 

21,84 

24,60 

19,97 

19.46 

21.12 

35.42 

32.53 

2 

29.07 

21.88 

31.33 

21  .65 

19.10 

21.40 

24.18 

19.70 

19,40 

20.85 

35.40 

32,00 

3 

23.71 

21.82 

30,35 

24.20 

19.20 

21,15 

23.60 

19,60 

19.38 

20.58 

35.23 

31  .65 

4 

23.90 

22.90 

29,50 

27,18 

19.50 

20,83 

23.35 

19.91 

19.53 

20.29 

34.69 

31.0b 

5 

23.20 

22.15 

28.75 

27.05 

19.33 

20.61 

23.40 

19.77 

19.50 

20.09 

34.16 

33.24 

6 

22.85 

21.68 

30.56 

26.38 

19.40 

20,09 

23.21 

19.47 

19.85 

20.06 

33.41 

33.29 

7 

22.50 

21.15 

30.82 

19.17 

34,00 

23.00 

19.60 

19.63 

19.43 

32,75 

32,76 

S 

22,10 

21.00 

30.30 

19.95 

35.62 

22.81 

19.51 

19,65 

20.13 

32.11 

31.93 

9 

21.80 

22.00 

29,40 

25,60 

19.90 

36,08 

22.75 

19.46 

19.61 

20.83 

31.41 

31.10 

10 

27.60 

22.15 

26.20 

26.45 

20.00 

36,17 

22.54 

19.31 

19,54 

22.15 

30.52 

3U.19 

t  1 

29.58 

22.20 

26.99 

26.00 

19.77 

36,03 

22.36 

19.61 

19.19 

21.84 

29.46 

29.11 

12 

28.62 

29.70 

26.25 

24,88 

19,61 

35,90 

22.02 

20.01 

19,21 

20.90 

26.24 

27.90 

13 

27.08 

33.78 

26,08 

23.53 

19.49 

35,75 

21.59 

20.01 

19.05 

20,40 

27.15 

26.81 

14 

25.71 

39.00 

26,13 

22.60 

19.34 

35,57 

21. S3 

20.73 

19.01 

20.29 

26.03 

25.77 

IS 

26.60 

39.01 

25,80 

22.13 

19. S5 

35.32 

21.80 

20.26 

19.18 

29,32 

25.36 

25.13 

16 

28.89 

34.20 

25.40 

21.31 

19. SI 

34.90 

21.25 

19.94 

19.17 

27.13 

25.19 

24,76 

17 

28.07 

34.25 

25.00 

20.89 

19.45 

34,35 

20.86 

19,69 

19.24 

31.80 

25.78 

24.45 

18 

27.90 

34.23 

24.80 

20.70 

19.00 

33,56 

20.52 

19.44 

19.45 

33.70 

25.90 

24.40 

19 

27.89 

34.20 

24.50 

20.43 

18.90 

32,79 

20.23 

19.36 

19.47 

32.05 

27.90 

24.35 

20 

26.68 

34.12 

24.65 

20.65 

32,09 

20.40 

19.28 

19.49 

31.38 

28.72 

24.19 

21 

25.95 

34.00 

24.70 

23,90 

31.30 

20.26 

19.51 

19.49 

31.26 

28.30 

23.64 

22 

29.50 

33.80 

24.40 

25.55 

30.33 

20.14 

19.38 

19.30 

33.30 

27.40 

23.69 

23 

23.92 

33.30 

24.10  F 

20,52 

26.40 

29,02 

20.10 

19.41 

20.01 

34.75 

26.19 

23.73 

24 

29.61 

33.25 

24.13 

20.20 

25.84 

27,85 

21.33 

19.56 

25,84 

35.25 

2S.37 

23.58 

25 

28.18 

31.48 

24.55 

19.51 

25.29 

26,86 

19.80 

19.50 

25.47 

24,99 

23.23 

26 

25.91 

30.68 

24,20 

19.53 

24.80 

25,57 

19.40 

19.40 

24.09 

24.b9 

22.57 

27 

25.11 

32.90 

23,82 

19.31 

25.65 

24,60 

19.25 

19.47 

23.21 

30.75 

22.30 

26 

29.05 

33.38 

23.20 

19.60 

24.77 

24.32 

19.20 

19,52 

22.64 

33.60 

22.26 

29 

23.90 

33,20 

23.05 

19.50 

24.18 

24,18 

20.39 

19.51 

22.20 

F  35.65 

33.53 

22.25 

30 

23.05 

22,65 

19,46 

23.22 

23.99 

20.30 

19.52 

21,63 

35.60 

32.98 

22,75 

31 

22.70 

22,48 

22.35 

20.21 

19.59 

35.58 

22.69 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

25.21 

28.76 

26,40 

21.34 

29,40 

21.49 

19.64 

20.39 

29.76 

26.77 

MAX 

29.58 

34.25 

32,30 

26.40 

36,17 

24.60 

20,73 

25.84 

35.42 

33,29 

h  in 

21,80 

21.00 

22.48 

18,90 

20.09 

19,20 

19.28 

19.01 

24.69 

22.25 

F-  NOT  AT  3TATE0  TIME 

highest  stage  -aj  36. 17  at  aioo  a.h.  on  jun.  10. 
LOWEST  STAGE  was  18,89  ON  MAY  19, 
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DAILY  STASES  FOR  1984 


BAYOu  BOEUF  AT  MEEKER)  LA. 

LOCATION.  CAT.  31*02*20)  LONG,  92*22*21.  U.  S.  HIGMNAY  167  BRIDGE.  (STA.  6180015.) 

SAGE,  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  MIRE  HEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT.  22,  1954,  TO  DATE,  FOR  RECORDS  FROM  1934  Tu  1954,  REFER  TO  GAGE  AT  LYLES 
La.  CO-J J >  • 

EXTREMES,  HIGHEST,  67.99  FEET  ON  DEC.  27,  1982.  LONEST,  58.28  FEET  ON  SEP,  29,  1956,  AND  OCT.  20 

1463. 


DAILY  STAGES  FOR  1984 


139 


BAYOU  TECME  AT  FORT  BARRE,  LA, 

LOCATION,  L*T.  SO-32-47,  LONS.  91-5S-03.  ON  BRIDGE,  800  FEET  BELOW  MEAD  QF  BAYOU,  (STa. 
MOSOUA.) 

GASE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  (932  TO  1933,  AND  193b  TU  1937.  DAILY,  UCT.  1937  TD  DATE. 
GAGE  Known  AS  RANGE  lb  FROM  1932  TO  1933,  ANO  BAYOU  TECME  AT  MEAD  FROM  193b  TO  1939. 

EATREMES.  NlSMEsT,  28.27  FEET  ON  MAY  2«,  1953.  LOWEST,  10.30  FEET  ON  OCT.  18,  195b, 

DAILY  EIGmT  A.M,  STAGE  in  FEET  GASE  ZEHU  IS  AT  N6VU 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JI1L 

AUG 

SEP 

DCT 

NOV 

uec 

1 

17.3b 

17.50 

19.19 

17.  J9 

17.55 

18,08 

18.75 

17.  89 

17.99 

17.31 

20.69 

19.55 

2 

17.13 

16.43 

18.85 

17.15 

17.48 

18.01 

19.00 

i  7. as 

17.95 

16.62 

20.51 

3 

16.9a 

16.58 

18.63 

17,00 

17.55 

17.98 

16.97 

1 7  . §9 

17.93 

16.33 

20.91  F 

19.20 

4 

16.72 

17.27 

18.34 

17.93 

1 7  .60 

17.91 

18.05 

16.08 

16.00 

15.61 

20.30 

19.41 

5 

17.43 

17.70 

18.09 

18.60 

17.60 

18,00 

18.15 

17.91 

18,00 

16,16 

20.09 

20,36 

6 

17.70 

17.85 

18. bl 

18,33 

17.53 

17.95 

18.10 

17.50 

18,01 

16.39 

19,75 

20.43 

7 

1T.31 

16.18 

18.68 

18.21 

17.49 

18.60 

18.05 

17.92 

17.99 

16,53 

19. 5S 

20,20 

8 

16.89 

16.28 

18,61 

17.55 

19.80 

17.96 

17.92 

17,95 

16.30 

19.39 

20,02 

9 

16.41 

16.25 

18,49  F 

17.90 

17,65 

20.19 

17.99 

17.52 

17.92 

15.95 

19.17 

19.70 

JO 

18.32 

16.77 

18.25 

18,45 

17.79 

20.25 

18.01 

17.70 

17.90 

16.61 

16.90 

19.30 

11 

18.52 

17.35 

17.85 

18.50 

17.89 

20.22 

18.10 

17.79 

17.88 

16.09 

lb. 60 

18.07 

12 

18.46 

17.95 

17.50 

18.01 

17.85 

20,10 

18,02 

17.93 

17.85 

16.69 

18.22 

16.31 

13 

18.00 

20.39 

17,99 

18.00 

17.80 

20.07 

17.80 

16.02 

17.80 

16.58 

17.00 

17.05 

14 

17.37 

20.20 

18.18 

17.73 

17.72 

20.08 

17.69 

17,99 

17.76 

16,20 

17.92 

17.42 

15 

16.97 

20.25 

18.14 

17.28 

17.72 

20.10 

17.78 

16.03 

17.72 

16.65 

17.03 

17.00 

16 

18.25 

20.09 

17.95 

16.90 

17.70 

20.18 

17.80 

16.00 

17.70 

17.79 

17,06 

16.76 

17 

18.42 

19.83 

17.58 

17.43 

17.65 

21.04 

17.57 

17.90 

17.69 

16.99 

17.06 

10.53 

lfl 

18.40 

19.66 

17.20 

17.77 

17.59 

20.78 

17.72 

17.60 

17.69 

19.89 

16.93 

16.30 

19 

F 

18.63 

18.57 

16.9! 

17.50 

17.49 

20,49 

17.79 

17.65 

17.60 

19.99 

16.98 

16.51 

20 

f 

18.55 

19.50 

18.12 

17.00 

17. S5 

20.27 

17.77 

17.50 

16,01 

19.80 

17.22 

10.44 

21 

17.55 

19.42 

18.34 

17.25 

18.56 

19.88 

17.61 

16.09 

19.39 

17.13 

10.27 

22 

16.88 

19.25 

18.25 

17.40 

16.75 

19.40 

17.68 

18.00 

19.69 

16.91 

17.10 

23 

16.4* 

19.09 

18.18 

17.53 

18.60 

19,00 

17.81 

18,18 

22.92 

16.65 

17.59 

24 

17.77 

18.97 

18.44 

17.70 

18.35 

18.60 

17,99 

18.20 

23.01 

16,90 

17,00 

25 

17.95 

18.77 

18.85 

17.70 

18.21 

18.29 

17.90 

18.72 

22.75 

16,21 

10,35 

26 

lb. 74 

18.52 

18.57 

17.70 

18.13 

17.84 

17.69 

16.00 

22.90 

16.08 

15.68 

27 

17.70 

19.53 

17,99 

17,65 

18.40 

18.30 

17.90 

16.26 

21.96 

16.10 

16.38 

2® 

17.77 

19.65 

17.34 

17.63 

18.37 

18,30 

17.93 

18.15 

21.50 

16.76 

16.50 

29 

17.45 

19.45 

17.55 

17.59 

18.25 

17.43 

16.00 

17.99 

21.23 

19.38 

16.61 

30 

16.95 

17.58 

17.55 

18.19 

17.79 

17.77 

10.00 

17.70 

20.99 

19.55 

16.57 

31 

17.40 

17.54 

18,12 

17,86 

18.02 

20.60 

16.45 

The 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

reaoings 

APPEARING  IN 

THE  TAbLE 

A80VE 

«£AN 

17.56 

18.45 

18.12 

17.89 

19,16 

17.62 

17.96 

10.60 

10.20 

HAH 

F 

18.63 

80.39 

19.19 

16.75 

21.04 

16.06 

16.72 

23.01 

20.64 

H I N 

16.41 

16.18 

16.91 

17.48 

17.43 

17.92 

17.69 

15.81 

16,00 

F-  NOT  AT  stated  TIME 

migmest  stage  »*s  aj.u  *t  bioo  p.m.  on  oct.  23. 
LOWEST  stage  was  15.88  ON  DEC,  2b. 


DAILY  STAGES  FOR  1984 


BAYOU  TtCHE  AT  ARNAUOVILlE,  La. 


LOCATION,  L*T .  30*23-50,  LONG,  91-55-50,  STATE  HIGHWAY  31  BRIDGE,  270  FEET  UPSTREAM  FROM  BAYOU 
Fusilier,  (Sta,  64iooi2c.) 

GAGE .  AUTOMATIC  RECORDER  (DIGITAL)  AND  *IWE  WEIGHT, 

general  Information,  gage  read  and  maintained  by  u.  s.  geological  survey  since  feb,  1953, 
records  available,  stage,  intermittently,  1932  tu  1943,  oailt,  nov.  2,  1943,  to  oate,  publisheo 

By  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1943.  DISCHARGE,  1946  to  1956,  observed  by  corps  OF  ENGINEERS. 

computed  qailv,  by  u.s.  geological  survey, 

EXTREMES,  HIGHEST,  24,27  FEET  ON  MAY  23,  1953.  LOWEST,  6.76  FEET  ON  OCT,  2a,  195b. 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

Jan 

feb 

NAN 

APR 

NAY 

J  UN 

Jut. 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

OEI 

1 

15.02 

13.54 

13.55 

14.00 

14.83 

13,95 

14.06 

13.70 

16.02 

15. 

2 

14.80 

13.38 

13.55 

13.96 

14.66 

13,94 

14.08 

13.38 

15,92 

15. 

3 

14,59 

11.32 

13.59 

13.93 

13.78 

13,97 

14.15 

13.01 

15.62 

15. 

4 

IS. 34 

14.38 

13.73 

13.62 

13.90 

13.93 

14. 08 

14,19 

12.69 

15.66 

IS. 

5 

13.67 

14.24 

14.26 

13.63 

13.89 

14.08 

24.06 

14.10 

12. 7S 

15.51 

16. 

b 

13.71 

14.38 

14.21 

13.60 

13,85 

14.07 

13,62 

14.09 

12.90 

15.34 

16. 

7 

13.53 

12.96 

14.48 

14.08 

13.56 

14.14 

14,03 

13.72 

14.07 

13.02 

15,20 

IS. 

a 

12.71 

14.43 

14.06 

13.61 

14,92 

14.10 

13.70 

14.05 

12. 94 

15.06 

15,i 

9 

12.86 

14.33 

13.95 

13.64 

15,24 

14.15 

13,75 

14.04 

12.75 

14.96 

15. 

10 

IS. 48 

14.18 

14.18 

13.72 

15.32 

14.04 

13.63 

14.03 

13.02 

14.62 

15. 

1 1 

IS.  07 

13.94 

14.26 

13.79 

15.32 

14.01 

14,00 

14.01 

12.84 

14,60 

14.' 

12 

IS. 47 

13.71 

14.05 

13.80 

15.30 

13,96 

14.06 

13.99 

13.01 

14.33 

14. 

13 

17.04 

13.91 

13.96 

13.77 

15.27 

13,66 

14.09 

13.97 

13. C7 

14.04 

1«. 

14 

16.64 

14.06 

13.79 

13.73 

15.28 

13. 7S 

14.05 

13.94 

13.80 

13.76 

13. 

15 

16.04 

14.05 

13.49 

13.72 

15.28 

13.79 

14.08 

13.93 

15.60 

13.49 

13. 

lb 

15.76 

13,96 

13.26 

13.70 

15.52 

13.79 

14,05 

13.90 

15.22 

13.70 

13. 

17 

15.49 

13.74 

13.45 

13.66 

15.88 

13.69 

13. 96 

13.89 

1S.94 

13.60 

13.  i 

IB 

IS. 31 

13.47 

13.70 

13.62 

15.74 

13.81 

13.90 

13,68 

16.54 

13.54 

13.' 

19 

15.22 

13.65 

13.66 

13.58 

15.58 

13.90 

13.81 

13.96 

16.28 

13.50 

13. 

20 

15.17 

14.51 

13.37 

14.09 

15.48 

13.79 

13.70 

14.04 

15.78 

13.56 

13.' 

21 

15.13 

14.38 

13.38 

14.64 

15.20 

13,74 

1 3,72 

14,09 

15.35 

13.52 

13.1 

22 

15.01 

14.21 

11.51 

15.13 

14.95 

13.73 

13.78 

14.16 

16.49 

13.39 

13.: 

23 

14.90 

14.(2 

13.59 

15.02 

14.67 

13.82 

14.03 

14.30 

19.90 

13.22 

13, 

24 

14.60 

14.57 

13.67 

1«.50 

14.39 

13.97 

14.00 

14.47 

20.14 

13..04 

13.' 

25 

14.67 

14.91 

13.69 

14.26 

14.15 

13.90 

13,98 

14.69 

19,73 

12.90 

13. i 

26 

14.78 

14.54 

13.70 

14.10 

13.89 

13,60 

13.97 

14.31 

19.17 

12.78 

IE. 

27 

15.36 

1«.08 

13.69 

14.41 

14.14 

13,22 

14,00 

14.24 

16.52 

12.95 

ia .' 

2S 

15.56 

13.67 

13.67 

l«.35 

14.23 

13.23 

14.04 

14,21 

17.87 

14.25 

13.1 

29 

15.25 

13.62 

13.63 

1«.J5 

13.79 

13.53 

14.02 

14.09 

17.28 

14.90 

13. 

30 

13.65 

13.59 

14.08 

14.39 

13.80 

14,02 

13.94 

16.76 

15.13 

U. 

31 

13.63 

14.02 

13.93 

14,0b 

16.31 

IS, 

THE 

FOlLOMINS 

.  REFER 

ONLY  TO 

READINSS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

14.16 

11,72 

13.94 

14.72 

13.68 

13,94 

14.09 

15.35 

14.29 

14. 

MAX 

15.02 

14.26 

15.13 

15.88 

14.63 

14.09 

14.69 

20.14 

16.02 

16.' 

MIN 

13.47 

13.26 

13.55 

13.79 

13.22 

13,70 

13,88 

12.69 

12.76 

12. 

I 


HUH, ST  STAKE  MAS  20.27  AT  9100  P.H.  ON  OCT.  2] 
lOMEiT  3T*ee  MAS  12.64  ON  OCT.  a. 
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D* IU Y  STASES  FOR  i 984 


RUTH  C ARAL  AT  RUTH,  LA.  (EAST) 


LOCATION.  L*T.  S0-14-J3,  LONG.  91-53-02.  ABOUT  100  FEET  UPSTREAH  FROH  CONTROL  STRUCTURE,  0.4 
NILE  8EL0R  JUNCTION  HITN  8AT0U  TECHE.  (STA.  6415012C.) 

GAGE.  STAFF  T TPg , 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1933  ANO  1937  TO  1945.  DAILY,  MAY  1945  TO  OATE.  PRIOR 
TO  JAN,  21,  1947  REFER  TO  SAGE  L0CA7E0  UN  OLD  STATE  HlGHMAY  25  (PRESENTLY  MIGMHAY  31)  BRIDGE, 

600  FEET  UPSTREAM. 

EXTREMES.  HIGHEST,  18.4  FEET  ON  AUG  13  AND  15,  1940.  LOWEST,  5.2  FEET  ON  OCT.  27,  1956. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  7ERD  IS  AT  NGVU 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

Nfl  V 

OEC 

1 

9.03 

9.18 

4.46 

9.03 

9,73 

s.ss 

4,34 

8.79 

9.87 

9.93 

10.46 

10,54 

2 

8.94 

9.06 

4,64 

9.07 

6.79 

S.87 

4.24 

8.78 

9,93 

4.83 

1  1  .04 

11.53 

3 

8.88 

9.07 

4.50 

9.01 

6,82 

8.35 

6.43 

8.79 

9.92 

9.78 

10,40 

10.80 

4 

8.89 

9.12 

4f  44 

9.00 

8.74 

8,90 

8,94 

6.79 

9,98 

9.87 

10.78 

10.70 

5 

9.03 

9.23 

4,24 

9,12 

8.77 

8.87 

8.42 

8,99 

9.98 

9.62 

10.75 

11.29 

6 

9.06 

9.20 

4.21 

9.13 

8.89 

S ,  69 

6.42 

8.77 

10.01 

9.68 

10.63 

11.05 

7 

9.06 

9,07 

4,43 

9.18 

8.76 

8.93 

8.84 

6.78 

9,94 

9,73 

10.56 

10.96 

d 

9.00 

8.92 

4.44 

9.32 

8,80 

9.06 

B.d4 

8.77 

9.92 

9,76 

1  U.  50 

10.78 

9 

9.52 

8.87 

4,44 

9.13 

8,93 

9.26 

8.43 

8,74 

9.93 

9.55 

10.44 

10.62 

10 

10.65 

JO. 13 

4,34 

9.12 

8.83 

9.32 

6.41 

8.72 

9.93 

9.72 

10.40 

10.54 

1  1 

9.91 

10,24 

4.33 

9.05 

8.97 

9.33 

6,86 

6.74 

10.00 

9.67 

10,34 

10.42 

12 

9.77 

>1.01 

’•27 

8.83 

6,81 

9.32 

6.06 

8.89 

9.95 

9.74 

10.20 

10.34 

13 

9.56 

10.93 

9,24 

8,87 

8.70 

9.29 

8,84 

8,78 

9.97 

9,7b 

10.16 

10.21 

14 

9.32 

10.89 

4.34 

6.79 

8.95 

9.26 

6.61 

8.71 

10.05 

10.57 

4.43 

10.13 

15 

9.33 

10.72 

4.36 

8.59 

8,93 

9 .26 

8.66 

8.85 

10.03 

10.77 

4.40 

10.04 

16 

9.45 

1  0. 4b 

9,36 

6.55 

8.98 

9.59 

8.77 

8.73 

10.03 

1C. 7b 

10,26 

10,62 

17 

9.79 

10.40 

4,30 

8.55 

8.99 

9.53 

8.72 

8.75 

10.05 

11.56 

10.12 

9,68 

ltt 

10.30 

10.24 

4.23 

6.72 

9.00 

9.53 

8.71 

6.68 

10.05 

11.16 

10.04 

4,93 

14 

10.09 

10.12 

4,  43 

6.74 

9.03 

9,69 

8.81 

8.67 

10.06 

11.07 

9.97 

9,82 

£0 

9.75 

10.02 

4.63 

8.75 

9.43 

9.38 

8.75 

9.65 

9.88 

10.90 

9.94 

9,81 

21 

9.48 

9.95 

9.32 

8.75 

9.67 

9.29 

4.74 

6,62 

10.02 

10.75 

9.92 

9.60 

22 

9.15 

9.89 

9.17 

8.75 

10.30 

9.17 

8.68 

6.54 

9,95 

11.39 

9.93 

9.93 

23 

9.00 

9.88 

8.46 

8.68 

10.09 

’.12 

8.72 

8.87 

9.98 

16.13 

9,88 

10.00 

24 

9.16 

9.77 

8,43 

8.75 

9.33 

8.97 

8.72 

8.99 

10.06 

16.42 

4,79 

10.13 

25 

9.78 

9.75 

9,20 

8.76 

9.31 

8.90 

8,82 

8.78 

10.17 

13.09 

9.77 

10,00 

26 

9.25 

8.82 

9.15 

8.90 

9.18 

8.75 

8, 64 

8.87 

10.13 

12.78 

9.75 

4.74 

27 

9.22 

10.S6 

9.03 

8,89 

9.14 

8,89 

4.56 

8.75 

10,16 

12.35 

9.85 

9,61 

26 

9.25 

10.32 

8.92 

8,78 

9.11 

9,07 

6.62 

8.90 

9.96 

11.66 

10.06 

4.83 

24 

9.31 

10.23 

8,94 

8.86 

8.97 

9.12 

8.74 

8,74 

10.02 

1  1  .58 

10.41 

9.66 

30 

9.13 

9.01 

8.73 

8.88 

9,35 

6.75 

8,77 

10.02 

11.37 

10.53 

9.90 

31 

9,13 

9,06 

8.87 

8,74 

4.05 

11.12 

9,68 

THE 

following 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

9.39 

9.86 

9.30 

6,86 

9,08 

4,13 

8.90 

6,81 

9,99 

11.04 

10,25 

10.28 

MAX 

10.65 

ll.oi 

9,96 

9.32 

10.30 

4,54 

*.74 

9.65 

10.17 

16.42 

1  1.04 

11.53 

MIN 

8.88 

8.82 

8.92 

8.55 

a. 70 

8,35 

8.62 

8.54 

9.87 

4.55 

9.75 

9.74 

highest 

stage 

WAJ  16.42 

ON  OCT 

.  24. 

LO«E|T  stage  was  8.35  ON  JUN.  3. 


DAILY  GATE  OPENINGS  FQR  1984 


RUTH  canal  CONTROL  structure 


PHYSICAL  DATA.  CONTROL  STRUCTURE  CONSISTS  OF  THREE  GATES,  EACH  EIGHT  FEET  WIDE,  ALL  GATES  ARE 
QPENEO  THE  SAME  AMOUNT, 

REMARKS,  STRUCTURE  IS  OPERATED  AND  MAINTAINED  By  THE  TECHE- VERMIL ION  FRESHWATEP  DISTRICT, 
LAFAYETTE#  LA, 

DAILY  EIGHT  A,M.  GATE  OPENINGS  IN  INCHES 


JAN 

FEB 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

CCT 

NOV 

9.00 

9.00 

«.00 

17.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29,00 

9.00 

9.00 

4,00 

9.QQ 

9.00 

R.00 

17.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

9,00 

6.00 

4.00 

9.00 

9.00 

9,00 

17.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

4.00 

4,00 

4.00 

9.00 

9.00 

«.oo 

17.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29,00 

4.00 

4.00 

4,00 

9.00 

9.00 

<*.00 

17.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

4.00 

4,00 

4.00 

9.00 

9.00 

<*.00 

17.00 

29.00 

29.00 

29,00 

29.00 

4.00 

4.00 

4.00 

9.00 

9.00 

<*.00 

17.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

4.00 

4.00 

4.00 

9.00 

9.00 

<*.00 

17.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

4.00 

4.00 

9.00 

9.00 

9.00 

<*.00 

17.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

4.00 

4.00 

9,00 

9.00 

9.00 

<*.00 

17. C3 

29.00 

29,00 

29.00 

29.00 

4.00 

4.00 

4,00 

9.00 

9.00 

<*.00 

17.00 

29.00 

29,00 

29.00 

29.00 

4.00 

4.00 

4,00 

9.00 

9.00 

<>.00 

17.00 

29.00 

29,00 

29.00 

29.00 

4.00 

4.00 

4.00 

9.00 

9.00 

<*.00 

17.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

4,00 

4,00 

4,00 

9.00 

9.00 

<>.00 

17.00 

29,00 

29.00 

29.00 

29.00 

9,00 

4,00 

4.00 

9.00 

9.00 

<*.00 

17.00 

29.00 

29,00 

29.00 

29,00 

4.00 

4,00 

4,00 

9.00 

9.00 

<*.00 

17,00 

29.00 

29,00 

29.00 

29.00 

4.00 

4.00 

4.00 

9.00 

9.00 

<*.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

4.00 

4,00 

4.00 

9.00 

9.00 

<1.00 

29.00 

29,00 

29,00 

29,00 

29.00 

4.00 

4.00 

4,00 

9.00 

9.00 

<*.00 

29,00 

29,00 

29.00 

29.00 

29.00 

4.00 

4,00 

4.00 

9.00 

9.00 

<>.00 

29.00 

29,00 

29,00 

29.00 

29.00 

4.00 

9.00 

4.00 

9.00 

9.00 

<1.00 

29.00 

29,00 

29.00 

29.00 

29,00 

4,00 

9.00 

4,00 

9,00 

9.00 

o.oo 

29.00 

29,00 

29.00 

29.00 

29.00 

4.00 

9.00 

4.00 

9.00 

9.00 

<>.00 

29,00 

29.00 

29,00 

29,00 

29.00 

4.00 

4.00 

4.00 

9.00 

9.00 

<*.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

4.00 

9.00 

4.00 

9.00 

9.00 

o.oo 

29,00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

9.00 

9.00 

4.00 

9.00 

9.00 

0.00 

29.00 

29.00 

29,00 

29.00 

29.00 

4.00 

9.00 

4,00 

9.00 

9.00 

17.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

4.00 

4.00 

4,00 

9.00 

9.00 

17.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

9.00 

4.00 

4.00 

9.00 

9.00 

17.00 

29.00 

29.00 

29. 00 

29.00 

29.00 

9,00 

4.00 

4.00 

9.00 

17.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

29.00 

9,00 

4,00 

4.00 

9.00 

17.00 

29.00 

29.00 

29.00 

4.00 

iHiF.SfhrW 


m 


mm*. 
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D AIL*  STASES  F OR  1984 


8AT0J  TEC HE  AT  KEYSTONE  LOCK  (LA.)  (UPPER) 


LOCATION.  LA7.  30-04-15,  LONG.  91-49-44.  UPSTREAM  SIDE  OF  LOCK  AND  DAM,  ON  WEST  FENOEw,  And  3.6 

miles  south  Of  st.  hartinville,  la.  (sta.  baaooiso.) 
sage,  staff  type. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JULY  1,  1913,  TO  OATE.  DISCHARGE,  COMPUTED  DAILY,  In  REPOHTS  OF  n.S. 
geological  SURVEY. 

EXTREMES.  highest,  24.30  FEET  ON  MAY  27,  1927,  LOWEST ,  0.75  FOOT  On  JULY  Id,  I9l«. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEE t 


gage  zero  IS  AT  h.L.G. 


Day  Jan  fEB  mar 


APR 


MAY 


JUN  JUL  AUG  SEP 


OCT  NOV 


DEC 


1 

10.16 

1 0 . 1  •» 

10.53 

10.02 

9.89 

9,99 

10,24 

9.48 

10.35 

10.45 

10,83 

2 

10.15 

10.16 

10.47 

10.00 

9,88 

9.99 

10.20 

9.96 

10.41 

10. 40 

10.87 

3 

10.10 

10.18 

10,35 

10,00 

9.93 

9.96 

10.14 

9.99 

10.41 

10,36 

10.75 

4 

10.08 

10.15 

10,30 

9,95 

9.92 

9.98 

4,96 

9.98 

10.43 

10.32 

10.74 

5 

10.10 

10.22 

10,28 

10,05 

9,93 

10,00 

10.03 

10.05 

10.40 

10.29 

10,71 

b 

10.16 

10.18 

10.25 

10.10 

9,94 

9,98 

10.02 

10.01 

10.40 

10.32 

10.66 

7 

10.19 

10.18 

10,26 

10,10 

9.97 

9.99 

10,02 

9.95 

10.40 

10.33 

10.66 

8 

10.14 

10.05 

10.23 

10.19 

10.03 

10.08 

10,00 

9.94 

10,40 

10.35 

10,64 

9 

10.09 

10.06 

10.23 

10.14 

9,94 

10.20 

10.00 

9.95 

10.41 

10.32 

10.62 

10 

10,45 

10.52 

10.21 

10,07 

9,95 

10,24 

10.01 

9.94 

10,41 

10.31 

10.60 

1  1 

10.51 

10.61 

10.18 

10.07 

9,95 

10,24 

10.02 

9.95 

10.44 

10.39 

10.57 

12 

10.49 

10.49 

10.15 

10.03 

9.96 

10.22 

10,01 

11.05 

10.45 

10.35 

10,54 

13 

10,40 

10.86 

10.15 

10,00 

9.95 

10,21 

9.98 

9.99 

10.44 

10,36 

10.46 

14 

10.33 

10.83 

10.18 

9.96 

10.00 

10, 21 

9,89 

9.99 

10.46 

10.37 

10.45 

15 

10.30 

io.ro 

10,18 

9.88 

10.05 

10,22 

10,01 

9.98 

10,48 

10.76 

10.40 

16 

10.33 

10.76 

10.16 

9.80 

10.04 

10.23 

9.97 

10.00 

10.48 

10,74 

10.52 

17 

10.37 

10.65 

10.15 

9.75 

10.04 

10,35 

9.95 

9.98 

10.46 

11,30 

10.57 

16 

10.58 

10.59 

10.10 

9.60 

10.04 

10.34 

9.42 

9.96 

10.46 

tO, 96 

10,49 

19 

10.58 

10.57 

10.07 

9,87 

10.04 

10.32 

11.01 

9.94 

10.47 

10,84 

10.4b 

20 

10.50 

10.54 

10.30 

9.85 

10,13 

10.29 

9.97 

9.93 

10.46 

10,79 

10.45 

21 

10.38 

10.50 

10,29 

9.87 

10.35 

10.25 

9.95 

9.89 

10.42 

10.75 

10.45 

22 

10.27 

10.47 

10, 10 

9.90 

10.52 

10.18 

4,93 

9,90 

10.45 

10.75 

10.45 

23 

10.16 

10.45 

10.05 

9.89 

10.60 

10.13 

9.92 

9.97 

10.45 

16.16 

10.42 

24 

10.15 

10.45 

9.98 

9.86 

10.39 

10.03 

9.93 

10,03 

10.48 

13,33 

10.40 

25 

10.55 

10.41 

10.12 

9.88 

10.19 

10.04 

9.98 

9.98 

10.52 

12,20 

10.38 

2b 

10.35 

l0.«0 

10,15 

9.89 

10.15 

9.97 

9.95 

9.99 

10.51 

11.64 

10.36 

27 

10,25 

10.82 

10.08 

9.86 

10,10 

10.00 

9.88 

9.99 

10.51 

11.30 

1 0 , 3o 

26 

10.18 

10.67 

9.98 

9,95 

10.17 

10,10 

9.84 

10,07 

10.53 

11.15 

10.45 

29 

10.25 

10.58 

10.05 

9.92 

10.14 

10.05 

10.09 

10.05 

10.50 

11.04 

10.62 

30 

10,22 

10,02 

9.93 

10.05 

10,02 

9,97 

10.01 

10.48 

10.95 

10.72 

31 

10.16 

10.02 

10.02 

9.97 

10.11 

10.66 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

Readings 

appearing  in  the 

TA8LE 

ABOVE 

MEAN 

10,28 

10.45 

10.17 

9,95 

10.07 

10.12 

10,02 

10,01 

10.44 

10.96 

10.55 

HA* 

10,58 

10.86 

10.53 

10.19 

10.60 

10,35 

U.OI 

11,05 

10.53 

16.16 

10.87 

MlN 

10.08 

10.05 

9.98 

<9.7  5 

9.88 

9,97 

9.64 

9.89 

10.35 

10.29 

10.36 

lu.72 

10.72 
10. S3 

10.72 
10.63 

10.63 

10.79 

10.72 

10.be 

10.65 

10.b4 

10,5b 

10.51 

10.47 

10.42 

10.36 

10,3b 

10.31 

10.33 

10.35 


10.47 

10.36 

10.33 

10.35 

10.36 
10.39 
10.39 


10.51 

10.63 

10,31 


highest  stage  was  i6,t6  on  oct,  23, 

LOWEST  STaGE  ( FROM  INCOMPLETE  RECOHO)  "AS  9,75  ON  APR.  17 


DAILY  STASES  FUR  IRd* 
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BAYOU  fECHE  AT  KEYSTONE  LDCK  (LA.)  (LONER) 


LOCATION.  LAT#  30-04*13/  LONG.  SJ-49-42.  DOHNSTREAH  SIDE  UF  LOCK  AND  DAM,  UN  WEST  FENDER,  AMU 
3.8  MILES  SOUTH  OF  ST.  NART1NVILLE,  LA.  (STA.  64250120.) 

SAGE.  3T*FF  TYPE. 


REcoros  available,  stage,  July  i,  iris  to  date. 


Extremes,  highest,  a«, 

1413. 

30  FEET 

(GATES 

OPEN)  ON 

MAY  27, 

1927  . 

LUHEST, 

MINUS 

0.7  F  DOT  JN 

SEPT 

.  22* 

daily 

EIGhT  a 

.M,  STAGE 

In  FEET 

GAGE  ZEKU 

IS  AT 

M.L.G. 

DAY 

Jan 

FES 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AJG 

SEP 

UCT 

NOV 

OEC 

1 

2.R0 

2.90 

4.40 

2,20 

3,00 

2.90 

4.90 

3.10 

3.30 

3.50 

8.45 

5.00 

2 

2.R0 

a. 90 

4.10 

2.50 

2.90 

3.00 

3,70 

3.20 

3.70 

3.30 

6,60 

4,40 

3 

2.80 

3.10 

3.70 

3. 00 

3.40 

3,00 

3.40 

3,70 

3,80 

3.30 

7.80 

7.10 

4 

2.80 

3.00 

3. SO 

2.90 

3.20 

2.90 

3.00 

3.50 

4,00 

3.20 

7.40 

S,«G 

5 

2.R0 

3.90 

3.  SO 

2.80 

3,10 

3.10 

2.80 

4.50 

4.00 

3.10 

7.10 

6,06 

6 

2.80 

2.80 

3,30 

2.50 

3.20 

3.20 

2.60 

3.50 

3.60 

3.40 

6.63 

5.06 

7 

3.00 

2. TO 

3.30 

2.50 

3.40 

3.50 

2.70 

3.30 

3.60 

3.50 

6,  12 

5.10 

8 

3.00 

2.40 

2.90 

3.00 

3.80 

3.60 

2.60 

3.10 

3,80 

3.70 

5.62 

4.77 

9 

3.00 

2.40 

3.00 

3.30 

3.10 

3.60 

2.70 

3.20 

3,90 

3,80 

5.45 

4,53 

10 

T.20 

3.50 

2.90 

3.00 

3,40 

4.00 

2.80 

3.00 

4.00 

0.10 

5.27 

4.36 

11 

5. 10 

4.40 

2.90 

3.10 

3.30 

4,00 

2.90 

2.90 

4.10 

3.50 

4.73 

4.32 

12 

4.90 

4.30 

2.90 

3.20 

3.30 

4.00 

2.80 

4.00 

4.10 

3.60 

4,45 

4.31 

1  3 

3.90 

6.30 

3.00 

3.20 

3.20 

4,00 

2.80 

3.10 

4.00 

3.80 

4.42 

4.o8 

14 

3.30 

5.60 

3.50 

3.00 

3.00 

3.60 

3.00 

2.90 

3,00 

3.60 

4.33 

4.07 

15 

3.50 

5.10 

3.40 

2.80 

2.70 

3.70 

3.00 

2.80 

3.90 

5.60 

4.26 

4,40 

16 

3.80 

5.10 

3.30 

2.20 

2.50 

3.70 

2.80 

2.90 

3.80 

5.00 

4.20 

4.30 

17 

3.50 

4.70 

3.20 

1.70 

2.60 

4.30 

2.80 

2.80 

3,60 

8.20 

4,50 

4.10 

1  8 

5.10 

4.30 

3.10 

1.90 

2.80 

4.00 

2.60 

2.50 

3.70 

8.10 

4.40 

4.00 

19 

5.30 

4.10 

3.10 

2.20 

3.00 

4.00 

2.80 

2.40 

3,80 

6.50 

4.40 

3,92 

20 

4.20 

4.40 

4.50 

2.50 

3.60 

4.10 

2.70 

2.40 

3.80 

6.10 

4.15 

3.05 

21 

3.40 

3.80 

3.80 

3.00 

4.40 

3.90 

2.70 

2.50 

3.90 

5.90 

3.92 

3,»9 

22 

2.90 

3. SO 

3.30 

3.20 

5.30 

3,50 

2.70 

2.50 

4.50 

5.70 

3.65 

4,04 

23 

2.80 

3.40 

3.00 

2.90 

6.10 

3.40 

2.70 

2.50 

4.50 

16.14 

3.55 

4,13 

24 

3.00 

3.80 

3.00 

2.50 

4.80 

3.10 

2.80 

2.60 

4.90 

13.20 

3.50 

4.17 

25 

8.00 

3. TO 

3.20 

2.40 

4.20 

2.60 

2.90 

2.50 

4,70 

12.04 

3.50 

26 

4.60 

3.60 

3.10 

3.00 

3.90 

2,40 

3.00 

2.60 

4.20 

11.40 

3,55 

27 

3.80 

6.60 

3.20 

3.40 

3.80 

2.50 

2.80 

2.70 

4,40 

10.83 

3.58 

28 

3.40 

5.30 

3.20 

3.40 

3,60 

3.20 

2.80 

2,90 

4,30 

10. 3C 

4,04 

29 

3.00 

4.40 

3.00 

3.20 

3.60 

3.40 

3.40 

3.10 

4.10 

9.75 

4,17 

3,95 

30 

2.90 

2.50 

3.30 

3.00 

4.80 

3.30 

3.00 

3.80 

9.27 

4,70 

4,06 

31 

3,00 

2.20 

2,50 

3.00 

3,20 

8.82 

4,09 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING 

IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

3. TO 

4.00 

3.25 

2.79 

3.47 

3.51 

2.95 

2.99 

3,98 

6.53 

5.02 

4,52 

MAX 

T.20 

6.60 

4.50 

3.40 

6.10 

4.80 

4.90 

4.50 

4.90 

16.14 

6.00 

7,10 

MlN 

2.80 

2.40 

2.20 

1.70 

2.50 

2,40 

2.60 

2.40 

3.30 

3.10 

3. SO 

3.00 

highest  stage  was  ie.14  on  oct.  as. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  1,70  ON  APR.  IT 


146  DAILY  STASES  FOR  1484 

CHARENTON  ORAINA6E  CANAL  NEAR  FlOOOSATE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  Z4-55-50,  LONS.  41*31*32.  STATE  HlGHNAV  ST  BRIDGE  AT  JUNCTION  HITH  BAYOU  TECHE, 
C$TA,  *440013.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1*43.  TO  NOV,  1445,  AND  APR.  144*.  TO  DATE,  PRIOR  TO  NOV,  1470  GAGE  FAS 
LOCATED  about  200  feet  north  of  PRESENT  location. 

EXTRENES.  HIGHEST,  7,3  feet  on  JUNE  S,  1453.  LONEST,  MINUS  1.37  FEET  ON  JAN,  13,  145*. 

DAILY  EIGHT  A.H,  STAGE  IN  FEET  SAGE  ZERO  IS  AT  N6VD 


DAY 

JAN 

FEB 

MA* 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

0,70 

0.65 

0.73 

0.S5 

1.85 

1.50 

F 

1,60 

1.58 

0,71 

3.46 

1.77 

2 

0.41 

0.74 

0.72 

1.10 

1.S8 

1.60 

1.43 

1.51 

0,43 

3.77 

1.82 

3 

1.00 

1 .12 

0.87 

1.70 

2.33 

1.57 

2.35 

1.41 

1.16 

3.54 

2.01 

4 

1.0* 

0.84 

1.20 

1.35 

1,40 

F 

1.50 

2.33 

1.40 

1.25 

3.34 

1.73 

5 

1.14 

0.73 

1.56 

0.80 

1.87 

2,36 

1.25 

1.57 

3.12 

2.07 

6 

1.4* 

0.25 

1.22 

0.60 

2.05 

2.21 

1.26 

1.68 

2.70 

1.76 

7 

I. U 

0.26 

0.71 

0.75 

2. ID 

1.53 

1.85 

2.56 

1.37 

a 

1.20 

0.38 

1.14 

F 

2.17 

2.01 

1.74 

1.81 

2.«3 

1.53 

9 

1  ,24 

0.60 

1.35 

2.24 

2.00 

1.46 

1.87 

2.37 

1.44 

10 

2.05 

0.88 

1.22 

2.36 

1.85 

2.04 

1.85 

2.33 

1.47 

u 

1.3* 

1.04 

1.50 

2.«3 

F  1.56 

1.76 

1.84 

1.71 

1.80 

l.«5 

12 

1.11 

1.21 

1.00 

1  .02 

2.42 

F  1.45 

1.67 

1.70 

1.72 

1.56 

1.34 

13 

1  .23 

1.41 

1.40 

1.B3 

1.48 

1.44 

1.71 

1.54 

1.67 

14 

o.ss 

1.43 

1.26 

1.83 

1.54 

1.25 

2.37 

1.65 

1.46 

15 

1  .22 

1.47 

1.35 

1.33 

1.54 

1.24 

2.«3 

1.80 

l.»2 

U 

1.14 

2.14 

l.«2 

0.80 

F  1.18 

1.45 

0.77 

2.47 

1.77 

1.76 

17 

1.1* 

1.40 

1.43 

0.45 

1.36 

1.11 

2.73 

1.64 

1.57 

ia 

1.73 

1.87 

1.39 

0.66 

1.22 

l.«7 

3.15 

1.45 

1.44 

19 

1.32 

1.45 

1.75 

1.03 

1.15 

1.6< 

3.20 

1.41 

1.42 

20 

1.03 

1.3* 

1.83 

1.34 

1.31 

1.78 

3.11 

1.36 

l.«3 

21 

0.44 

1.00 

1.19 

1.43 

1.3* 

2.20 

3.17 

1.10 

1.63 

22 

0.07 

0.46 

1.47 

1.40 

2.51 

3.12 

0.70 

1.77 

23 

1.11 

0.87 

1.53 

1.37 

2.52 

4.12 

U.80 

1.44 

24 

1.18 

0.40 

1.11 

1.1« 

2.50 

4.65 

0.45 

1.68 

23 

1.40 

0.62 

1.12 

F  1.70 

1.24 

2.44 

4.62 

1.14 

1.76 

26 

1.32 

0.4* 

1.44 

1,66 

1.47 

2.30 

4.88 

1.16 

l.*5 

27 

1.23 

2.25 

1.45 

F 

1,45 

1.43 

2.03 

4.85 

2.10 

1.72 

26 

1.05 

1.42 

2.00 

F 

1.S5 

1.57 

1.65 

4.74 

1.35 

1.70 

29 

0.41 

1.04 

2.13 

1.53 

1.12 

4.54 

1.65 

1.85 

30 

0.41 

2.17 

1.51 

0,66 

4.35 

2.05 

1.76 

31 

0.44 

F 

0.65 

F  1.17 

1.44 

•.14 

1.73 

THE 

FOlLONINS 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.14 

1.17 

t  .36 

1.64 

1  .66 

2.74 

2.00 

1.66 

MAX 

2.05 

2.25 

2.17 

2.36 

2.52 

4,88 

3.48 

2.07 

HXN 

0.44 

0.25 

0.45 

1.14 

0.66 

0.71 

0.70 

1.34 

F-  NOT  AT  STATED  TIHE 

highest  stage  na$  4.45  at  *>oo  p.h.  on  olt.  2*. 

LONEST  STAGE  NAS  0.04  ON  FEB  *, 


V/IV. 


m 

m. 


wlvtv* 

wSl'S’j! 

uvS'Ivm 


M 
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DAILY  STASES  FDR  1984 


CHARENTON  drainage  CANAL  at  BALDMIN,  UA. 


LOCATION,  LAT,  29-49-23,  LONG.  91-32-30.  ABOUT  35  FEET  SOUTHWEST  OF  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD 
BRIDGE.  (STA.  6443013.) 

GAGE.  AUTOHAT IC  RECORDER  AND  STAFF. 

recoros  available,  aug.  is.  mi,  to  date. 

EXTRehES.  HIGHEST,  5.36  FEET  (CAUSEO  8Y  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  HINUS  1.51  FEET  ON 
Jan.  it>  1946. 


daily  eight  a.h.  stage  in  feet 


GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

n  n  v 

1 

0.60 

0.61 

0.49 

0.87 

1.95 

1,86 

1.38 

1 .53 

0.72 

3.04 

2 

0.95 

0.78 

0.69 

1.75 

2.27 

1.76 

1.34 

1.66 

1.11 

2.47 

3 

1.00 

1.26 

1.00 

1.88 

2.71 

1.52 

1.12 

1.33 

1.06 

2.4S 

A 

1.05 

0.93 

1.58 

0.95 

1.51 

1,40 

l.oo 

2.05 

1.03 

2,44 

5 

1.09 

0.61 

1.68 

0.30 

2.05 

1.67 

0.93 

2.12 

F  1.28 

1.28 

2,05 

6 

1.25 

*0.22 

0.65 

0.79 

2.19 

1.86 

0.99 

2.04 

1.22 

1.5» 

1.64 

7 

1.10 

0.57 

0.92 

0.90 

2.31 

1.’3 

0.98 

1.67 

1.25 

1.67 

1.40 

8 

1,28 

0.51 

0.94 

1.30 

1.87 

2.12 

1.17 

1.83 

1.37 

1.79 

2.00 

9 

1.40 

0.68 

0.66 

1.05 

0.99 

2.23 

1.33 

1.83 

1.50 

1.83 

1.44 

10 

l.»2 

0.70 

0.82 

0.89 

1.16 

2.27 

1.48 

1.61 

1.83 

1.94 

2.0b 

ti 

1.45 

0.75 

0.59 

1.26 

1.63 

2.97 

1.39 

1.51 

1.86 

1.65 

0,67 

22 

1.09 

1.19 

1.02 

1.73 

1.57 

2.38 

1.35 

1.34 

1.81 

1.71 

1.25 

13 

1.00 

1.39 

1.17 

1.67 

1.51 

2.21 

1.41 

1.14 

1.75 

1.74 

1.34 

14 

0.57 

1.26 

1.01 

1.67 

1.62 

2.07 

1.30 

1.06 

1.69 

2.25 

1.64 

15 

1.07 

1.63 

1.33 

1.05 

1.56 

1.94 

1.15 

1.13 

1.42 

2.86 

2.04 

lb 

0.67 

1.90 

1.46 

0.83 

1.44 

2,10 

1.08 

1.00 

0.70 

2.84 

1.74 

17 

1.00 

1.50 

1.56 

0.55 

l.«5 

2.05 

0.98 

0.98 

1.32 

2.75 

l.bS 

18 

1.68 

1.97 

1.83 

1.03 

1.65 

1.91 

0.99 

0.85 

1.55 

2.64 

2.15 

19 

0.50 

1.94 

2.05 

1.55 

1.91 

1,80 

0.79 

0.77 

1.60 

2.80 

1.46 

20 

0.94 

0.95 

1.21 

2.03 

2.17 

1.50 

1.00 

0.84 

1.74 

3.10 

0.77 

21 

0.53 

0.75 

1.14 

2.67 

2.26 

l.«7 

1.11 

0.86 

2.58 

3.12 

0,71 

22 

1.20 

0.98 

1.05 

1.68 

2.21 

1.46 

1.15 

0.95 

2.64 

2.98 

0.47 

23 

1.45 

0.59 

1.15 

1.27 

2.25 

1.44 

1.04 

2.64 

3.27 

0.77 

24 

1.34 

0.66 

1.36 

0.98 

l.»« 

1.24 

1.30 

2.57 

3.10 

0,45 

25 

1.13 

0.27 

0.86 

1.37 

2.17 

1.07 

1.39 

2.36 

3.35 

1.27 

2b 

0.90 

1.03 

0.95 

1.76 

2.21 

1,26 

1.53 

2.23 

3.33 

l.«5 

27 

0.84 

2.34 

1.49 

1.96 

2.19 

1,72 

1.61 

1.66 

3.26 

2.24 

26 

0.64 

0.86 

1.70 

1.97 

2.06 

1.50 

1  .64 

1.27 

3.15 

0.67 

29 

0.58 

0.28 

0.35 

2.56 

l.«5 

1,66 

1.54 

0.60 

3.05 

1.95 

30 

o.*i 

0.47 

2.21 

0.98 

1.57 

1.2* 

0.51 

3.05 

2.1b 

31 

0.22 

0.67 

1.55 

1.92 

2.92 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TQ 

REAOINGS 

APPEARING 

I  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.00 

0.98 

1.09 

1.41 

1.82 

1.78 

1.23 

2.35 

1.66 

MAX 

1  .62 

2.34 

2. OS 

2.67 

2.71 

2.97 

1.64 

3.35 

3.04 

MIN 

0.22 

-0,22 

0,35 

0,30 

0.98 

1.07 

0,79 

0.72 

0.47 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  "As  3.45  AT  6:30  P.M.  ON  OCT.  23. 

LOWEST  ST  AGE  WAS  HINUS  0.24  ON  FEB  2  AND  LATER  DATE  IS) • 


fc&ss&s 


mm 

ill 

mm 
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DAILY  ST  AGES  FOR  1984 


HANSON  CANAL  AT  HANSON  LOCK  (LA.)  ( NORTH) 

LOCATION.  L*T.  29-48-17,  LONG,  91-29-01,  ON  FENDER,  15  FEET  NORTH  OF  LOCK,  1.8  MILLS  SOUTHEAST 
OF  FRANKLIN#  L*.  CSTA.  8455010.) 

CAGE.  STAFF  TYPE. 

recoros  available,  daily,  nov.  ia,  1923  to  sep,  19,  1951.  intermittently,  1951  to  date. 

STAGE  IN  FEET  gage  ZERO  IS  AT  M.L.G. 

DAY  Jan  FEB  mar  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  OEC 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
13 


18 

17 

18 

19 

20 


21 

22 

23 

24 

25 


28 

27 

28 

29 

30 

31 


OAKY  STAGES  F  OR  1904 
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BAYOU  TECHE  AT  NEST  CALUMET  FLOODGATE  (LA.) 


LOCATION,  l*T.  29*42-13*  LONG,  91-22-31,  IN  NEN  CHANNEL  ON  SOUTHnEST  ENO  OF  FLOODGATE  *  0.8 
N0RTHNE3T  OF  CALUMET,  LA.  (STA,  6465010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  12,  1951,  TO  DATE. 

EXTREMES,  HIGHEST,  4.65  FEET  ON  APR,  17,  1973.  LOWEST,  MINUS  2,25  FEET  ON  DEC.  6,  1954. 


DAILY 

eight  a.n.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO, 

MINUS  0.14 

FOOT 

DAY 

Jan  fes 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NPV 

1 

1.04 

1.67 

1.73 

2.25 

1,80 

2.34 

2.85 

2.52 

l.6« 

3.63 

2 

1.08 

1.78 

2.25 

2.20 

1.82 

2,08 

3.07 

2.27 

1.95 

3.45 

3 

2.45 

1.70 

2.35 

2.74 

l.«l 

2.12 

3,60 

2.23 

2.21 

3.18 

4 

2.20 

1.03 

2.00 

2.34 

1.78 

1.96 

3.32 

2.17 

2.24 

3.24 

5 

2. OS 

2.22 

1.50 

2.06 

2.06 

2.10 

3.38 

1.93 

2.67 

3.06 

6 

1.65 

1.67 

1.60 

2.29 

2.16 

1.97 

3.23 

2.20 

2.44 

2.54 

7 

2.07 

1.65 

1.80 

2.51 

2,56 

2.06 

3.07 

2,63 

2.«9 

2.75 

6 

2.07 

1.74 

2.17 

2.70 

2.81 

2.07 

3.13 

2,62 

2.36 

2.77 

9 

2.03 

1.86 

2.00 

2.01 

2,66 

2.12 

3.10 

2.79 

2.35 

2.74 

10 

F  S.35 

1.09 

1.07 

2.25 

1.98 

2.72 

2.23 

2.90 

2.78 

2.25 

2.62 

11 

1.56 

1.04 

2.10 

2.40 

2.12 

2.72 

2.07 

2.83 

2,52 

2.04 

1.95 

12 

1.75 

2.24 

1.87 

2.60 

2.07 

2.70 

1.94 

2.65 

2.16 

2.24 

2.09 

13 

l.SS 

2.54 

2.05 

2.35 

1.03 

2.55 

2,08 

2.57 

2.03 

2.25 

2.10 

14 

1.52 

2. SB 

2.00 

2.30 

1.81 

2.35 

1.94 

2.47 

1.77 

2.74 

2.35 

15 

2.00 

2.50 

2.17 

1.87 

1.58 

2.81 

1.94 

2.57 

2.10 

3.20 

2.55 

16 

1.00 

2.55 

2.23 

2.15 

1.47 

2.38 

1.95 

2.26 

1.34 

3.42 

2.36 

IT 

1.00 

2.15 

2.25 

2.00 

1.46 

2.45 

1.87 

2.09 

2.13 

3.38 

2.05 

IB 

2.52 

2.25 

2.15 

1.03 

1.81 

2.50 

2.50 

2.07 

2.39 

3.27 

2.59 

19 

1.67 

2.10 

2.22 

2.25 

2.06 

2.49 

2.07 

2.12 

2.36 

3.53 

2.56 

20 

2.01 

1.62 

2.32 

1.07 

2.54 

2.39 

2. 60 

2.45 

2.82 

3.74 

1.61 

21 

2.25 

2.05 

1.60 

2.37 

2.72 

2.17 

2.28 

2.«5 

3.65 

3.69 

1.96 

22 

2.52 

1.85 

1.80 

2.44 

2.69 

2.13 

2.71 

2.«3 

2.03 

3.57 

1.66 

23 

2.67 

1.57 

1.70 

2.01 

2.02 

2.00 

2.60 

2.44 

3.00 

3.72 

1.85 

24 

2.50 

1.58 

1.88 

2.14 

2.70 

l.»l 

2.22 

2.20 

2.05 

3.65 

2.22 

25 

2. S3 

1.58 

1.05 

1.50 

2.70 

1  ,94 

2.34 

2.57 

2.80 

3.79 

2.25 

26 

2.13 

2.00 

1.75 

2.0» 

2.68 

l.»2 

2.10 

2.70 

2.60 

3.73 

2.39 

27 

2.07 

2.01 

2.15 

2.40 

2.53 

2.45 

2.15 

2.53 

1.96 

3.76 

2.77 

20 

1.03 

2.14 

2.33 

2.40 

2.«3 

2.J1 

2.25 

2.62 

1.60 

3.61 

1  .65 

29 

1.05 

1.48 

1.80 

2.50 

2.15 

2,40 

2.26 

2.60 

1.30 

3,62 

2.49 

30 

1.07 

1.57 

2.65 

1.30 

2,18 

2.15 

2.58 

1.1« 

3.75 

2.75 

31 

1.64 

1.65 

1.40 

1.05 

2.20 

3,65 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.07 

1.02 

2.13 

2.20 

2.27 

2.1b 

2.6T 

2.33 

3.01 

2.49 

MAX 

2.01 

2.33 

2.65 

2.02 

2.72 

3.60 

3.65 

3.82 

3.63 

MIN 

1.48 

1.57 

1.50 

1.30 

1.78 

1.87 

2.07 

1.1» 

1.64 

l  .68 

MILE 


NtoVU 


DEC 


2.42 

2.45 

2.55 

2.11 

2.47 

2. IS 
1.60 

2.40 
2.27 
2.2© 

2.30 

2.24 

2.39 

2.49 

2.29 

2.36 
2,13 
2,0<* 
2.02 
2.U6 

2.37 
2,36 
2  ,u7 

2.41 

2.«2 

2.30 
2.3e 
2.3c 
2.45 
2,36 
2.32 


2.29 

2.55 

1  .©U 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  NAS  ;,V  At  A.M.  ON  OCT.  26 

LONEST  STAGE  NAS  0.53  ON  SEP.  36. 
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SATOU  TECME  AT  EAST  CALUMET  FL0006ATE  CLA.) 


LOCATION.  L»T.  29-42-08,  LONG,  91-22-07.  IN  NEW  CHANNEL  ON  SOUTHEAST  END  UF  FLOODGATE,  0,2  HRE 
NORTH  OF  CALUHET,  LA.  CSTA.  6470010.) 

gage,  automatic  recoroer  ano  staff. 

general  Information,  on  nov,  4,  1974  sage  has  raised  0.14  foot  to  agree  with  new  gage  zero. 

STAGES  FROM  Jan,  1  THRU  NOV,  4  WERE  CORRECTED  TU  NEW  OATUH,  PRIOR  TO  1976  gage  ZERO  was  MINUS 
0.14  FOOT,  NGvD. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  13,  1951,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5. OS  FEET  on  OCT.  3,  1964.  LOWEST,  MINUS  2.34  FEET  ON  DEC.  23,  1953.  EXTREMES 

have  been  adjusted  to  ngvo. 


daily  eight  a.m.  stage  in  feet  gage  ZERO  IS  AT  NGVU 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

2.69 

1.70 

2.61 

2.59 

3.30 

2.90 

2*38 

1.3T 

2.8* 

a. 75 

2 

2.66 

1.72 

2.59 

2.58 

3.43 

2.93 

2.19 

1.62 

2,88 

a. 75 

3 

2.62 

2.15 

2.65 

2.31 

2.59 

3.38 

3.43 

2.13 

2.00 

2,83 

2.84 

4 

2.91 

1.94 

2.65 

2.56 

2.36 

2.56 

3,28 

3.18 

2.09 

2.05 

2,64 

a. 9i 

5 

2.60 

1.91 

2.63 

2.55 

2.34 

2.58 

3.24 

3.24 

1.87 

2.46 

2.61 

3.a7 

6 

2.60 

1.44 

2,65 

2.34 

2.59 

3.25 

3.12 

2. IS 

2.1* 

2,76 

3.25 

7 

2.60 

l.«l 

2.62 

2.56 

2.34 

2.56 

3.16 

3.00 

2.27 

2.75 

3.24 

8 

2.  SB 

l.«« 

2.62 

2.54 

2.34 

2.58 

3.12 

3.00 

2.16 

2.75 

3.21 

9 

2.59 

l.*2 

2.63 

2.37 

2.56 

3,06 

3.00 

2.16 

2.72 

3.19 

10 

2.95 

1.76 

2.61 

2.57 

2.36 

2.58 

3.00 

2.78 

2.37 

2.75 

3.15 

11 

2.95 

1.12 

2.59 

2.39 

2.92 

3.11 

2.89 

1.93 

2.74 

3.15 

12 

2.95 

2.00 

2.59 

2.57 

2.36 

2.91 

3.08 

2.55 

1,69 

2.11 

2.72 

3.15 

13 

2.62 

2.2* 

0.57 

2.58 

2.36 

2.59 

3.02 

2.44 

1.7b 

2.13 

2.71 

3.16 

14 

2.65 

2.35 

2.75 

2.59 

2.36 

2.59 

3.15 

2.31 

1.50 

2.61 

2.b9 

3.15 

15 

2.52 

2.60 

2.80 

2.55 

2.36 

2.56 

3.09 

2.«1 

1.61 

2,66 

3.15 

16 

2.55 

2.47 

2.77 

2.54 

2.37 

2.61 

3,06 

2.18 

1.10 

2,6b 

3.13 

17 

2.92 

2.62 

2.75 

2.52 

2.39 

2.99 

3.25 

1.98 

1.87 

2.66 

3.12 

ia 

2.99 

2.56 

2.77 

2.50 

2.34 

2.98 

3.30 

2.00 

2.18 

2.66 

3.12 

19 

2.92 

2.62 

2.53 

2.34 

2.68 

3.30 

2,06 

2.13 

2.65 

3.09 

20 

2.2* 

2.53 

2.«0 

2.53 

2.37 

2,71 

3.27 

2.40 

2.59 

2.65 

3.05 

21 

2.32 

2.47 

2.80 

2.53 

2.65 

2,68 

3.21 

2.34 

3.31 

2.65 

3.03 

22 

2.14 

2.56 

2.79 

2.52 

2.68 

3.15 

2.36 

2.65 

2.63 

3.00 

23 

2.31 

2.62 

2.77 

2.47 

2.68 

2.99 

2.38 

2.78 

2.59 

3,00 

24 

2.25 

2.57 

2.75 

2.47 

2.69 

2.99 

2.21 

2.72 

3.09 

2.59 

2.96 

25 

2.05 

2.59 

2.69 

3.21 

2.52 

2.62 

3.06 

2.62 

2.94 

26 

1,9* 

2.59 

2.70 

2.68 

3.21 

2,  AO 

3.03 

2.62 

2.93 

27 

l.»0 

2.72 

2.67 

2.69 

2.59 

3.22 

2.41 

1.7b 

2.93 

2,62 

2.93 

26 

1.95 

2.59 

2.68 

2.92 

3.25 

2.52 

1.46 

2.93 

2.75 

2.90 

24 

1.95 

2.92 

2.66 

2.71 

3.15 

2.44 

1.12 

2.90 

2.77 

2. 87 

JO 

1.9* 

2,62 

2.66 

2.75 

2.87 

2.43 

1.09 

2.87 

2.71 

a. »1 

3i 

1.3* 

2.62 

2.59 

2.90 

2.12 

2,66 

a.  91 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.36 

3.16 

2.71 

3.03 

MAX 

2.99 

3.43 

2.68 

3.87 

MIN 

1.3* 

2,87 

2.59 

a. 75 

HIGHEST  stage  WAS  not  determined., 
lowest  STAGE  was  NOT  DETERMINED, 
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BAYOU  VERMILION  AT  TQNTONS  BRIDGE  (LA.) 


LOCATION.  L*T.  30-21-00,  LONG.  91-58-53.  HIGHWAY  726  BRIDGE,  FOUR  MILES  NORTHEAST  UF  CARENCRO, 
LA.  (ST A .  67 1 5012C . ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

records  available,  may  6,  m?  to  aug.  24,  1973  and  may  2,  1970  to  date. 

EXTREMES.  HIGHEST,  21,70  FEET  ON  APR,  21,  1977.  LOWEST,  MINUS  0.35  FOOT  ON  OEC,  7,  1954. 


DAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G. 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NflV 

U£C 

1 

5.47 

5.42 

6.50 

5,51 

8.01 

6.29 

11,03 

6.43 

7.02 

5.33 

13.30 

6,00 

2 

5.21 

5.30 

7.44 

5.45 

5.94 

6.21 

8.83 

6.40 

6.52 

5.09 

13.04 

7.31 

3 

5.02 

5.19 

6,94 

5,64 

3.98 

6.14 

7.50 

6.43 

6.24 

4,66 

13,01 

11,24 

4 

4.94 

6.32 

6,64 

5,78 

5.9A 

6,06 

6.78 

6.50 

7.27 

4.56 

12.07 

9.98 

5 

4.99 

5.83 

6,50 

5,87 

5.85 

6,07 

6.57 

6.60 

7.0« 

4.4b 

11.36 

13.56 

b 

5.16 

5.65 

6.31 

5.97 

5.91 

6.11 

6,47 

6.54 

6.46 

4.71 

10.72 

13,08 

7 

5.26 

5.22 

6.17 

5.96 

8.05 

6.23 

6.45 

8. 95 

6.30 

4.7b 

10.13 

11.69 

8 

5.10 

4.67 

6,22 

6,22 

8.19 

6,60 

6.30 

7.71 

6.25 

4.90 

9,64 

10.14 

9 

4.92 

4.58 

6.21 

6,63 

8.08 

7.13 

7,44 

7.00 

6.26 

4.63 

9.13 

8,64 

10 

13.47 

15.33 

6,11 

6,37 

5.76 

7.42 

9,04 

6.56 

6.23 

5.16 

6.61 

7.94 

11 

12.42 

14.09 

6.03 

6,38 

5.78 

7.52 

7.84 

6.42 

6.20 

5.65 

6.06 

7.27 

12 

10.28 

12.42 

5,84 

6.45 

5.87 

7,59 

6.86 

6.54 

6.20 

5.45 

7.37 

6.75 

13 

8.44 

15.80 

5.9S 

6.33 

5.81 

7.51 

6.37 

6,43 

6.08 

5.16 

6.75 

6,30 

14 

7.14 

15.00 

6.01 

6,16 

5.71 

7.45 

6,44 

6.42 

5.96 

5.16 

6,22 

6,04 

15 

6.68 

13.62 

6.06 

5,87 

5.57 

7.48 

6.85 

6.36 

5.86 

11.04 

5,87 

5.64 

16 

9.05 

12.41 

6.07 

5.42 

5.55 

7.53 

6.72 

6.34 

5.80 

14.10 

5.87 

5.33 

17 

7.96 

11.33 

5.94 

5.20 

5.88 

8.70 

6.25 

6.25 

5.65 

14.09 

10.64 

5,10 

18 

11,29 

9.80 

5.70 

5.40 

5.71 

8.55 

5.97 

6.15 

5.68 

15.07 

8.44 

4,69 

19 

12.75 

8.80 

5.58 

5,72 

5.79 

8.32 

7.52 

6.02 

5.77 

14.36 

7.26 

4,82 

20 

10.70 

8.13 

12,54 

5,77 

8.15 

».oi 

6.91 

5.97 

5.91 

13.26 

6,41 

4.78 

21 

8.60 

7.44 

10.06 

5.93 

11.75 

6,12 

6,30 

5.99 

b.n 

11.89 

5,74 

4.80 

22 

7.13 

7.66 

7.79 

6,09 

12.86 

7.43 

6.01 

6.03 

6.59 

13.95 

5.26 

4,92 

23 

8.31 

7.25 

6.90 

5.84 

12.53 

7.01 

5,90 

8.07 

9.90 

17.46 

5.00 

5.16 

24 

6.07 

6.90 

6.65 

5.66 

10.20 

6.65 

8.50 

12.00 

18.09 

4.83 

5.34 

25 

6.80 

6.63 

9.53 

5,67 

10.09 

6.40 

7.00 

11.49 

17.90 

4,70 

5,33 

26 

8.42 

6.43 

8.12 

5.93 

6.14 

6,10 

6.50 

9.46 

17.47 

4,69 

4,64 

27 

7.14 

13.49 

7.05 

6.17 

9,45 

5.95 

6.42 

7.46 

16.81 

4.86 

4,48 

26 

*.*! 

12.40 

6, SO 

6.15 

«.71 

7.16 

7.37 

6.55 

16.15 

6.08 

4,72 

29 

6.23 

10. 31 

5.85 

6.06 

7.38 

6.77 

6,85 

6,07 

15.49 

6.46 

4,84 

30 

5,82 

5.54 

6.15 

6,66 

6.40 

F  6,75 

6.54 

5.60 

14.79 

6.87 

4,87 

31 

5.47 

5.50 

6.34 

6,50 

7.72 

14.00 

4.88 

THE 

FOlLONINS 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

7.51 

9.11 

6.84 

5.93 

7.13 

7,06 

6.74 

6,86 

10.52 

7.94 

6,86 

MAX 

13.47 

15.80 

12.54 

6.63 

12.66 

3.01 

8.95 

12.00 

18.09 

13.30 

13,56 

MIN 

4.92 

4.58 

5.50 

5,20 

5.55 

5.95 

5.97 

5.60 

4.46 

4,69 

4.48 

f-  not  AT  STATED  time 

highest  stage  was  is.io  at  9>oo  a.h.  on  oct.  24, 

LOWEST  STAGE  MAS  4.44  ON  OCT.  5. 


mm 

III® 


111 


&$;! 

mm 
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DAILY  STAGES  FOR  1989 


BAYOU  VERMILION  AT  LONG  BRIDGE,  LA. 

LOCATION.  LAT,  J0-1A-25,  LONG.  91-57-99.  HIGHWAY  94  BRIDGE,  FOUR  NILES  EAST  OF  LAFAYETTE,  LA. 
(STA.  ET22512C . ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  19JJ.  DAILY,  OCT.  1937  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  20,4  FEET  ON  AUG.  15,  1940.  LOWEST,  MINUS  1.04  FEET  ON  DEC.  6 ,  1954. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G. 


OAT 

IAN 

FE8 

HAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

aug 

SEP 

OCT 

NOV 

UEC 

1 

5.71 

1.72 

4.03 

3.bi 

4.40 

4,80 

6.95 

5.01 

4,65 

2.27 

J  l  .63 

4,60 

2 

3.45 

1.60 

5,33 

4.06 

4.42 

4.72 

6.25 

a, 99 

3.98 

2.90 

11.25 

4,39 

3 

5.50 

4.00 

5.00 

4,66 

4.79 

«.62 

5,68 

4.91 

3.52 

2.62 

10.93 

7,70 

4 

5.39 

4.11 

4.79 

4.18 

4,40 

4,58 

5.31 

5.00 

4.30 

2.5o 

10.50 

6.00 

5 

3.5S 

1.02 

4.80 

3,64 

4.49 

4.60 

5.09 

5,0a 

4.07 

2.87 

10.05 

0.02 

6 

5.28 

1.31 

4.40 

3.65 

4.72 

4.70 

4,90 

5.00 

3.50 

3.15 

9.52 

b.30 

T 

5.42 

3.15 

3.85 

4.00 

5.U0 

4.95 

4.80 

5, 99 

3.54 

5,15 

9,00 

7,08 

8 

5.50 

1.15 

4,10 

4.00 

5.17 

4,97 

4,66 

5,«l 

3.72 

3.30 

0.55 

7.11 

9 

3.50 

3.25 

4.01 

4.70 

4.52 

5.13 

a. 95 

5.37 

3.91 

3.«5 

0,01 

6,29 

10 

8.42 

6.12 

4.13 

4,53 

4.33 

5.25 

5.50 

4.90 

3,00 

3.62 

7.42 

5.57 

11 

7.45 

0.10 

4,14 

4.73 

4.21 

5.34 

5.40 

4.76 

3.52 

«.ll 

6.77 

4,95 

12 

7.25 

7.95 

«.5l 

5.03 

4.33 

5.35 

5.0i 

4,60 

3,55 

3.82 

6.00 

4,50 

13 

6.45 

9.30 

4.45 

4.00 

4.23 

5,30 

«.72 

4.64 

3.31 

3.53 

5.36 

«.22 

14 

5.55 

9.30 

4.19 

4,70 

4.09 

5.20 

«.S6 

4.54 

3.11 

3.92 

4.79 

4.10 

IS 

5.42 

9.10 

4.38 

4.30 

3.88 

5,20 

5,01 

4.54 

3.00 

9.50 

9.53 

3,69 

16 

6.08 

0.74 

4.44 

3,00 

3.85 

5,20 

4,85 

4,49 

2.56 

8.78 

4.79 

3,65 

IT 

5.61 

0.27 

4.28 

3.60 

4.03 

5.80 

4,56 

4.40 

2.95 

9.59 

6.00 

3.26 

U 

7.41 

7.60 

4.10 

3.72 

4.38 

5,85 

».37 

4.22 

3.35 

10.90 

5.65 

2.02 

19 

F  8.20 

6.91 

4.30 

4.25 

4.50 

5.75 

4.97 

4.11 

3.16 

10.60 

4.90 

2.99 

20 

7.67 

6.23 

6.42 

4.50 

5.54 

5.78 

4.87 

4.11 

3.41 

10.82 

4.10 

2.93 

51 

6.75 

5.73 

6.41 

5.05 

7.84 

5.59 

4.65 

4.26 

3.95 

11.22 

3.50 

2.40 

22 

5.80 

5.41 

5.48 

5,02 

7.61 

5.23 

4.49 

4.25 

4.67 

11.26 

2.07 

3.46 

23 

5.23 

5.01 

5.29 

4.53 

8.23 

5.10 

4.27 

4.67 

6.15 

12.80 

2.90 

3,10 

24 

4.95 

4.60 

5.17 

4.17 

7.42 

4.75 

«.33 

5.64 

6.66 

13.00 

3.04 

3,60 

23 

6.58 

4.30 

5.79 

4.10 

7.1« 

4.59 

4.58 

4.95 

6.70 

13.10 

3.40 

3,bC 

26 

6.40 

4.36 

5,54 

4,02 

6.53 

4.40 

*.71 

4.70 

6.05 

13.12 

3.45 

3.10 

27 

5.61 

0.34 

5.30 

5.15 

4.40 

4.36 

4.69 

4.62 

4.97 

13.05 

3,09 

3,30 

20 

5.08 

7.07 

5.02 

4.95 

4.30 

5.00 

5.65 

5.30 

4,00 

12.85 

3.23 

3.53 

29 

4.48 

7.00 

4.08 

5.00 

5.68 

4,89 

5.72 

4.95 

3.25 

12.60 

3.52 

3.69 

30 

4.30 

3.51 

5.03 

5.05 

4.99 

5,40 

4.75 

2.55 

12.2« 

4.38 

3.49 

31 

3.80 

3.66 

4.79 

5,07 

5.92 

11.93 

3.60 

THE 

following 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

H£AN 

5.37 

6.02 

4.75 

4.45 

5.25 

5,06 

5,04 

4,03 

4,00 

7.79 

6.13 

4.54 

WAX 

«.«2 

9.30 

6.92 

5.15 

8.23 

5,05 

6,95 

5.92 

6,70 

13.12 

11.53 

0.30 

WIN 

3.28 

3.15 

3.51 

3.60 

3.85 

*  •  36 

«.27 

4.11 

2,55 

2.27 

2,07 

2.40 

F.  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  RA3  IJ.12  AT  2100  P.M.  ON  OCT.  26 
LOWEST  STAGE  NAS  2.15  ON  OCT.  1. 
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RUTH  CANAL  AT  RUTH,  LA.  (NEST) 


LOCATION,  L*T.  30-10-30,  LONG.  91-53-05,  ABOUT  250  FEET  OONNSTREAM  FKOh  CONTROL  STRUCTURE,  0.05 
HILE  BELOIT  JUNCTION  NITH  BAYOU  TECHE.  (STA.  6730012C.) 

GAGE.  STAFF  TYPE, 

RECORDS  AVAILABLE.  OAILY,  JAN.  1938  TO  OEC.  1940  AND  JAN.  1906  TO  DATE.  INTERMITTENTLY ,  1905. 
The  LOCATION  of  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TINES  DURING  PERIOD  OF  RECORD.  ZERU  OF  GAGE  IN 
1906  HAS  AT  H.L.G. 


EXTREMES.  HIGHEST,  18. 

5  FEET  FROM  AuG. 

14  TO 

lb,  1940. 

LOWEST,  0.00  FODT  UN  DEC.  «, 

1  Vb7  , 

daily  eight  a.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZERU 

IS  AT 

NG  YU 

day  Jan  f£8 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL  AUG  SEP  OCT 

«0V 

UEC 

1 

0.21 

3.95 

5.27 

4,88 

5.65 

5.70 

6.55 

5.80 

3.95 

2.04 

10,4b 

3.59 

2 

0.16 

3.99 

4,84 

5.12 

5.60 

5.67 

6.05 

5.81 

3.55 

2.45 

10.18 

6.75 

3 

4.03 

4.22 

5.13 

5.00 

5.63 

5.65 

6.05 

5.80 

3.32 

2.2b 

9,90 

b.46 

4 

0.05 

4.21 

5,03 

0.96 

5.03 

5.60 

5.78 

5.83 

3.77 

2.13 

9.b0 

5,90 

5 

0.03 

4. OB 

4.95 

4.83 

5.07 

5.65 

5.87 

5.98 

3.50 

2.37 

9.34 

7.03 

b 

0.05 

3. 82 

4  .bfi 

4.85 

5.63 

5,68 

5.79 

5.85 

3.38 

2.49 

6,77 

b  ,  99 

7 

4.09 

3.69 

4.81 

0.90 

5.07 

5 , 7  0 

5.73 

5.99 

3.33 

2.5b 

6.18 

b.7b 

8 

0.12 

3.70 

4.73 

5. IT 

5.68 

5.63 

5.73 

6.07 

3.32 

2.62 

7.66 

b  .  1  4 

9 

0.90 

3.79 

4  ,  b  8 

5.03 

5.68 

6,66 

5.83 

5.95 

3.55 

2.7b 

7.22 

•’.39 

10 

7.26 

6.71 

4.63 

5.33 

5.08 

5. 9b 

5.97 

5.01 

3.55 

2.92 

b  .67 

63 

11 

6.73 

6,87 

4.62 

5.55 

5.00 

5.92 

5.95 

5.79 

3.03 

3.1« 

5.75 

4  ,06 

12 

6.35 

7.85 

4.75 

5.80 

5.39 

5.9t 

5.79 

5.83 

2.95 

3.00 

5.18 

3,05 

13 

5. SI 

7.80 

4.83 

5,80 

5.00 

5.95 

5.79 

5.72 

2.79 

2.B4 

4.5b 

3.43 

14 

5.39 

7.94 

4,64 

5.73 

0.89 

5.93 

5.73 

5.71 

2.03 

7.4b 

4,00 

3.3b 

15 

5.21 

7.81 

4.75 

5.07 

0.95 

5.83 

5.83 

5.73 

2.30 

6,05 

3.90 

2.97 

lb 

5.39 

7.65 

4.83 

5.01 

0.83 

6.15 

5.67 

5.65 

1.88 

7.43 

4.17 

5.39 

17 

5.55 

7.35 

4.74 

5.36 

0.96 

6.23 

5.65 

5.55 

2.35 

6.27 

4.32 

2.56 

18 

6.95 

6.83 

4.68 

5.01 

4.99 

6.22 

5.56 

5.51 

l  .80 

5,10 

4.70 

2.23 

19 

6.93 

6.23 

4.87 

5.55 

5.15 

6.21 

5.79 

6.03 

2.60 

6.03 

3.95 

2.11 

20 

6.65 

5.55 

6.00 

5.65 

6.05 

6.15 

5.72 

5.60 

3.63 

7.80 

3.31 

2.»1 

21 

B.12 

5.36 

6.35 

5.80 

6.83 

6.03 

5.63 

5.55 

3.65 

7.67 

2.72 

2.65 

22 

5.32 

5.03 

5.87 

5.83 

7.05 

5.95 

5.51 

5.03 

0.55 

6,52 

2.23 

2.57 

23 

0.B5 

0.75 

5.83 

5.59 

7.29 

5.83 

5.53 

6.10 

5.20 

9.81 

2.30 

2.18 

24 

«.»5 

0.53 

5.90 

5.53 

8.92 

5.73 

5.50 

6.05 

5.71 

10.78 

2.37 

2.68 

25 

5.95 

0.33 

6,15 

5.56 

6.79 

5.69 

5.73 

5.81 

5.02 

11.60 

2.7b 

2.76 

26 

5.63 

0.33 

5.94 

5.75 

8.53 

5.58 

5.70 

5.75 

0.73 

11.75 

2.76 

2.32 

27 

5. 31 

7.06 

5.94 

5.85 

*.«3 

5.63 

5,66 

5.73 

0.00 

11.71 

3.23 

2.oo 

28 

0.82 

6.65 

5.85 

5,7  6 

6.27 

5,80 

5,95 

5.95 

2.75 

11.5b 

2.29 

2.«7 

29 

».22 

6.25 

4.83 

5,85 

6.03 

5.77 

5.91 

5.82 

2.02 

11.2b 

3.16 

2.7« 

30 

0.25 

4.83 

5.75 

5.77 

6.23 

5,83 

5.79 

2.03 

11,10 

3.61 

2.35 

31 

3,99 

4.65 

5.77 

5.83 

6.23 

10.60 

2.67 

THE 

FOlLORING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING 

;  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5.20 

5.59 

5.15 

5.03 

5.78 

5,90 

5.80 

5.82 

3. 3» 

b  .62 

5.30 

3.86 

MAX 

7.26 

7.90 

6.35 

5,85 

7.29 

6,66 

6.55 

6.03 

5.73 

11.75 

10,46 

7.03 

MIN 

3.99 

3.69 

4.62 

0.83 

0,83 

5,58 

5.50 

5.03 

1.80 

2.04 

2.23 

2,11 

highest  stage  raj  u.ts  on  oct.  26 
LONEBT  stage  RA3  1.00  ON  SEP.  18. 
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DAILY  STASES  FOR  1984 


VERMILION  RIVER  AT  LAFAYETTE,  LA, 


LOCATION,  L*T.  30-13-00,  LONS,  91-59-35,  ON  SURREY  AVENUE  8RI06E.  (STA,  6737512C.) 

CASE.  automatic  recorder  ANO  STAFF, 

general  Information,  case  read  anq  maintained  by  u.  s,  geological  survey  since  dec,  irst, 

RECOROS  AVAILABLE,  FEB,  10,  1961,  TO  OATE,  ZERO  OF  GAGE  PRIOR  TO  1966  MAS  1,99  FEET  HIGHER  THAN 

present  datum,  for  records  mi  to  i960,  refer  to  gage  pin  hook  bridge  (v-a),  2,2  miles 

DOWNSTREAM. 

EXTREMES.  HIGHEST,  15,02  FEET  ON  MAY  17,  i960,  ESTIMATED  LOWEST ,  0.6  FOOT  ON  nOV.  3,  1966. 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  MINUS  1.53  FEET,  M.L,G. 


OAT 

J»N 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4.65 

4.66 

6.53 

«.57 

5.46 

5.67 

6,85 

5,88 

5.53 

3.52 

11.76 

5.37 

2 

4.64 

6,05 

5.33 

5.62 

5.55 

6,62 

5.85 

4,98 

3,94 

11.63 

6.87 

3 

«.«S 

5.08 

5.78 

5.53 

5.73 

5.«3 

8,41 

5.88 

4.78 

4.04 

11.26 

7,88 

4 

4.38 

4.92 

5.70 

9.82 

5.34 

5.40 

5.99 

5.94 

5.09 

4.16 

10.89 

7.53 

5 

4.34 

4.63 

5.66 

9.20 

5.45 

5.55 

5.77 

5.97 

4.83 

4.52 

10.51 

o.25 

6 

4.35 

4.07 

4,92 

4,34 

5.77 

5.75 

5.63 

5.96 

4.64 

4.60 

10.06 

8.27 

7 

4.36 

3.89 

4.57 

4.64 

6.01 

5.93 

5.52 

6.10 

4,87 

4.65 

9,65 

7.94 

6 

4.48 

3.95 

4.80 

5.60 

5.91 

5.92 

5,44 

6.23 

5.08 

4,65 

9.24 

7.55 

9 

5.48 

4.63 

4.65 

5.39 

5.14 

6.00 

5,62 

6.13 

5.10 

4.78 

8.75 

6.95 

10 

8.61 

7.55 

4.66 

5.22 

5.06 

6.09 

5.98 

5.78 

5.00 

4.93 

8,19 

6.33 

11 

7.79 

7.61 

4.83 

5.57 

5.15 

6.12 

5.96 

5.58 

4.74 

5.21 

7,44 

5.85 

12 

7.51 

a. 54 

5.26 

5.84 

5.18 

6.05 

5.70 

5.57 

4,60 

4.63 

6.76 

5.43 

13 

7.0E 

9.02 

5,25 

5.64 

5.08 

5.97 

5.54 

5.35 

4.31 

4.59 

6.21 

5.32 

14 

8.32 

6.64 

5.01 

5.44 

4.94 

5.67 

5.88 

5.32 

4.05 

7.24 

5.87 

5.23 

15 

6.46 

8.63 

5.24 

4.91 

4.69 

5.65 

5.66 

5.34 

4.02 

10.07 

5.65 

4.65 

16 

6.57 

8.77 

5.25 

4.33 

4.73 

6.06 

5.31 

5,20 

3.59 

9.01 

5.74 

4,76 

17 

6.63 

8.49 

5.14 

4.17 

4.9b 

6.33 

5.05 

5.11 

4,11 

9,93 

6,44 

4,39 

1» 

8.13 

8.10 

5.08 

4.54 

5.38 

6,27 

5.23 

4.93 

4.62 

9.85 

6.43 

19 

8.18 

7.58 

5.47 

5.16 

5.59 

6.31 

5.40 

4.87 

4,49 

9.53 

5.81 

4.10 

20 

7.84 

6.92 

6.57 

5.49 

7.26 

6.21 

5.41 

5.08 

4.95 

9.28 

4.90 

9.17 

21 

7.23 

6.41 

6,31 

6,12 

8.17 

6.05 

5.37 

5.15 

5.68 

9.15 

4.44 

4.58 

22 

6.58 

6.12 

6.11 

5.75 

8.08 

5.84 

5.23 

5.15 

6.34 

10.93 

3.85 

4.42 

23 

6.18 

5.74 

6.03 

5.12 

8.38 

5.72 

5.12 

5.07 

6.89 

13.58 

3.96 

4.08 

24 

6.25 

5.44 

5.93 

4.82 

7.84 

5.38 

5.28 

5.85 

7.00 

13.91 

4,14 

4.55 

25 

7.36 

5.04 

8.01 

5.08 

7.60 

5.19 

5.51 

5.61 

6.95 

13.73 

4.55 

4.47 

26 

7.02 

5.79 

5.98 

5.80 

7.19 

5.07 

5.58 

5.47 

6,54 

13.45 

4.53 

9.17 

27 

6.41 

8.30 

6.00 

6,02 

6.96 

5.42 

5.71 

5.52 

5.72 

13,22 

5.11 

9.42 

26 

5.90 

7,56 

5.65 

5.79 

6.61 

5.71 

6.37 

5,78 

4.92 

12.95 

4.11 

9.61 

29 

5.51 

7.14 

4,60 

6,03 

6.26 

5.68 

6,40 

5.63 

4.10 

12.55 

4,82 

4.64 

30 

5.16 

9.21 

5.81 

5.69 

6.25 

8.15 

5.74 

3.48 

12.36 

5.45 

4.52 

31 

4.72 

4.46 

5.64 

5.83 

6.40 

12.07 

5.09 

THE 

following 

REFER 

ONLT  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6.14 

6.49 

5.41 

5.24 

6.03 

5.82 

5.72 

5.59 

Sr  03 

8.42 

6.93 

5.51 

MAX 

8.61 

9.02 

6.57 

6.12 

8.38 

6.33 

8.85 

6.40 

7,00 

13,91 

11,76 

8.27 

MlN 

4.34 

3.89 

9.21 

4.17 

4.69 

5.07 

5.05 

4,87 

3.48 

3.52 

3.85 

4.08 

highest  stage  mas  13.95  at  3*95  p,m.  on  oct.  29 

LOWEST  STAGE  mas  3.09  ON  OCT,  1, 


DAILY  STAGES  FOR  1904 
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VERMILION  river  at  BROUSSARD  BRIDGE  (LA.) 

LOCATION.  L *T •  30*06-30,  LONG.  92-04-30,  TEN  FEET  UPSTREAM  FROM  HIGHWAY  733  RRIR6E,  7.1  MILES 

Southwest  of  lafayette,  la,  (sta,  6745012c.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  and  staff, 

RECORDS  AVAILABLE.  mar.  17,  1948,  TO  DATE. 

EXTREMES,  HlGMEsT,  16.33  FEET  ON  MAY  17,  I960.  LOWEST,  MINUS  1,70  FEET  ON  DEC,  6,  1954. 

OAILT  EIGhT  A.M,  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  m.l.G. 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NUV 

DEC 

1 

2.»3 

2.49 

2.81 

2.22 

a. so 

2. *5 

3.72 

3.60 

3.62 

1.9« 

7.00 

3.50 

2 

2.89 

2.81 

3.00 

3.55 

3. JO 

2.87 

3.29 

3.69 

3.22 

2.50 

7.50 

3.06 

3 

2.75 

3.49 

2.95 

3.52 

3.75 

2.80 

3.45 

3.95 

3.18 

2.67 

6.66 

5.76 

4 

2.68 

2.48 

3.35 

2.40 

a, 80 

2.81 

3.09 

3.90 

2.87 

2.75 

6.31 

4.31 

5 

2.69 

2.45 

3.55 

\  .28 

a.  43 

3.29 

3.05 

3.98 

2.45 

3.10 

6.07 

5.32 

6 

2.76 

1.49 

2.00 

1.49 

3.63 

3.66 

3.12 

3.80 

2.40 

3.21 

5.05 

5.00 

7 

2.55 

1.80 

1.40 

2.21 

«.ia 

4.04 

3.15 

3.58 

2.95 

3.29 

5.55 

3.92 

a 

2.88 

2.15 

2.20 

3.62 

4.05 

4.01 

3,0“ 

3.25 

3.18 

3,20 

5.63 

4.20 

9 

3.05 

2.50 

2.00 

2,90 

a. 34 

4.01 

2.98 

3.45 

3.18 

3.27 

5.27 

3.96 

10 

7.20 

5. CO 

2.61 

2.60 

a. 70 

4.02 

3,03 

2.97 

3.30 

3.39 

4.94 

3.59 

11 

4.25 

4.20 

2.45 

3.54 

3.33 

3.84 

2, 99 

2.77 

2.78 

3.65 

3.70 

3.54 

12 

4.05 

4.60 

3.30 

4.10 

3.19 

3.40 

a. 71 

2.90 

2.80 

3.42 

3.73 

3.40 

13 

3.38 

6.32 

3.30 

3.55 

a. »7 

3.19 

a. 70 

2.61 

2.60 

3.26 

3.64 

3.63 

14 

’.15 

4.93 

2.85 

3.45 

a. 56 

3.04 

a. 76 

2.69 

2,55 

4.10 

3.60 

3.72 

15 

4.08 

5.09 

3.45 

2.23 

a. 05 

3.09 

3.02 

2.89 

2.64 

8.69 

3.9b 

3.33 

16 

3.67 

5.20 

3.50 

1.12 

a.  ia 

3.07 

a. 73 

2.71 

1.82 

6.63 

3.61 

3.42 

17 

3.54 

4.60 

3.39 

1.15 

a.  45 

3.63 

a. 60 

2.80 

2.85 

7.85 

3.66 

2.9b 

18 

5.91 

4.69 

3.10 

1.63 

8.11 

3.70 

a. 54 

2.64 

3.45 

7.72 

4.49 

2.60 

19 

5.21 

4.12 

3.45 

2.60 

3.35 

3.57 

a. 98 

2.68 

3.20 

6.50 

3.62 

2.56 

20 

3.04 

3.25 

3.60 

2.90 

«.81 

3.37 

3.03 

2.83 

3.35 

5.82 

2.45 

2.60 

21 

3.53 

2.78 

2.40 

«.42 

6.35 

3.15 

3.25 

3.10 

3.95 

5.86 

2.56 

3.40 

22 

3.52 

3.00 

2.96 

3.62 

5.75 

3.08 

3.30 

3.02 

4.47 

10,00 

2.00 

3.10 

23 

3.68 

2.73 

3.50 

2.54 

6. at 

3,10 

a. 95 

2.60 

4.97 

14.15 

2.52 

2.65 

24 

3.45 

2.82 

3.55 

2.25 

4.65 

2.70 

3.10 

2.70 

4.62 

12.60 

2.90 

3.54 

25 

5.61 

2.31 

2.98 

2.80 

4.55 

2.55 

3.03 

2.70 

4.39 

11.37 

3.65 

3.30 

26 

«.25 

3.45 

3.08 

4.15 

4.33 

2.55 

a. 99 

2.74 

4.15 

9.90 

3.52 

3.05 

27 

3.61 

6.41 

3.85 

4,35 

3.85 

2.60 

a. 85 

2.67 

3.68 

9.2U 

4.24 

3.28 

28 

3.11 

3.80 

3.45 

3.75 

3.75 

2,98 

3.a6 

3.09 

3.10 

6.55 

2.11 

3.35 

29 

2.89 

2.85 

1.30 

4.43 

3.19 

2,67 

3.70 

3.11 

2,19 

7.90 

3.67 

3.50 

30 

2.75 

1.55 

3.78 

a.  27 

3.10 

3,42 

3.02 

1.67 

7.46 

4.29 

3.15 

31 

2.25 

2.20 

a. 65 

3.a9 

4.30 

7.23 

3.40 

The 

FQlLOhING 

REFER 

only  to 

HEADINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.61 

3.57 

2,87 

2.94 

3.59 

s.aa 

3.06 

3.12 

3.18 

6.16 

4.29 

3.59 

MAX 

7.20 

6.41 

3.85 

4.43 

6.35 

9.04 

3.72 

4.30 

4.97 

14.15 

7.50 

5.7b 

MIN 

2.25 

1.49 

1.30 

1.12 

a. os 

a. 55 

a. 54 

2.60 

1.67 

1.96 

2.00 

2.56 

highest 

stage 

»‘S  14.16 

AT  7145  A.M. 

ON  UCT.  23 

LOWEST  STAGE  WAS  0.75  ON  MAR.  29, 


56 


DAILY  STAGES  FOR  I960 


VERMILION  RIVER  AT  PERRV,  LA. 


LOCATION.  L*T.  29-57-0S,  LONG.  92-09-88.  STATE  HIGHWAY  82  BRIDGE.  (STA.  6783013.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

general  Information,  gage  read  and  maintained  by  u.s.  geological  survey,  prior  to  nov,  30.  197b 
gage  mas  maintained  by  u.s.  army  corps  of  engineers,  new  Orleans  district,  gage  zero  change^ 
From  M.L.G.  To  NGVD  AFTER  TRANSFER.  6A6E  ZERO  CHAN6E0  TO  minus  2.95  NGVD  ON  JAN,  1,  1979. 

records  available,  nov.  1971  to  date,  for  records  from  june  1931  to  may  1971,  refer  to  static 
near  Ab8EVILLE»  l*. 

extremes.  (From  1971  to  date)  highest,  12,05  on  may  17,  i9ao.  lowest,  minus  i.bo  feet  nu  jan.  27, 
1976. 


DAILY  eight  A.M.  STAGE  in  FEET  gage  ZERO,  minus  2.95  FEET,  nGvd 


DAY 

J»N 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

9.10 

3.92 

3.76 

4.05 

4.95 

4.30 

A. 30 

0.09 

3.71 

6,51 

2 

4.45 

4.50 

4.24 

5.40 

5.39 

3,99 

3.07 

5.12 

0,20 

6.57 

3 

4.28 

5.11 

4,45 

4.92 

5.47 

3.84 

A. 03 

5.00 

0.25 

5.95 

4 

4.32 

3.7 1 

5.01 

3.26 

3.65 

3.95 

3.99 

5.55 

0.63 

6.00 

5 

4.26 

3.74 

5.01 

2.02 

4,46 

4.55 

A. 24 

5.70 

5.06 

5,46 

6 

«.T2 

2.65 

2.76 

2.61 

5.09 

5,09 

0.53 

5.56 

5.00 

5.04 

7 

4.16 

3.22 

2.90 

3.46 

5.54 

5.57 

0,78 

5.01 

5.12 

5.76 

8 

«.Sl 

3.68 

3.41 

4.94 

5,30 

5.72 

0.85 

5.08 

5.03 

6.05 

9 

4.81 

4.15 

3. II 

3.92 

3.15 

5.80 

0.72 

5.07 

5,1b 

5,69 

10 

*.M 

4.71 

«.01 

3.81 

3.98 

5.81 

0,86 

0.57 

5.00 

5.23 

11 

3.  Si 

4.44 

3.76 

5,00 

S.10 

5.60 

0.66 

0.25 

0.97 

3.77 

12 

4.64 

5.40 

4.90 

5.71 

5.01 

5.23 

0.32 

0.23 

0.98 

4,46 

13 

4.40 

5.91 

4.68 

5.16 

4.73 

«.72 

4,26 

3.83 

'i,09 

0.71 

14 

3.88 

4.81 

4.24 

5,10 

4.39 

4.27 

0.07 

0,07 

0.21 

6.0b 

5.07 

15 

4.41 

5.50 

5.12 

3.34 

3.81 

4.05 

o.U 

0.22 

0.42 

7.96 

5.13 

16 

4  .  « 1 

5.61 

5.21 

2,00 

3.82 

4.04 

3.91 

4.06 

3.68 

7.15 

0.73 

17 

4.64 

4.95 

5,11 

2.11 

3.78 

9.72 

3.73 

0.18 

0.97 

0.13 

5.15 

Id 

6.20 

5.74 

5.02 

2.96 

4.55 

4.58 

3.79 

0.02 

5.49 

7.9o 

5.75 

19 

4.50 

4.82 

5.36 

4.00 

4.85 

9.53 

0,00 

0.32 

5.35 

6.94 

0.49 

20 

«.3l 

3.80 

3.02 

4.30 

5.87 

9.33 

0.30 

4. 80 

5.54 

6.61 

3.75 

21 

3.66 

3.26 

2.50 

6.10 

7.32 

9,24 

0.78 

4.95 

6.11 

6,87 

3.77 

22 

4.68 

3.70 

3.50 

4,95 

8.25 

4.40 

0.93 

4.94 

6.a9 

8.00 

3.59 

23 

4.91 

3.50 

4.61 

3.55 

6.94 

4.44 

0.81 

0.47 

6.36 

4.09 

24 

4.50 

3.90 

4.70 

3.41 

5.30 

«.25 

5.08 

0.16 

6.13 

*.32 

25 

5.80 

3.35 

3.74 

4.37 

5.44 

4,07 

5.03 

0.00 

5.07 

4.02 

26 

4.  ' 

5.11 

4.05 

5.76 

5.62 

4.44 

0.92 

0,00 

5.57 

0,06 

27 

6.40 

5.01 

5,90 

5.27 

4,47 

0.70 

0.10 

4,02 

28 

4.10 

3.31 

4.61 

5.26 

5.25 

4.36 

0,68 

0.33 

«.37 

7.63 

29 

3.98 

2.26 

1  .60 

6.31 

4.30 

4,00 

0.50 

3.45 

6.70 

30 

4.16 

3.26 

5.51 

3.02 

3.87 

0,29 

3.07 

6.06 

31 

3.66 

4.01 

4.05 

0,30 

6.36 

the 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

headings 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.52 

4.32 

4.11 

4.31 

4.89 

4.57 

0.03 

MAX 

6.71 

6.40 

5.30 

6.31 

7.32 

5.81 

5.00 

MIN 

3.51 

2.26 

1.60 

2,00 

3.02 

3.84 

3.73 

HIGHEST  Stage  (From  incomplete  recuro)  WAS  11. 67  at  21«5  P.M.  ON  OCT.  23. 
L0ME8T  STAGE  MAS  1.01  ON  MAR.  29. 


DAILY  STAGES  FOR  1984 


15? 


VERMILION  RIVER  NEAR  BANCKER,  LA, 


LOCATION.  LAt.  29-50-21#  LONG,  92-07-36.  ON  LEFT  AND  RIGHT  BANKS*  THREE  MILES  SOUTH  OF  BANCKER. 
CSTA,  £787513.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB,  6*  1963,  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  6.46  FEET  (AFFECTED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  4,  1973.  ESTIMATED  LCi**’  S  T ,  MINUS 


2.2 

feet  on  nov.  2, 

1966. 

DAILY  EZGhT  A 

STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

M.L.G, 

DAY 

J  AN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

DCT 

NOV 

DEC 

1 

1.60 

1.49 

.19 

1.86 

2.72 

2.91 

1  ,66 

2.60 

3.00 

1.90 

3.72 

2.30 

2 

1.90 

2.00 

1*57 

3.31 

3.18 

1.96 

1,43 

2.90 

2.79 

2.5S 

3.10 

2.75 

3 

l.«3 

2.50 

>.08 

2.75 

3.36 

1  ,98 

1.43 

3.97 

2.61 

2.71 

2,69 

2.12 

4 

1.90 

1.57 

2.85 

0.65 

1.31 

1.53 

1.41 

3.34 

2.55 

3.0C 

3.02 

2.15 

5 

l.»« 

1.16 

2.78 

-0,57 

2.55 

2.12 

1.72 

3.97 

2.29 

3.22 

2,30 

2.55 

6 

2,34 

0.11 

0,09 

0.45 

3.10 

2.57 

2.04 

3.30 

2.95 

3.11 

1  .66 

0,64 

7 

1.84 

0.97 

1.10 

1.15 

3.22 

3,00 

2.30 

3.13 

2.98 

3.19 

3.04 

0,97 

8 

2.12 

1.46 

1.26 

2.18 

2.12 

3.29 

2,66 

2.92 

3.11 

3.00 

3.30 

1.87 

9 

2.55 

1.62 

0.73 

1.10 

0.47 

3.93 

2.61 

2.79 

3.05 

3.01 

3,04 

2,00 

10 

2.42 

1.55 

1.33 

1.16 

1.29 

3.50 

2.77 

2.93 

3.12 

3,06 

2.95 

1.90 

11 

-0.09 

1.50 

1.04 

2.43 

2.48 

3.93 

2.52 

2.14 

2.79 

2.70 

0.93 

2.37 

12 

1.93 

2.67 

2.30 

3,03 

2.36 

3.10 

2.16 

2.06 

2.50 

2.7V 

2.26 

2.47 

13 

1.57 

2.13 

1.85 

2.60 

2.97 

2.68 

2.23 

1  .68 

2.17 

2.72 

2,67 

3.uu 

14 

1.1# 

1.79 

1.56 

2.60 

2.94 

2.33 

2.15 

1.91 

1.94 

3.56 

3.17 

2,95 

15 

1.96 

2.67 

2.35 

1,00 

1.89 

2.03 

2.02 

1.91 

2.25 

3.83 

3.27 

2,60 

16 

1.42 

2.76 

2.56 

-0.05 

2.03 

2.00 

1.75 

1.90 

1.55 

4,00 

3.59 

2.55 

17 

l.#8 

2.18 

2.63 

0.05 

2.08 

2.70 

1.52 

1.79 

2.70 

4,09 

3.09 

1.9c 

18 

2.79 

3.26 

2.98 

1.25 

2.60 

2.20 

1.67 

1.65 

3.22 

3.80 

3.37 

l.o3 

19 

0.82 

2.26 

3.19 

2.67 

2.81 

t.’5 

1.69 

2.00 

3.18 

3.74 

1  .«© 

1,58 

20 

2.11 

1.59 

0.83 

2.55 

3.31 

1.72 

2,08 

2.60 

3.47 

4.0b 

1.20 

1.62 

21 

1.31 

0.70 

0.33 

3.83 

3.20 

1.79 

2.31 

2.66 

4.19 

4.00 

1.26 

2.37 

22 

2.3’ 

1.18 

1.11 

1.85 

3.10 

1.99 

2.45 

2.75 

9.33 

3.66 

1.25 

1.97 

23 

2.59 

0.87 

1.94 

0.65 

3.18 

2.02 

2.45 

2.90 

3.93 

4.7/ 

1  .68 

1.76 

24 

1.74 

1.27 

1.95 

0.77 

2.17 

2.00 

2.36 

2.09 

3.60 

4,46 

1.85 

2.60 

25 

l.#5 

0.80 

1.04 

2,02 

2.76 

1.97 

2.91 

2.29 

3.55 

4.4b 

2.56 

2,15 

26 

1.59 

2.55 

1.49 

3.10 

2.95 

2.«2 

2.77 

2.33 

3.28 

4.15 

2.40 

2.54 

27 

1.50 

2.«7 

2.34 

3.27 

3.05 

2,55 

2.58 

2.12 

2.36 

3.84 

3.32 

2.91 

28 

1.24 

0.01 

2,06 

2,87 

2.93 

2.35 

2.56 

2.23 

1.96 

3.41 

1.00 

2.75 

29 

1.24 

-0.54 

-0.81 

4,10 

1.88 

1.’5 

2,86 

2.25 

1.10 

3.26 

3.17 

2.73 

30 

1.52 

0.92 

3,10 

0.86 

1.72 

2,00 

2.38 

1.27 

3.28 

3.15 

2.25 

31 

1.05 

1.83 

2.05 

2,19 

2.50 

J.29 

2.69 

THE 

FOlLONING 

REFER 

ONLY  TO 

HEADINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.™ 

1  .60 

1.62 

1.92 

2.44 

2.33 

2.18 

2.95 

2.76 

3.44 

2. S3 

2.23 

MAX 

2.79 

3.26 

3.19 

4.10 

3.36 

3,50 

2.91 

3.»7 

4.33 

4.77 

3.72 

3. 00 

MIN 

-0.09 

-0.54 

-0.81 

-0.57 

0.47 

1.98 

l.«l 

1.65 

1.10 

1.90 

0.93 

0  ,64 

HIGHEST 

37A6E 

NAj  4,77 

ON  OCT . 

23. 

LOWEST 

STAGE 

N‘S  HINUS 

0.81  UN 

MAP,  29 

. 

58 


DAILY  STASES  FOR  1964 


BAYOU  nezpique  NEAR  basile,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-26-50,  LONG.  92-37-55.  U.  3.  HIGHWAY  190  BRIDGE,  Two  MILES  WEST  OF  BASILE, 
(STA.  7007516.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  WIRE  WEIGHT. 

general  Information,  gage  read  and  maintained  by  u.  s.  geological  survey,  drainage  area,  527 

SOU ARE  MILES. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  OCT.  1938  TO  DATE.  PUBLISHED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1946,  DAILY 
DISCHARGE  IS  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY  U,  S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HI6HE3T,  34.39  FEET  ON  MAY  20,  1953.  LOWEST,  1.00  FOOT  ON  JUNE  26#  1948. 

MEAN  DAILY  STaGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  3.39  FEET,  NGVO 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

10.ro 

4.43 

16,11 

4,20 

2.70 

14,67 

9,58 

6.40 

4.1* 

5.13 

17.93 

10.34 

2 

8.3« 

4.46 

17.19 

4.06 

2.87 

10.00 

0.39 

5.80 

3.06 

3.36 

16,66 

17.85 

3 

8.10 

4.6B 

16.04 

4.13 

2.79 

6.39 

8.41 

4,90 

2. SO 

2.74 

15.50 

17.15 

4 

5.2* 

8.44 

14,95 

4.73 

2.71 

4.42 

10.03 

5.36 

2.28 

2.57 

14,44 

16.54 

5 

4.77 

8.66 

13.47 

4,52 

2.73 

3.71 

9.04 

6.39 

3.97 

2.42 

11.01 

17.77 

6 

4.34 

7.15 

10.32 

5.78 

2.71 

4,89 

8,21 

5.43 

3.2« 

2.17 

6  .65 

19.41 

7 

4.04 

5.87 

8.24 

6,10 

2.53 

17,64 

6.51 

4,90 

2.59 

2.10 

6.35 

19.00 

8 

3.74 

4.43 

7.71 

5,68 

3.72 

21.51 

5.58 

4.27 

2.11 

2.04 

4.89 

19,66 

9 

4.73 

4.31 

7.30 

6,46 

6.96 

22.71 

5.10 

3.62 

1.85 

2.07 

4,16 

19.  OC 

10 

14,7* 

4.61 

6.22 

6.88 

6.50 

22.89 

4.66 

3.66 

1.68 

3.44 

3.70 

10.05 

11 

18.58 

6.13 

5.32 

7.22 

5.5S 

22,83 

4.50 

3.37 

1.62 

5.80 

3.33 

17,04 

12 

14.16 

14.04 

4.76 

7.02 

4.58 

22.55 

4.23 

3.29 

1.60 

7.82 

3.05 

15.09 

13 

18.84 

18.57 

4.44 

S.  91 

3.73 

22.03 

4.26 

3.82 

1.5b 

8.22 

2.64 

14.03 

14 

18.03 

20.25 

4,29 

4,88 

3.09 

21.36 

4.42 

5.55 

1.97 

6.53 

2.68 

10.41 

15 

17.62 

20.67 

4.21 

4.33 

2.74 

20.67 

4.77 

6.38 

1.36 

12.03 

2.55 

7.49 

16 

18.33 

20.74 

4.95 

4,23 

2.51 

19.95 

4,79 

5,21 

1.28 

14.59 

2.56 

5.99 

17 

18.75 

20.72 

6.27 

3.99 

2.45 

19.00 

4.51 

4.24 

1.18 

15.16 

5,63 

5.21 

18 

18.5* 

20.64 

5.87 

3.78 

2.59 

17,82 

4.63 

3.70 

1.26 

19.39 

6.63 

4,60 

19 

18.40 

20.40 

5.07 

3.61 

3.81 

15.42 

4.71 

3.35 

1.36 

21.52 

10.49 

4.15 

20 

18.08 

14.44 

5.51 

3.45 

16.34 

12.26 

5.06 

3.12 

1.35 

22.35 

19.32 

3.80 

21 

17.23 

14.27 

5.88 

3.53 

20.71 

9.30 

4,60 

2.68 

1.36 

22.34 

19.31 

3.50 

22 

15.78 

18.46 

5.37 

3.90 

22.03 

7.22 

4.71 

2.44 

1.57 

21.96 

12.25 

3.47 

23 

13.24 

17.27 

5.23 

4.13 

22.10 

5.64 

4.29 

2.18 

9.26 

21.86 

8.96 

3.35 

24 

10.07 

14.46 

7,86 

4.00 

21.78 

4.71 

4.97 

2.07 

15.78 

21.93 

6.15 

3.20 

25 

4.50 

10.44 

11.90 

3.91 

21.33 

4.88 

7.00 

2.10 

18,12 

21.83 

4.66 

3.05 

26 

10.64 

7.75 

9.96 

3.62 

20.86 

6.06 

6.32 

2.01 

18.43 

21.53 

3.91 

2,09 

27 

10.44 

14.08 

7.75 

3.45 

20.38 

5.30 

5.7S 

1.98 

17.39 

21.14 

9.34 

2,75 

28 

4.84 

17.74 

6;M 

3.16 

19.87 

9,59 

5.07 

1,99 

15.43 

20.68 

16.62 

2.66 

29 

7.74 

18.38 

5.95 

2,84 

19.34 

10.33 

5,84 

2.01 

11,97 

20.17 

18.56 

2,61 

30 

6.43 

5.04 

2,58 

18.57 

*.72 

6,64 

3.27 

7,74 

19.5* 

10.69 

2.56 

31 

5.47 

4.44 

17.31 

6.13 

5.01 

18.83 

2.58 

THE 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

11.86 

13.03 

7.94 

4,54 

9,93 

13,16 

5,90 

3,90 

5.26 

12.68 

9.06 

9,83 

MAX 

14.1* 

20.74 

16.11 

7.22 

22.10 

22.89 

10.03 

6.40 

18.43 

22.35 

10,69 

19,00 

MIN 

3.74 

4.31 

4.21 

2,50 

2.“5 

3.71 

9.2  3 

1.90 

1.18 

2.04 

2,55 

2.56 

HIGHEST 

stage 

H*S  22. 

91  AT  1*00  P.M. 

ON  JUN,  6 

LOWEST 

stage 

MAS  1,04 

ON  SEP. 

17. 

160 


DAILY  STASES  FOR  1410 


BAYOU  PLAQUEH1NE  BRULE  AT  ESTERWOOD,  LA, 

LOCATION.  L*T.  jo-ll-sa.  LONG.  92-2T-6S,  ON  INTAKE  PIPE  SUPPORT  AT  ESTERwOOD  PUMPI.A1.  PLANT. 
tSTA,  7030016.) 

GASE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  24,  1447,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  20.55  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  AUG,  1440.  LOWEST,  MINUS  2.1  FEET  ON  JULY  13, 
1451  AnD  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  MAY  31,  1478, 

OAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  H.L.G 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

01  c 

1 

3.10 

3.20 

3.20 

2,80 

2.60 

4.00 

3.50 

3.10 

3,20 

3.10 

5.40 

4.10 

2 

3.10 

3.20 

3.20 

3.00 

2.80 

4.00 

3.60 

3.20 

3.10 

3.10 

5,30 

4.10 

3 

3.00 

3.70 

3.20 

3.10 

3.10 

3.90 

3.50 

3.20 

3.10 

3.10 

5.10 

6.00 

4 

3.00 

3.20 

3.20 

2.90 

2.60 

3,80 

3.50 

4.80 

3,10 

3.00 

4, VO 

5.40 

5 

3.10 

3.00 

3.50 

2.80 

2.90 

3.80 

3.50 

4.40 

3.00 

3.10 

4. BO 

6.70 

6 

3,00 

2.70 

3.00 

2.60 

3.10 

3.90 

3.50 

4.00 

3.10 

3.10 

4.60 

5.70 

7 

2.40 

2.80 

3.10 

2.60 

2.90 

3.90 

3.50 

4,00 

3,00 

3.U 

4.50 

4.60 

8 

2.40 

2.40 

3.10 

3.00 

2.90 

4.00 

3.50 

3,90 

3.10 

3.20 

4.50 

4.50 

9 

2.40 

3.00 

2.40 

2.90 

2.80 

3,90 

3,40 

3.80 

3.20 

3.20 

4.50 

4.40 

10 

4.30 

4.30 

3.00 

2.90 

2.80 

4,10 

3.50 

3,70 

3.10 

3.30 

4,40 

4.20 

11 

4.40 

4.70 

2.40 

2,90 

2.90 

4,20 

3.50 

3,60 

3.10 

4,20 

4.20 

4.10 

12 

3.60 

4,20 

3.30 

3,10 

2.90 

4.30 

3.40 

3,60 

3.10 

3.90 

4.00 

4,00 

13 

3.50 

5.60 

3.10 

2.90 

2.80 

4.30 

3.40 

3,60 

3.00 

3.80 

3, BO 

3,90 

14 

3.40 

5.30 

3.20 

2,80 

2.70 

4.30 

3.50 

3.60 

3.10 

3.90 

3.60 

3.60 

J5 

3.60 

4.40 

3.20 

2,80 

2.60 

4,10 

3.50 

3,50 

3.00 

7.20 

3.80 

3.70 

16 

3.40 

4.30 

3.20 

2.70 

2.50 

3,90 

3.40 

3.60 

2,80 

7.50 

3.90 

3.80 

17 

3.70 

4.10 

3.10 

2.60 

2.40 

4.10 

3.40 

3,50 

2.80 

7.50 

3.80 

3.70 

18 

4,40 

4.10 

3.10 

2,70 

2.60 

4.00 

3.40 

3.30 

2.80 

7.70 

3.90 

3.70 

19 

4.60 

4.00 

3.20 

3.00 

2.70 

3,90 

3.30 

3,20 

2.70 

7.50 

3.90 

5.bO 

20 

4.00 

3.70 

4.10 

3,00 

3.20 

3.90 

3.30 

3,20 

2.90 

6.70 

3.90 

3.60 

21 

3.70 

3.60 

3.40 

3.20 

5.40 

3.80 

3.20 

3,10 

2.70 

6.20 

3.70 

3.60 

22 

3.70 

3.60 

3.00 

2.80 

5.50 

3.70 

3.30 

3,10 

3.10 

6.30 

3.60 

3.60 

23 

3.80 

3.60 

3.20 

2.70 

6.60 

3.70 

3.20 

3,00 

3.40 

7.10 

3.50 

3.40 

24 

3.80 

3.60 

3.20 

2.60 

6.40 

3.70 

3.10 

3,00 

3.50 

7.50 

3 .60 

3.40 

25 

4.10 

3.40 

3.20 

2,80 

5.50 

3.50 

3.10 

3,00 

3.60 

7.70 

3.50 

3.30 

26 

3.40 

3.50 

3.10 

3.10 

5.30 

3.60 

3.10 

3.00 

3,40 

7.90 

3.50 

3.2 

0 

27 

3.70 

4.40 

3.20 

2.80 

5.10 

3.50 

3.10 

3,10 

3.30 

7.60 

3.90 

3.2 

0 

28 

3.60 

3.70 

3.20 

2.90 

4,90 

3,40 

3.10 

3,10 

3,30 

6.90 

4.00 

3.6 

0 

29 

3,60 

3.10 

2.70 

3.20 

4.60 

3,40 

3,20 

3,10 

3.20 

6,30 

3.80 

3.6 

0 

30 

3.50 

2.60 

2.90 

4.20 

3,40 

3.00 

3,10 

3.10 

5.90 

4.00 

3.6 

0 

31 

3.20 

2.40 

4.10 

3.10 

3,10 

5.70 

3.6 

0 

The 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

REA01NGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

KEAN 

3.58 

3.75 

3.14 

2,87 

3.65 

3.86 

3.34 

3.43 

3,09 

5.36 

«.13 

4,00 

MAX 

4.60 

5.60 

4.10 

3.20 

6.60 

4,30 

3.60 

4,80 

3,60 

7,90 

5,40 

e.uO 

HIN 

2.40 

2.70 

2.60 

2,60 

2.40 

3,40 

3.00 

3,00 

2.70 

3.00 

3,50 

3.20 

HIGHEST  STAGE  WAS  7,40  ON  OCT,  26 
LOWEST  STAGE  WAS  2,40  ON  MAY  5. 


DAILY  STAGES  FOR  1984 


MERMENTAU  river  at  mermentau,  LA, 


LOCATION.  LAT.  30-11-21#  LONG.  92-35-26.  ON  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE,  (STa,  7037516.) 
GA6E.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

GENERAL  InFQRmAT jQn.  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  FEB.  17,  1974  *EkE  OBTAINED  FROM  THE  NATIONAL  WEATHER 
SERVICE. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  28,  1941,  TO  DATE, 


DAT  JAN 


-ST  ,  1 4 • 

5  FEET 

(FROM  WATERMARK) 

IN  AUG. 

1540. 

LOWEST, 

MINUS  0 

.44  FOOT 

ON  JULY 

,  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZEKU 

IS  AT 

FES 

MAR 

APR 

MAV 

JUN 

JUt 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

2.41 

2.31 

2.01 

1.81 

3,26 

2.57 

2.41 

2.23 

2.24 

9.5b 

2. St 

2.35 

1.7b 

2.10 

3.22 

2.68 

2.45 

2.25 

2,2° 

4.34 

2.3* 

2.36 

2. IS 

2.25 

3.13 

2.64 

2.40 

2.22 

2.2» 

9.15 

2.31 

2.40 

1.9b 

1.81 

3.03 

2.63 

2.46 

2.26 

2.20 

4.08 

2.2T 

2.61 

2.7b 

2.03 

3.01 

2.61 

3.01 

2.11 

2.24 

3.91 

1.42 

2.04 

2,79 

2.1« 

3.04 

2.54 

2.54 

2.14 

2.2» 

3.74 

2.02 

2.23 

1.88 

2.11 

3.08 

2.53 

2.55 

2.22 

2.26 

3  ,  bfe 

2.02 

2.27 

2.10 

1.86 

3.10 

2.44 

2.40 

2.26 

2.33 

3.70 

2.16 

2.10 

2.00 

1.83 

3.08 

2.51 

2.84 

2.30 

2.40 

3.bl 

2.48 

2.14 

1,98 

1.82 

3.13 

2.50 

2.84 

2.26 

2.81 

3.60 

2.64 

2.16 

2,07 

1.41 

3.2o 

2.45 

2.81 

2.26 

2.51 

3.26 

2. ST 

2.44 

2.31 

1.81 

3.35 

2.43 

2.77 

2.21 

2.43 

3.22 

3.26 

2.28 

2.13 

l.«l 

3.42 

2.45 

2.73 

2.17 

2.42 

3.06 

3.30 

2.30 

1.98 

1.72 

3.37 

2.52 

2.74 

2.15 

3.07 

3.08 

3.31 

2.38 

1,9b 

1.64 

3,30 

2.54 

2.70 

2.1« 

4.30 

3.07 

3.36 

2.35 

1.04 

1.62 

3.22 

2.52 

2.64 

1.84 

4.55 

3.06 

3*23 

2.31 

1.81 

1.56 

3.21 

2.48 

2.55 

1.40 

4.80 

3.49 

3.23 

2.34 

1,8b 

1.68 

3.20 

2.45 

2.«3 

1.56 

4.17 

3.69 

3.14 

2.38 

2,23 

1.83 

3.16 

2.34 

2.34 

1.55 

5.28 

3.60 

2.40 

2.42 

2,18 

2.36 

3.11 

2.34 

2.35 

2.54 

5.20 

3.34 

2.72 

2.23 

2,23 

3.42 

3.01 

2.43 

2.33 

2.01 

5.20 

3.23 

2.78 

2.26 

1.90 

3.75 

2.85 

2.40 

2.27 

2.34 

5.1« 

3.15 

2.77 

2.33 

1,08 

4.27 

2.77 

2.33 

2.20 

2,»2 

5.34 

3.16 

2.74 

2.40 

1.85 

4.42 

2.64 

2.33 

2.13 

2.58 

5.61 

3.15 

2.55 

2.25 

1,99 

4.41 

2,58 

2.32 

2.11 

2.60 

5.86 

3.17 

2.67 

2.31 

2,02 

4.77 

2.48 

2.33 

2.17 

2.58 

5.07 

3.20 

2.53 

2.37 

2,05 

4,10 

2.51 

2.34 

2.17 

2.50 

6.10 

3.44 

2.50 

2.34 

1,9b 

3.42 

2.«5 

2.33 

2.15 

2.43 

5.76 

3.42 

2.23 

1.41 

2.41 

3.62 

2.48 

2.36 

2.21 

2.30 

5.27 

3.43 

1.40 

1.96 

3.35 

2.51 

2.32 

2.24 

2.25 

4.97 

3.64 

2.07 

3.25 

2.37 

2.18 

«.T3 

IlLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

2.67 

2.27 

2,06 

2.61 

3.00 

2,45 

2.51 

2.26 

3.95 

3.50 

3.36 

2.61 

2,79 

4.77 

3.42 

2,68 

3.01 

2.54 

6.10 

4.56 

1.42 

1.50 

1,76 

1.56 

2.45 

2.32 

2.11 

1.84 

2.20 

3.06 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  na$  6.n  at  sioo  a.m.  on  oct,  2b. 
LOWEST  STAGE  was  1.4*  on  MAY  8. 


IS 


Ms 

MM 


KM; 

Wmm 


M 

w 


162 


0*11.*  ST  AGES  FOR  1464 


HERMENTAU  RIVER  AT  LAKE  ARTHUR,  LA, 

LOCATION,  L*T.  J0-04-18,  LONS.  92-38-55.  ON  KALK  LEADING  TO  MAGNOLIA  OIL  CO.  WHARF ,  1.1  MILES 

upstream  from  nighna*  m  briose,  csta.  rosisu.) 

SAGE,  automatic  recoroer  ano  staff. 

REC0R0S  AVAILABLE.  INTERMITTENTL* ,  1952  TQ  1955.  OAIL*.  MAR.  30,  1956,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIsHEsT,  T.50  ON  MAT  20,  I960.  LOWEST,  MINUS  0,17  FOOT  ON  JUNE  17,  1963. 

OAILV  EIGHT  A.M,  STAGE  in  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G. 


DAY 

Jan 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

DEC 

1 

2.68 

2.57 

2.34 

2.11 

3.48 

2.89 

2,68 

2.49 

2.69 

4.60 

3.26 

2 

2.6S 

2.60 

2.55 

2.38 

3.45 

2.97 

2.66 

2.56 

2.56 

4.54 

3,38 

3 

2.62 

2.61 

2.45 

2.47 

3.38 

2.95 

2*70 

2.53 

2.55 

4.36 

3.60 

4 

F  2.57 

2.57 

2.66 

2.25 

2.13 

3.31 

2.92 

3.10 

2.57 

2.51 

4.29 

3.55 

5 

2.54 

2.53 

2.84 

2,08 

2.2» 

3.30 

2.87 

3.15 

2.93 

2.S2 

4.14 

3.74 

6 

8.53 

2.18 

2.25 

2.12 

2.35 

3.34 

2.84 

3*20 

2.94 

2.59 

3.99 

3.66 

7 

2.51 

2.27 

2.53 

2.20 

2.37 

3.35 

2.82 

3.20 

2.54 

2.60 

3.90 

3.68 

8 

2. Si 

2.27 

2.56 

2.42 

2.01 

3.35 

2.78 

3.1b 

2,56 

2.63 

4.03 

3.64 

9 

2.54 

2.36 

2.40 

2.32 

2.13 

3.33 

2.80 

3.15 

2.58 

2.69 

3.09 

3.56 

10 

2.8b 

2.62 

2.45 

2.30 

2.10 

3.34 

2,60 

3.12 

2.54 

3.07 

3,90 

3.51 

IS 

2.78 

2.79 

2.48 

2.3S 

2.19 

3.39 

2,80 

3, OS 

2.54 

3.13 

3.56 

3.42 

12 

2.,1 

3.25 

2.70 

2,62 

2.10 

3.44 

2.75 

3.02 

2.50 

3. IS 

3.51 

3.37 

13 

2.97 

3.28 

2.57 

2.45 

2.09 

3.45 

2.76 

2  .97 

2.46 

3.17 

3.39 

3.38 

14 

2.82 

3.32 

2.57 

2.30 

2.02 

3.»2 

2.82 

2.99 

2.46 

3.34 

3.3b 

3.36 

15 

2.79 

3.41 

2.67 

2.27 

1.92 

3.40 

2.83 

2.97 

2.43 

4.18 

3.36 

3.35 

lb 

2.99 

3.42 

2.65 

2.18 

1.90 

3.37 

2.81 

2.92 

2.13 

4.40 

3.24 

3.33 

17 

2.97 

3.31 

2.58 

2.13 

1.87 

3.39 

2.77 

2.03 

2.22 

4.65 

3.21 

3.23 

16 

3.14 

3.39 

2.69 

2.18 

1.98 

3.38 

2.74 

2.70 

2.25 

4,90 

3.45 

3.16 

19 

3.16 

3.17 

2.68 

2.60 

2.13 

3.37 

2.68 

2.b2 

2.25 

4.96 

3.24 

3.10 

20 

3.14 

3.02 

2.65 

2.45 

2.62 

3.33 

2.71 

2.63 

2.24 

5.CS 

3.02 

3.06 

21 

3.03 

2.91 

2.53 

2.55 

3.60 

3.24 

2.72 

2.63 

2.27 

4.92 

2.91 

3.09 

22 

3.07 

2.97 

2.57 

2.23 

3.90 

3.15 

2.69 

2.50 

2.66 

5.05 

2.06 

3.01 

23 

3.18 

2.93 

2.64 

2.20 

4.21 

3.06 

2.64 

2.51 

2.70 

5.16 

2.90 

2.90 

24 

3.16 

2.92 

2.68 

2.18 

4.29 

2.93 

2.66 

2. as 

2.81 

5.24 

2.89 

2.43 

25 

3.19 

2.75 

2.52 

2.24 

4.33 

2.85 

2.65 

2.41 

2.84 

5.45 

2.91 

2,80 

2b 

3.17 

2.85 

2.60 

2.32 

4.24 

2.83 

2.65 

2.49 

2.84 

5.52 

2,91 

2,70 

27 

3.15 

3.04 

2.65 

2.37 

4.12 

2.82 

2.63 

2.47 

2.75 

5.55 

2.93 

2.74 

26 

3.07 

2.63 

2.68 

2.26 

3.96 

2.'7 

2.64 

2.49 

2.67 

5.38 

2.99 

2.89 

29 

3.00 

2.48 

2.15 

2.52 

3.65 

2.80 

2.64 

2.50 

2.62 

5.14 

3.07 

2.88 

30 

2.92 

2.25 

2.28 

3.53 

2.82 

2.60 

2.51 

2.54 

4.92 

3.25 

2.87 

31 

2.73 

2.37 

3.46 

2.65 

2.40 

4.77 

2.94 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.84 

2.55 

2.32 

2.78 

3,22 

2.75 

2.70 

2.51 

4.01 

3.49 

3.23 

MAX 

3.42 

2.84 

2.62 

«.33 

3.48 

2.97 

3.20 

2.84 

5.55 

4.60 

3.74 

MIN 

2.18 

2.15 

2,08 

1.87 

2.77 

2.60 

2.41 

2.13 

2.51 

2.06 

2.70 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  was  5.56  at  4145  a.m.  on  oct.  26. 
LOWES*  STAGE  WAS  1.1)1  ON  MAT  8. 


•  • 


•  •  • 


DAILY  STAGES  FOR  1984 


1< 


MERnENTAU  RIVER  AT  LACASSINE  REFUGE  (LA, I 


LOCATION,  L*T •  30-00-09#  LONG,  92-46-52,  ON  DOCK  AT  LACASSINE  WILDLIFE  REFUGE  HEADflUARTERS. 

C*TA.  7060016.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE,  JUNE  25,  1997,  To  DATE.  ADD  0,6  TO  OAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES,  HIGHEST,  6,31  FEET  (AFFECTED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  28,  1957.  LOWEST  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  MINUS  0.47  FOOT  ON  JUNE  10,  AND  LATER  DATES  IN  1951. 

DAILY  EI6HT  A.M,  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G 


DAY 

FEB 

HAN 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

2,60 

2.93 

2.85 

2.54 

2.37 

3.61 

3.06 

2.94 

2,78 

2.83 

«.82 

3.45 

2 

2.79 

2.96 

2.86 

2,94 

2,49 

3.60 

3.14 

2.92 

2.64 

2.64 

4.69 

3.52 

3 

2,74 

2.89 

2.85 

2,63 

2.51 

3.52 

3.12 

3.00 

2.75 

2.80 

4.54 

3.57 

4 

2.75 

2.85 

2.93 

2,36 

2.36 

3.48 

3.07 

3.17 

2,82 

2.64 

4.49 

3.66 

5 

2.73 

2.72 

2.97 

2,18 

2.51 

3.44 

3.03 

3.31 

2.73 

a. ei 

4.31 

3.77 

6 

2.75 

2.46 

2.67 

2.30 

2.56 

3. SO 

2.99 

3.40 

2,76 

2.04 

4.21 

3.64 

7 

2.73 

2.59 

2.76 

2.45 

2.61 

3.48 

2.99 

3.40 

2 ,82 

2.85 

4.25 

3.76 

8 

2.72 

2.64 

2.60 

2,58 

2.27 

3.50 

2.96 

3.39 

2.85 

2.67 

4.24 

3.74 

9 

2.90 

2.70 

2.71 

2.43 

2.35 

3.47 

3.00 

3.36 

2,83 

2.95 

4.14 

3.70 

10 

2.95 

2.85 

2. 78 

2,50 

2.32 

3.43 

2.99 

3.35 

2.79 

3.28 

4.06 

3.63 

11 

2.95 

2.96 

2.71 

2.70 

2.40 

3.49 

2.97 

3.27 

2,80 

3.34 

3.79 

3.57 

12 

3.16 

3.32 

2.72 

2.77 

2.32 

3.51 

2.93 

3.27 

2,76 

3.3» 

3.76 

3.56 

13 

3.10 

3.36 

2.81 

2,65 

2.29 

3.48 

2.95 

3.24 

2.70 

3.40 

3.69 

3.59 

14 

3.07 

3.43 

2.82 

2.47 

2.22 

3.45 

3.01 

3.25 

2.71 

3.71 

3.66 

3.62 

15 

3.11 

3.57 

2.95 

2,30 

2. IS 

3.«2 

3.04 

3.21 

2,66 

«.1S 

3.63 

3.61 

16 

3.19 

3.53 

2.92 

2.23 

2.20 

3.45 

2.96 

3.15 

2,48 

4.33 

3.55 

3.55 

17 

3.20 

3.48 

2.85 

2.25 

2.22 

3.47 

2,91 

3.02 

2,51 

4,60 

3.52 

3.45 

18 

3.35 

3.62 

2.90 

2,36 

2.20 

3,49 

2.87 

2.92 

2.58 

4.77 

3.65 

3,36 

19 

3.34 

3.36 

2.99 

2.53 

2.31 

3.49 

2.90 

2.85 

2.54 

4.61 

3.46 

3.29 

20 

3.36 

3.26 

2.63 

2,66 

2.87 

3.43 

2.92 

2.84 

2.55 

4. 66 

3.31 

3.26 

21 

3,27 

3.23 

2.80 

2.67 

3.66 

3.37 

2.93 

2.86 

2,70 

5.01 

3.16 

3,30 

22 

3.40 

3.21 

2.88 

2.42 

3.94 

3.27 

2.89 

2.83 

2.93 

5.14 

3.13 

3.20 

23 

3.48 

3.18 

2.94 

2.20 

4.13 

3.19 

2.82 

2.75 

2.95 

5.15 

3.13 

3.13 

24 

3.37 

3.05 

2.86 

2.35 

«.15 

3.06 

2.67 

2.72 

3,06 

5.19 

3.16 

3.12 

25 

3.39 

3.11 

2.80 

2.44 

4.20 

3.05 

2,86 

2.69 

3.08 

5.25 

3.21 

3.06 

26 

3.«1 

3.31 

2.84 

2.57 

4.17 

3.02 

2.87 

2.74 

3,10 

5.25 

3.20 

2,99 

27 

3.37 

2.83 

2.91 

2.65 

4.10 

2.95 

2,87 

2.72 

3,02 

5.25 

3.19 

3.02 

28 

3.27 

2.60 

2.51 

2.50 

3.98 

2.92 

2.87 

2.72 

2.94 

5. 16 

3.14 

3.14 

29 

3.24 

2.66 

2.35 

2,78 

3.73 

2.96 

2.89 

2.74 

2.86 

5.05 

3.36 

3.10 

30 

3.06 

2.43 

2.52 

3.66 

2.«5 

2.89 

2.71 

2.76 

4. S3 

3.«1 

3.09 

31 

3.01 

2.55 

3.62 

2,90 

2.73 

0.65 

3.22 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

3.09 

3.05 

2.78 

2,49 

2.93 

3.34 

8.95 

3,01 

2.78 

4.08 

3.72 

3.41 

MAX 

3.48 

3.62 

2.99 

2,94 

4,20 

3.61 

3.14 

3.40 

3,10 

5.25 

4,82 

3.77 

MIN 

2.72 

2.«6 

2.35 

2.18 

2.15 

2.92 

2.62 

2.69 

2.48 

2.80 

3.13 

2.99 

HIGHEST 

st»ge 

N»S  5.33 

AT  7115 

P.M,  ON 

OCT.  25. 

LOWEST 

ST«GE 

WAS  2.06  ON  APR, 

16, 
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DAILY  STASES  FOR  1980 


HERNENTAU  RIVER  AT  CATFISH  POINT  CONTROL  STRUCTURE  tLA.)  (NORTH) 


LOCATION.  LAT.  *9-51-48,  LONS,  92-51-00,  ON  NORTHWEST  FENOER  OF  STRUCTURE.  (STA.  7067517.) 


SACE.  ST»FF  type. 

RECORDS  available.  APR.  27,  1951,  TO  DATE, 


EXTREMES.  HISHEJT,  8,5  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  On  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS  0.80  FOOT  ON 
Dec.  26,  1975. 

OAILV  EIShT  A.H,  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  H.L.G 


OAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2.95 

2.59 

2.91 

2.30 

2.24 

3.35 

2.75 

2.72 

3.40 

2,60 

4.47 

2 

2.50 

2.65 

2.99 

2.60 

2.11 

3.38 

2,90 

2.75 

3.30 

2.67 

4.39 

3 

2.99 

2.70 

2.98 

2,40 

1.95 

3.27 

2.87 

2.65 

2.95 

2.59 

4.31 

4 

2.93 

2.58 

2.60 

2.11 

2.17 

3.20 

2.80 

2.77 

2.55 

2.70 

4.22 

5 

2,«0 

2.98 

2.60 

1.95 

2.10 

3.15 

2.70 

2.90 

2.73 

2.60 

4.09 

6 

2.95 

2.30 

2.72 

2.10 

2.07 

3.12 

2.71 

3,09 

2.65 

2.55 

3.99 

7 

2.95 

2.30 

2.98 

2.32 

2.15 

3,18 

2.70 

3,10 

2.67 

2.55 

4.00 

a 

2.50 

2.35 

2.99 

2.23 

2.39 

3,18 

2.75 

3.10 

2,66 

2. 62 

3.93 

9 

2.68 

2.30 

2.74 

2.15 

2.03 

3.18 

2,80 

3,09 

E,  60 

2.77 

3.63 

10 

2.70 

2.90 

2.61 

2.20 

2.00 

3.18 

2.71 

3.07 

3.20 

3.01 

3,60 

li 

2.68 

2.51 

2.50 

2.50 

2.05 

3.13 

2.73 

3,00 

2.50 

3.06 

3,59 

12 

2.80 

2.65 

2.75 

2.40 

2.10 

3.10 

2.70 

3.03 

2.50 

3.15 

3.55 

13 

2.05 

2.90 

2.44 

2.35 

2,08 

3.15 

2.70 

3.00 

2.4B 

3.15 

3.51 

14 

2.95 

3.00 

2.44 

2.30 

2.00 

3.16 

2.78 

2.99 

E  ,  57 

3.40 

3.41 

IS 

3.20 

3.08 

2.55 

2.00 

1.95 

3.15 

2.77 

2.96 

2.57 

3.72 

3.37 

1 6 

2.78 

3.12 

2.54 

2.00 

2.03 

3.12 

2.75 

2.89 

2.70 

3.69 

3.45 

17 

3.05 

3.11 

2.55 

1.95 

2.15 

3.22 

2.64 

2.73 

2.65 

4.20 

3.39 

ia 

3.08 

3.20 

2.57 

2.02 

2.05 

3.20 

2.63 

2.65 

2.TT 

4.36 

3.23 

19 

3.19 

3.20 

2.55 

2.00 

1.95 

3.20 

2.65 

2.60 

2.68 

4.39 

3.20 

20 

3.31 

3.18 

2.49 

2.28 

2.59 

3.08 

2.72 

2.47 

2.65 

4.45 

3.13 

21 

3.20 

3.00 

2.55 

2.32 

3.23 

3.04 

2.73 

2.59 

2.75 

4.51 

3.07 

22 

3.25 

2.89 

2.55 

2.32 

3.50 

3.00 

2.67 

2.55 

2.5b 

4,65 

3.00 

23 

3.09 

2.79 

2.58 

2.10 

3.70 

2.90 

2.65 

2.50 

2.69 

4.64 

2.94 

24 

3.05 

2.71 

2.37 

1.97 

3.75 

2,74 

2.65 

2,65 

2.85 

4.92 

2.86 

25 

3.11 

2.77 

2.30 

2.05 

3.74 

2.80 

2.63 

2.63 

2.85 

4,90 

2.90 

26 

3.12 

2.80 

2.30 

2.20 

3.77 

2.82 

2.65 

2. 44 

2.68 

4.91 

2.90 

27 

3.01 

1.85 

2.39 

2.22 

3.71 

2.67 

2.65 

3.20 

2.90 

4.66 

2.90 

28 

2,95 

2.12 

1.90 

2.17 

3.68 

2 . 70 

2.67 

3.30 

2.94 

4.76 

2.90 

29 

2.90 

2.25 

1.80 

2.15 

3.85 

2.75 

2.69 

3.20 

2.80 

4.66 

3.11 

30 

2,85 

2.11 

2.34 

3.48 

2 . 7  1 

2.77 

3,30 

2.62 

4,60 

3. IS 

31 

2.79 

2.20 

3.«5 

2.69 

2.75 

4.52 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPE^9ING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.89 

2.68 

2.45 

2.20 

2.64 

3,06 

2*71 

2.86 

2.75 

3.76 

3.06 

MAX 

3.31 

3.20 

2.75 

2.60 

3.85 

3,36 

2,90 

3.30 

3.40 

4,92 

4,47 

MIN 

2.90 

1.85 

1.80 

l.»5 

1.95 

2.67 

2,63 

2.47 

2.48 

2.55 

2.66 

highest 

stage 

WAS  5.00 

AT  4130 

A.H.  ON 

SEP.  23, 

LOWEST 

stage 

WAS  1.62  ON  MAR. 

28. 

DE 


3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

2. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

3. 

E. 

E. 

2. 

E. 

E. 

2. 


3. 

3. 

2. 


DAILY  STASES  FOR  1964 


li 


MERMENTAU  RIVER  AT  CATFISH  POINT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (SOUTH  AUTO.) 


LOCATION,  LAT.  29.51*46,  LONG,  92-51*01,  IN  BOATHOUSE  AT  SOUTMNEST  ENO  OF  STRUCTURE.  (STA. 
707501?,) 

6A6E,  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECOROS  AVAILABLE.  JUNE  15,  1949,  TO  OATE,  SUBTRACT  0.2  FROM  DART  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES.  HIGHEST,  8.1  FEET  (CAUSED  BT  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOXEST,  MINUS  t.5t>  FEET 
JULY  6,  1971. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  I 


DAY 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2.23 

2.48 

2.30 

2.27 

8.80 

3,76 

3.01 

3.20 

3,36 

2.50 

«,39 

2 

2.27 

2.50 

2.39 

3.40 

3.22 

3,30 

2.90 

3.40 

3.20 

2.56 

a, 39 

3 

2.30 

2.55 

2.39 

3.30 

3.27 

3.17 

3.33 

2.65 

2.55 

9.20 

4 

2.30 

2.46 

2,50 

2.50 

2.20 

3,07 

3.65 

3.20 

2.95 

9.11 

5 

2.30 

2.21 

2.84 

1.70 

2,60 

2.90 

3.60 

2.90 

3.60 

9.0  0 

6 

2.35 

2.25 

1.90 

2,05 

2.42 

2.90 

3.18 

3.92 

3.35 

9.11 

7 

2.35 

2.37 

2,00 

1.70 

2.10 

a. 95 

3.50 

3.47 

3,35 

3.95 

8 

2.45 

2.30 

1.85 

2,«0 

1.15 

3.07 

3.00 

3.60 

3.50 

3.20 

9.18 

9 

2.60 

2.«8 

1.35 

1  .40 

1.00 

3.70 

3,60 

3.40 

3. SO 

3.25 

9.28 

10 

2.50 

2.35 

1.35 

0.90 

1.15 

3.75 

3.35 

3.55 

3.50 

3.32 

3.59 

11 

2.45 

2.50 

0.90 

1.50 

2.00 

3.67 

3.42 

3.40 

3. SI 

2.97 

3.40 

12 

2.75 

2.40 

1.60 

2.27 

2.26 

3.73 

3.56 

3.35 

3.20 

2.»7 

3.39 

13 

2.75 

2.78 

2.15 

2.38 

2.75 

3,60 

3.31 

3.00 

3.15 

3.26 

3.32 

14 

2.80 

2.65 

2.43 

2.30 

2.85 

3.62 

3o20 

3.00 

2.60 

3.99 

3.28 

15 

3.00 

2.59 

2.61 

2.15 

2.85 

3,2b 

2.99 

2.9S 

2. SO 

3.70 

3.20 

16 

2.62 

1.00 

2.60 

2.30 

2.75 

3.26 

2.71 

2.85 

2.55 

4.01 

3.23 

17 

2. 55 

3.05 

2.55 

2.18 

2,80 

3.38 

2.65 

2.75 

3.20 

4.00 

3,20 

16 

2.55 

2.65 

2.80 

2.53 

3.10 

3,10 

2.58 

2.60 

3.45 

4.26 

3.35 

19 

3.04 

1.00 

3.20 

2.60 

2.67 

3.00 

2,66 

2.60 

3.31 

4.25 

3,05 

20 

3.15 

1.01 

2.50 

2.36 

3.40 

2.65 

2.78 

2.50 

3.60 

4.35 

2.94 

21 

3.05 

2.52 

2.90 

3.20 

3.10 

2.67 

2.72 

2.75 

3.5b 

4.46 

2.68 

22 

3.10 

2.80 

2.60 

1.40 

3.20 

2.62 

2,66 

3.00 

3.45 

4.60 

2.80 

23 

3.10 

2.39 

2.50 

0.85 

2.78 

2.75 

2.72 

3.12 

4.00 

4.62 

2.71 

24 

3.05 

2.30 

2.12 

0.62 

3.75 

2.70 

2.91 

3.30 

4.20 

«.72 

2.70 

25 

3.09 

2.50 

1.71 

1.65 

3.75 

2.60 

3.11 

3.32 

3.97 

4.71 

2.56 

26 

3.08 

2.65 

1.90 

2.08 

3.73 

3.33 

3,50 

3.38 

3.81 

«.72 

2.60 

27 

2,54 

2.90 

2.05 

2.50 

3,70 

3,14 

3,58 

3.20 

3.15 

4.70 

3,30 

28 

2.85 

1.96 

1.97 

2.40 

3.65 

3.40 

3.55 

3.25 

3.04 

4.60 

2.75 

29 

2.75 

2.10 

1.00 

3.20 

3.72 

3.42 

3.16 

3.30 

2.62 

4.54 

3.05 

30 

2.70 

1.80 

3.05 

3.40 

3.52 

3.40 

3.35 

2.52 

4.49 

3,30 

31 

2,60 

1.96 

3.60 

3,40 

3.00 

4.41 

THE 

FOuLOHlNG 

REFER  ONLY  TO  READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.72 

2.59 

2.16 

2.17 

2.83 

3.2! 

3.17 

3.30 

3.83 

3.91 

MAX 

3.15 

1.05 

3.20 

3,«0 

3.75 

3.76 

3.65 

4.20 

4.72 

9.39 

MIN 

2.23 

1.96 

0.90 

0,62 

1,00 

2,65 

2.50 

2.52 

2.50 

2.56 

highest 

STAGE 

R*S  5.51 

AT  10100 

A.M,  ON 

SEP.  21 

LOWEST 

STtGE 

HAS  minus 

0.20  QN 

APR.  17. 

■  L  *G  • 


UEC 


2.90 

3.00 

3.13 

3.60 
3.37 

3.20 

3.15 

3.15 

3.11 

3.09 

3.06 
3.09 
3.10 
3. IB 
3.13 

3.04 

2.66 

2.75 

2.79 

2.74 

2.77 

2.61 
2.55 

2.75 
2.67 

2.70 

2.65 

2.63 

2.64 
2.62 

2.65 


2.94 

3.50 

2.55 
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OAILY  ST  AGES  FOR  196A 


MERNENTAU  RIYER  AT  CATFISH  POINT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (SOUTH  STAFF) 


LOCATION,  L»T,  29.51*96,  LONS,  92-51*01.  IN  BOATHOUSE  AT  SOUTHnEST  END  OF  STRUCTURE,  (STA. 

T  062517 , ) 

SASE.  ST»FF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  APR,  27,  (RSI,  To  DATE. 

EXTREMES.  HlSHEsT,  8. JO  FEET  (FROM  HISHNATER  HARK)  ON  JUN.  87,  1957,  LOWEST,  MINUS  1.50  FEET  ON 
dec.  19,  1954. 

DAILY  EIGHT  A,H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G. 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.25 

2.55 

2.30 

2.50 

2.60 

3.30 

3.00 

3.00 

3.40 

2.70 

4,45 

2.90 

2 

2.30 

2.55 

2.40 

2.35 

3.20 

3.05 

2.90 

3.10 

3.30 

2.60 

4,40 

3.00 

3 

2.35 

2.65 

2.40 

3.20 

3.15 

3,20 

2.70 

3.15 

2.95 

3,00 

4.20 

3.15 

4 

2.40 

2.30 

2.85 

2.50 

2.10 

2.95 

2.65 

4.00 

3.20 

3.20 

4.10 

3.55 

5 

2.40 

2.30 

2.80 

1.70 

2,40 

2.90 

2.60 

3,40 

3,00 

3.65 

4,00 

3,50 

6 

2.55 

2.20 

1,70 

2.00 

2.50 

2.90 

2.65 

3.15 

3.25 

3.30 

3.90 

3.20 

7 

2.35 

2.20 

2.10 

1.80 

2.00 

2.95 

2,70 

3.65 

3.65 

3.50 

3.95 

3.20 

0 

2.40 

2.30 

1.80 

2.35 

1.75 

3.10 

3.00 

3.90 

3.50 

3.30 

3.65 

3.15 

9 

2  TO 

2.35 

1.30 

1.15 

0.55 

3.15 

3.60 

3.60 

3.45 

3.35 

3.75 

3.25 

10 

2  60 

2.40 

1.40 

0.85 

1.25 

3.75 

3.45 

3.60 

3.60 

3.55 

3.60 

3.10 

11 

-.50 

2.50 

1.55 

2,05 

2.05 

4,00 

3,60 

3.50 

3.45 

3.00 

3.40 

3,05 

12 

2.70 

2.50 

1.80 

2.25 

2.70 

3.80 

3.60 

3.00 

3.30 

3.25 

3.40 

3.10 

\j 

2.75 

2.80 

2.20 

2.40 

2.«5 

3.60 

3.30 

3,00 

3.00 

3.0b 

3.35 

3,10 

14 

2.80 

3.60 

2.30 

2.50 

2.90 

3.50 

3.10 

2.90 

2.60 

3.50 

3.30 

3.20 

15 

3.00 

3.00 

2.40 

2.55 

2.70 

3.15 

2.65 

2,90 

2.60 

3.60 

3.40 

3.10 

16 

2.70 

3.00 

2.50 

2.35 

3.65 

3.15 

2.70 

2.75 

2,60 

A. 00 

3.15 

3.05 

17 

2.95 

3.05 

2.50 

1.85 

2. SO 

3.10 

2.60 

2.70 

3.45 

4.00 

3.20 

2.90 

1# 

3.00 

3.35 

2.90 

2.30 

2.65 

3,00 

2.70 

2.50 

3.40 

4.30 

3.25 

2.60 

1* 

3.05 

3.00 

2.40 

2,50 

2.60 

2.70 

2.60 

2,50 

3.40 

4.25 

3,05 

2.60 

20 

3.20 

3.00 

2.65 

2.35 

3.00 

2.55 

2.70 

3.20 

3.50 

3.05 

2.75 

21 

1.05 

2.85 

2.35 

2.35 

2.75 

2,65 

2.70 

2.55 

4,45 

4.45 

2.95 

2.65 

22 

3.05 

2.80 

2.20 

1.30 

2.80 

2,80 

2.70 

3.10 

4,65 

4.55 

2.90 

2.70 

23 

3.05 

2.55 

2.15 

0.90 

2.60 

2.75 

2.75 

3.25 

4.00 

4.40 

2.60 

2.60 

24 

2.95 

2.50 

1.95 

0,6S 

3.80 

2.80 

3.00 

3.25 

4.20 

4.70 

2.70 

2.95 

23 

2.55 

2.55 

1.70 

1.70 

3.70 

2.70 

3.20 

3,30 

4,00 

4.75 

3.00 

2,70 

26 

3.  or 

2.65 

1.90 

3.00 

3.75 

3.30 

3.50 

3.40 

3.60 

4,70 

2,65 

2.60 

27 

2.90 

2.15 

2.25 

2.«5 

3.60 

3.55 

3,65 

3.20 

3.35 

4.70 

3.35 

2.95 

26 

2.80 

2.00 

2.00 

2.55 

3.65 

3.60 

3.50 

3.30 

3.05 

4.70 

2,70 

2.70 

24 

2.70 

2.10 

1.05 

3.70 

3.70 

3.50 

3.15 

3,20 

2,70 

4.55 

3.05 

2.60 

30 

2.70 

1.65 

3.20 

3.40 

3.50 

3.20 

3.30 

2,60 

4.50 

3.50 

2,50 

31 

2.60 

2.10 

3.40 

3.25 

2.75 

4,50 

2.65 

the 

FOLLOWING 

refer 

only  to 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.73 

2.61 

2.12 

2.17 

2.79 

3.17 

3,01 

3.17 

3.36 

3.41 

2,96 

MAX 

3.20 

3.60 

2.90 

3.70 

3.80 

4.00 

3,65 

4.00 

4.65 

4.45 

3.55 

MIN 

2.25 

2.00 

1.05 

0.65 

0.55 

2.55 

2,60 

2.50 

2.60 

2.70 

2.50 

HIGHEST  STAGE  HAS  4,75  ON  OCT,  25 
LOHEST  ST*GE  HAS  0.55  ON  MAY  9. 


«S 


DAILY  STAGES  FOR  1904 


MERMENTAU  RIVER  AT  GRAND  CHENIERE,  LA. 


LOCATION.  l*T.  a9*40-OO#  LONG,  92-59-24,  ON  HIGHWAY  82  BRIDGE.  (STA.  7090017.) 

gage,  automatic  recorder  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE,  OCT.  15,  1943,  TO  JULY  12,  1959,  AND  APR.  13,  1956,  TO  DATE,  DISREGARD  GAGE 

zero  reported  prior  to  1951,  present  zero  is  correct  for  all  periods. 

EXTREMES.  HIGHEST,  13.0  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS  2.39  FEET  ON 

feb.  2e.  1984. 


DAILY  eight  a.m.  stage  in  feet 


GAGE  ZERO  IS  AT  H.L.G 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

mat 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1.65 

O.OT 

0.20 

1.42 

2,65 

3.12 

2.46 

3.36 

2.18 

2.57 

3,77 

2 

1.10 

0.67 

0.85 

3.10 

3.05 

3.64 

3.08 

3.18 

2.43 

2.84 

3.90 

3 

1.05 

0.75 

1.56 

2.35 

3.05 

3.55 

2.81 

3.11 

2.43 

2.72 

3.12 

4 

0.»0 

1.05 

2.48 

1.55 

3.15 

3.67 

2.47 

3.65 

3.12 

2.84 

3.33 

5 

0.15 

1.35 

8.80 

1.75 

3.76 

3.65 

3.21 

3.55 

2.42 

3.20 

2.13 

6 

1.20 

2.24 

2.13 

2.33 

3.58 

3.63 

3,00 

3.70 

3.26 

2.43 

2.06 

7 

1.37 

1.50 

2,11 

2.77 

3.65 

3.50 

2.88 

3.35 

3.42 

3.10 

2.51 

8 

1.60 

1.58 

1.95 

3.67 

2.28 

3.26 

2.73 

3.64 

3.42 

2.80 

2.97 

9 

2.30 

2.84 

2.05 

3.00 

2.27 

3.24 

2.75 

3.18 

3.37 

2.56 

2.10 

10 

0.«5 

2.53 

2.34 

2.48 

1.70 

3.16 

2.14 

3.07 

3.05 

2.40 

1.63 

11 

2.00 

2.25 

2,10 

3.50 

l.«l 

3.65 

2.16 

2.45 

3.00 

2.35 

0.67 

12 

2.86 

2.55 

3.00 

3.20 

1.55 

3.36 

2.88 

3.06 

2,65 

2.58 

1.91 

13 

2.00 

1.40 

1.70 

2.85 

1.84 

3.30 

2.85 

3.00 

2.51 

2.47 

2.00 

14 

2.30 

0.55 

2.05 

1.85 

2.33 

3,50 

2.47 

2.15 

2,30 

3.20 

2.96 

15 

2.25 

1.07 

1.43 

1.05 

2.40 

3.70 

2.46 

2.14 

2.35 

3.22 

2.62 

16 

l.»4 

0.65 

1.21 

0.40 

2.78 

3.63 

2.11 

2.10 

2.16 

3.42 

2.92 

17 

1.65 

0.47 

1.14 

1.30 

3.52 

3.80 

2.36 

2.68 

3.12 

3.34 

3.96 

18 

0.45 

1.55 

2.00 

2.50 

3.83 

3,50 

2.22 

2.H 

3.60 

3.15 

3.79 

19 

0.10 

1.12 

2,82 

3,20 

3.85 

3.«5 

2.41 

2.41 

3.82 

3.74 

2.32 

20 

0.70 

2.35 

1.53 

3.45 

«.36 

3.01 

2.28 

2.85 

4,01 

3.83 

1  ,9b 

21 

0.77 

2.53 

2.72 

3.57 

3.45 

2.80 

2,04 

3.02 

4.82 

4.13 

1  .26 

22 

l.«0 

3.10 

2.95 

2.57 

3.43 

2.64 

1.43 

2.73 

4.55 

3.10 

0.61 

23 

2.61 

2.43 

3.40 

2.25 

2.44 

2.61 

1.81 

2. 85 

3.67 

3.05 

1,07 

24 

2.35 

2.27 

2.80 

2.18 

2.43 

2.35 

2. 10 

2,63 

3.64 

2.53 

0.99 

25 

2.68 

1.65 

2.18 

2.73 

3.14 

2.21 

2.00 

3.02 

3.33 

2.45 

1.57 

26 

3.44 

1.53 

2.40 

2,85 

2.47 

2,60 

8.25 

2.88 

3.05 

2.»5 

2.10 

27 

1.5c 

-1.05 

2,47 

3.05 

3.07 

2,86 

3.08 

2.52 

2.75 

3.05 

2,50 

28 

1.35 

-2.08 

0.15 

2.85 

3.06 

2.43 

3,60 

2.55 

2.52 

2.80 

1.92 

29 

1.10 

-0.80 

•  0.45 

3.15 

2.18 

2.87 

3.30 

2.60 

2.65 

2.85 

3,03 

30 

o.aa 

1.60 

2.35 

3.12 

2.75 

3.20 

2.40 

2.30 

3.24 

3.37 

31 

0.35 

1.65 

3.62 

3.31 

2.50 

3.37 

THE 

FOlLQNING 

REFER 

UNIT  TO 

HEADINGS 

APPEARING  IN  THE 

T4BI.E 

ABOVE 

MEAN 

1.52 

1,35 

l.’l 

2.54 

2.45 

1.21 

2.12 

2.48 

3.15 

3.06 

2.25 

MAX 

3.85 

3.10 

3.40 

3.67 

«.36 

3,80 

3,60 

3.18 

4.82 

4.13 

3.77 

MIN 

0.10 

-2.08 

-0,45 

0,40 

1.55 

2,21 

1.81 

2.40 

2.30 

2.35 

0.61 

highest 

stage 

MAS  5.40 

AT  3130 

P.N,  ON 

OCT.  14. 

LOWEST 

stage 

HAS  MINUS 

2.39  ON 

FEB.  28 

. 
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DAILY  STA6ES  FOR  1984 


CALCASIEU  RIVER  NEAR  OBERllN,  LA. 

LOCATION,  CAT*  30-36-25,  LONG.  92-9fl-50.  STATE  HIGHWAY  £6  BRIDGE*  THREE  HlLES  NORTHWEST  £,»■ 
OiERLlN.  (STa,  7305018,) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER. 

general  Information,  gage  read  ano  maintained  by  u.  s.  geulogical  survey,  drainage  area,  753 
square  miles. 


records  Available,  stage,  aug,  1*22  to  jan,  i925,  and  sep.  i938  to  date,  stages  are  published  by 

CORPS  OP  ENGINEERS  SINCE  1996.  daily  discharge  IS  COMPUTED  and  PUBLISHED  by  U.S.  GEOLOGICAL 
survey. 


EXTREMES. 

HIGHEST,  26, 

53  FEET  ON  HAY 

19,  1953,  LOWEST,  1.23 

FEET  ON  SEP.  20, 

1969. 

OAILr  EIGHT  a,n,  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZERO. 

39.«3 

FEET  *  nG VO 

day  Jan 

FEB 

MAR  APR 

HAY  JUN  JUL 

AUG  SEP 

OCT 

NQ  v  DEC 

1 

7.76 

10.63 

9.42 

3,82 

2.63 

5.83 

3,48 

1.75 

1.50 

4.26 

10.01 

12.39 

2 

7.38 

10. TO 

8.66 

3.69 

2.58 

4,84 

3.76 

1.78 

1.50 

3.82 

6.59 

10,25 

3 

7.10 

9.92 

«.41 

3.77 

2.53 

4.35 

3.53 

2.10 

1,46 

3.11 

7.32 

9.59 

4 

6.89 

8.69 

8,68 

2.47 

3,99 

3.09 

2.45 

1.59 

2.65 

6.27 

9 .56 

5 

6.62 

7.90 

9.49 

2.42 

3.59 

2.86 

2.53 

l  .69 

2.39 

5,a9 

11.32 

b 

6,20 

6.46 

10.46 

2.37 

3.42 

2.70 

2.36 

1.71 

2.22 

5.91 

12.16 

7 

5.70 

5.78 

10,74 

2.32 

7.97 

2.54 

2.14 

1.65 

2.14 

5.61 

I2,tt5 

8 

5.19 

5.26 

10.73 

2.42 

10.65 

2.46 

1.99 

1.54 

2.1« 

5.67 

12.76 

9 

5.09 

5.02 

10.60 

3,06 

15.23 

2.53 

1.89 

1.48 

2.09 

fe.21 

11.29 

10 

8.16 

4.94 

9.77 

9.60 

3.19 

15.63 

2.74 

1.91 

1.44 

2,90 

6.60 

9.59 

11 

9.32 

5.96 

9.92 

10.46 

2.84 

13.96 

2.81 

2.17 

1.41 

2.59 

6 .65 

6.56 

12 

9,38 

10.84 

11.77 

10.74 

2.64 

13,42 

2.54 

2.39 

1.39 

2.«1 

6.71 

6.15 

13 

8.97 

16.28 

12.32 

10.02 

2.64 

12.82 

2,44 

2.57 

1.37 

2.36 

5. BA 

7,90 

14 

7.98 

18.33 

11.71 

9.07 

2.65 

11.89 

2,49 

2.64 

1.34 

2.32 

9.61 

7.75 

15 

*.» 

17.77 

10.67 

8.29 

2.55 

10.98 

2.39 

2.41 

1.32 

3.01 

9.10 

7.53 

16 

9.65 

18.71 

9.07 

7.88 

2.42 

2,26 

2.23 

1.30 

2.94 

3.95 

7.0b 

17 

9.83 

18.99 

7.58 

7.77 

2.32 

2.15 

2.35 

1.28 

9.89 

3.90 

6,39 

18 

9,92 

17.62 

6.51 

7.90 

2.22 

2.13 

2.60 

1.27 

15.43 

9.00 

5.66 

19 

10.21 

16.50 

5.89 

6.43 

2.50 

2,07 

2.74 

1.26 

14.41 

6.61 

5.17 

20 

10.00 

15.36 

5.62 

5.22 

9.75 

2,06 

2.56 

1.2« 

12. 67 

«.?5 

9  .  tid 

21 

9.37 

14.26 

5.52 

4.32 

16.10 

2.02 

2.23 

1.26 

1  1  .43 

a. 90 

9,76 

22 

6.60 

13.52 

5.22 

3.86 

15.97 

1.91 

2.01 

».ll 

16.45 

a. 26 

9,63 

23 

«.oi 

12.92 

4,94 

3.57 

14.77 

l.*S 

1.89 

7.76 

19.84 

7.65 

9.65 

24 

*.M 

12.30 

4.80 

3.38 

13.25 

1.84 

1.78 

#.32 

17.95 

7.76 

9.71 

25 

*.75 

11.45 

«.73 

3.23 

11.84 

1  .«« 

1  .69 

7.00 

18.93 

a. 35 

9.97 

26 

6.89 

10.62 

4.67 

3.09 

11.64 

1,90 

1.65 

5.23 

18.35 

6.91 

9.23 

27 

8.55 

11.66 

4.49 

2.97 

11.35 

2,46 

1.62 

4.24 

17.05 

10.99 

9.05 

28 

*.16 

11.66 

9.33 

2.87 

11.01 

1.91 

1,65 

«.33 

15.76 

12.72 

3.66 

29 

*.22 

10.69 

4.21 

2.78 

10.43 

3.17 

1.91 

1.61 

4.50 

14.28 

19.62 

3.73 

30 

*.70 

4.12 

2.70 

9,17 

3.31 

1  .  *9 

1.57 

4.50 

12.74 

19.63 

3.62 

31 

9.66 

3.99 

7.35 

1.75 

1.53 

11.36 

3.53 

THE 

FOLLOWING 

reeeh 

ONLT  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

*  .  18 

11.73 

7.71 

6.17 

2.39 

2.09 

2.66 

8.69 

7,99 

7.33 

MAM 

10.21 

18.99 

12.32 

16.10 

3.76 

2.74 

8.32 

19,84 

19.63 

12.05 

MIN 

5.09 

4.94 

3,99 

2.22 

1.75 

1.53 

1.2» 

2.09 

3.90 

3.53 

highest  stage  mas  20.42  at  9100  a.m,  on  cjct.  23 

LOWEST  STAGE  mas  1.23  ON  SEP.  20. 


DAILY  STAGES  FUR  1984 


It 


8 AY  DU  SERPENT  NEAR  FENTQN,  LA. 


LOCATION,  LAT.  30-23-15,  LONG.  92-54-16.  U.  S,  HIGHWAY  165  BRIDGE,  l.7  MILES  NORTHEAST  OF  FEnTun 
(STA.  7310016.) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE-WEIGHT. 

general  Information,  channel  was  dredged  in  1958. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  26,  1956,  To  APR.  16,  1958,  OCT.  12  TO  18,  i960,  AND  JULY  25,  1962,  TO 
date. 

EXTREMES.  HIGHEST,  29.86  FEET  ON  MAY  17,  I960.  LOWEST,  6,37  FEET  On  nqv.  4  And  19,  1963. 


daily  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


Jan 

Ff  8 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO  V 

uEi 

b.82 

9.07 

9.21 

9.43 

8.93 

6,87 

10. 96 

9.10 

9.13 

9.17 

9.00 

11. 

8.78 

8.89 

9.02 

9.59 

6.90 

8,77 

10.17 

9.06 

9.18 

9.03 

0.96 

10.' 

8.75 

8.96 

6.96 

9,76 

0.90 

8.86 

1,93 

9.15 

9.16 

9.22 

9.09 

16.' 

8.78 

9.99 

8,84 

10.18 

0.76 

8.65 

9.75 

10.03 

9,35 

9.37 

6.96 

13. ( 

8.79 

9.09 

8.92 

9,63 

8.82 

8.72 

9.83 

9.71 

9.31 

9.13 

8.06 

17. 

8.71 

8.86 

9,00 

9.23 

6.67 

6.64 

9.62 

9.36 

9.16 

9.05 

0.82 

15, 

8.79 

8.78 

0.77 

9.38 

8,60 

22.70 

9.85 

9.34 

9.11 

9.03 

0.75 

ll.i 

8.88 

8.98 

0,66 

9.50 

9.32 

19.42 

9.85 

9.59 

9.03 

10.35 

6.73 

10.: 

8.66 

9.19 

8.60 

10,10 

9,84 

12.10 

9.2e 

9.20 

9,05 

10.15 

0.69 

9 . 1 

21.75 

13.78 

8.61 

9.65 

9.21 

10.19 

9.58 

9.15 

9.13 

11.53 

0,66 

9.' 

16.29 

10.99 

8.63 

10.35 

0.93 

13.19 

9.60 

9.38 

9,06 

10.87 

o,67 

9.< 

11.73 

12.25 

8,63 

9,99 

8.75 

10.30 

9.83 

10.90 

8.96 

10.31 

8,64 

9. 

10.58 

18.50 

0.93 

9.60 

6.75 

10.09 

9.53 

9.72 

8,96 

9,911 

8.60 

9  •  i 

10,05 

12.32 

0.79 

9,89 

0.66 

9,49 

9,58 

11.18 

8.90 

9.77 

8.59 

9.' 

16.76 

10.35 

0,70 

9.27 

6.65 

9,32 

9.79 

10. Oo 

8.86 

18.92 

0.63 

9.1 

15.96 

9.73 

8.65 

9.33 

6.60 

15,79 

9.85 

9.47 

8.91 

10.57 

8.83 

9.' 

11.88 

9.51 

0,64 

9.66 

8.55 

12.55 

9.50 

9.23 

8.83 

17.60 

9,73 

e.1 

13.61 

9.18 

8.66 

9.41 

0.52 

11.42 

9.53 

9.10 

8.71 

21.73 

9.35 

8.- 

13.58 

9.02 

8,94 

9,84 

8.60 

12.23 

10.05 

9.01 

8,60 

17.11 

13,60 

8.1 

10.78 

8.87 

9.62 

9.08 

25.61 

9,95 

9.89 

6.91 

8.58 

18.19 

10.85 

0.1 

9.98 

10.55 

9,26 

9,13 

27.20 

9.50 

9.78 

0.91 

8,65 

10.26 

9.67 

8.' 

9.62 

9.70 

9.00 

9.17 

26,83 

9.26 

9.87 

6.85 

10.85 

12.13 

9.36 

6.' 

’.*1 

9.15 

8.80 

9,10 

25.72 

9.13 

9.13 

6.64 

12.34 

16.72 

9,06 

6. 

9.75 

8.92 

9,40 

9.00 

20.90 

9,03 

9.13 

6.08 

16.20 

15.35 

8,87 

6. 

11.00 

8.78 

9.92 

8.88 

12.74 

9.19 

6.99 

8.93 

13.09 

13.16 

6.77 

0. 

10.93 

8.71 

9.44 

9,19 

10.33 

8,98 

9.15 

6,85 

10,66 

1 1.50 

0.72 

0  . 

10.13 

18.93 

10.34 

9.23 

9.52 

8.95 

9.65 

8.92 

10.03 

10.03 

9,66 

8. 

*.Tl 

11.69 

9,56 

9,12 

9,08 

9.64 

9.63 

8.85 

9.67 

9.92 

14,06 

6. 

9.53 

9.80 

9,60 

8.92 

9.51 

11.94 

9.3b 

6.87 

9,41 

9  . bO 

11.27 

». 

9.22 

9.65 

8,89 

9,07 

10.95 

9,28 

9,08 

9.23 

9.38 

10,42 

0.< 

9.19 

9.16 

8,85 

9.28 

9.07 

9.18 

0 ,1 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

reaoings 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

10.93 

10.90 

9,06 

9.45 

11.72 

10.93 

9.61 

9.31 

9.67 

12.15 

9.5C 

10. 

21.75 

18.93 

10,34 

10,35 

27,20 

22.70 

10,96 

li.ie 

16,20 

21.73 

14,86 

16.' 

8.66 

8.71 

8,60 

8.68 

8.52 

8,64 

8.99 

8.84 

8.56 

9,03 

0.59 

6.1 

HIGHEST  STAGE  RAJ  27.22  AT  3*00  A.M.  QN  MAY  21. 
LOWEST  STAGE  WAS  6.50  ON  MAY  16. 
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DAILY  STALES  FOR  1964 
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C*lCAgIEU  RIVER  SALT  WATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES,  LA.  (NAV.  E.) 

LOCATION.  L*T.  30-15-13,  LONG.  93-13-05.  IN  NAVIGATION  CHANNEL  ON  EAST  SIDE  OF  STRUCTURE,  (STa, 
7347221.) 

CAGE.  STaFF  TYRe. 

REcoros  available,  stage,  fee.  i96«  to  date. 

EXTREHES.  HIGHEST,  6.95  FEET  ON  DEC,  31,  1982.  LOWEST,  MINUS  0.75  FOOT  ON  FEb,  3,  1970. 

DAILY  EIGhT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.li.  (1965  AOJ.) 


day 

J»N 

FES 

r  ' 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

i 

G 

a. eo 

2.05 

G 

2.00 

G 

a. 30 

G 

2.80 

3.00 

2.70 

2.80 

2.50 

2.55 

3.85 

2,70 

2 

a.«o 

2.10 

G 

2.25 

G 

a. 35 

G 

2.75 

2.90 

2.60 

2.90 

2,60 

2,70 

3.15 

3.20 

3 

a. so 

0  2.70 

G 

2.30 

a. to 

G 

2.90 

3.00 

2.50 

2.85 

2.50 

2.60 

3.00 

2.90 

4 

a. so 

0.40 

G 

2.65 

G 

a. 60 

G 

2.80 

G 

2.80 

2.40 

3.40 

2.45 

2.75 

3,30 

2.65 

5 

a. 5o 

2.30 

G 

2.80 

G 

a. 30 

G 

2.65 

2.90 

2.70 

3.20 

2,50 

2.80 

2.65 

3.30 

6 

a.  J5 

G  2.70 

G 

1.20 

G 

a. so 

G 

2.80 

G 

2.7S 

2.70 

3.00 

2.45 

2.90 

2.50 

1.90 

7 

a. 4o 

S  3.00 

2.45 

G 

2,50 

a. 85 

3,05 

2.75 

3.00 

2.65 

3.00 

3.10 

2.50 

8 

2.40 

S  2.80 

2.25 

G 

a. 75 

a. io 

3.35 

2.60 

2.90 

2.85 

3.00 

3.40 

2.95 

9 

a. 45 

6  2.80 

G 

2.40 

G 

a, 60 

G 

a. «o 

3.50 

2.50 

2.90 

2.95 

2.95 

3.40 

3.00 

10 

5.50 

G  2.30 

G 

2.50 

G 

a. so 

G 

a.  »s 

G 

3.40 

2.60 

2,80 

3.00 

3.35 

3.25 

2. VO 

11 

1.10 

2.60 

G 

2.70 

a. 95 

G 

a. 55 

G 

3.30 

2.40 

2.80 

2.80 

2.95 

2.70 

3.00 

12 

2.60 

2.90 

2.70 

3.05 

G 

a. 65 

G 

3,05 

2,40 

2.80 

2.50 

3.05 

2.60 

2.85 

13 

G 

2.15 

2.55 

2.45 

a. 90 

G 

a. 45 

G 

2.80 

2.50 

2.70 

2.25 

3,05 

2.90 

3.20 

14 

G 

1.40 

2.70 

G 

2.40 

G 

2.90 

G 

a. J5 

G 

2.55 

2.50 

2.70 

2.25 

3.10 

2.90 

3.10 

15 

G 

2.70 

3.20 

G 

2.80 

G 

2.35 

G 

a. 35 

G 

2.45 

2.50 

2.75 

2.40 

3,60 

3,00 

2.65 

16 

G 

a. 6o 

3.70 

G 

2.75 

G 

a. io 

G 

a. 35 

2.40 

2.50 

2.80 

1.80 

3.70 

2.95 

3,00 

17 

G 

a. 90 

3.85 

2.95 

G 

a. 85 

G 

2.30 

2.40 

2.50 

2.80 

2.35 

3.55 

2.70 

2.45 

18 

a. 85 

4.05 

3.10 

G 

a. 90 

G 

2.50 

2.40 

2,40 

2.80 

2.80 

4.10 

3.30 

2.65 

19 

2.10 

3.20 

G 

3.05 

G 

2.90 

G 

2.75 

2.40 

2.35 

2.55 

2.80 

4.00 

3.30 

2.60 

20 

a. 60 

2.60 

G 

1.60 

G 

2.80 

3.80 

2.35 

2,40 

2.45 

2.60 

4.25 

2.30 

2,80 

21 

2.50 

1.95 

G 

1.90 

3.00 

3.60 

G 

2.80 

2.45 

2.55 

3.2U 

4,8b 

2.80 

3,00 

22 

2.60 

2.25 

G 

2.60 

2.70 

3.50 

G 

2,85 

2.50 

2.40 

4.20 

4.15 

2.80 

2.85 

23 

2.85 

2.75 

G 

2.70 

2.70 

3.60 

G 

2.70 

2.35 

2.50 

4.05 

4.05 

2. VO 

2.70 

24 

2.55 

1.80 

2.55 

G 

2.45 

a. 95 

G 

2.60 

2.40 

2.45 

4,00 

4.00 

2.95 

3.00 

25 

2.70 

1.35 

G 

2,50 

G 

2.50 

3.ao 

G 

2.35 

2.50 

2.45 

3.80 

4.95 

3.35 

2.60 

26 

2.70 

2.60 

2.55 

G 

2.75 

3.35 

G 

2.45 

2.55 

2.45 

3.45 

4.90 

3.20 

2.70 

27 

2.70 

2.65 

2.65 

G 

3.10 

3.15 

G 

2,60 

2.70 

2.45 

3.00 

4.50 

3.45 

2.90 

28 

2.70 

G  -0.50 

G 

2.70 

G 

2.95 

3.05 

G 

2.60 

2,80 

2.50 

2.95 

4,30 

2.20 

2.60 

29 

2.40 

S  2.85 

G 

2.20 

G 

2.95 

3. as 

G 

2,80 

2,80 

2,50 

2.30 

3.60 

3.30 

2.95 

30 

G 

2. 40 

G 

2.35 

G 

3.00 

G 

1.90 

G 

2.80 

2.50 

2.45 

2.35 

3.70 

3.50 

2.60 

31 

G 

l  .80 

G 

2,30 

a. 9o 

2.70 

2.40 

3.65 

2.90 

THE 

fquofing 

REFER 

ONLY  TQ 

READINGS  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.46 

2.48 

2.46 

2.70 

2.83 

a. 77 

2.54 

2.70 

2.81 

3.57 

3.02 

2,83 

H  A  X 

3.90 

4.05 

3.10 

G 

3.10 

3.80 

3,50 

2.80 

3.40 

4.20 

4.9b 

3.85 

3.30 

MIN 

1.10 

G  -0.50 

G 

1.20 

G 

2.10 

G 

1.90 

a. 35 

2.35 

2.40 

1.80 

2.5b 

2.20 

1,90 

G-  gates  closeo 

highest  stage  was  4,95  on  oct.  25. 
LUWEST  STaGE  WAS  minus  0.50  ON  FEB.  28. 
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DAILY  STAGES  FDR  1984 


Calcasieu  river  salt  hater  barrier  channel  at  lake  Charles,  la.  (nav.  w.) 

LOCATION.  LAT,  30-15-13,  LONG,  93-13-06.  IN  NAVIGATION  CHANNEL  ON  NEST  SIDE  OF  STRUCTURE.  CSTA. 

7347321.) 

GAGE,  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  1968  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  8,87  FEET  ON  DEC.  3l,  1982.  LOWEST,  MINUS  3.00  FEET  On  FEB .  88,  1984, 


OAILY  EIGHT  A 

,M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  M • L • 6 • 

(1965 

ADJ.  ) 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NUV 

DEC 

1 

1  .50 

1.85 

1.40 

1,90 

2.35 

2.75 

2.00 

2.30 

2,05 

2.35 

3.74 

2.65 

2 

1.90 

1  .60 

1,78 

3.00 

2.00 

2.30 

1.58 

2.49 

2.66 

2.53 

3,00 

3.12 

3 

2.05 

2.18 

W«5 

2.80 

2.95 

2.05 

1.52 

2.50 

2.50 

2.56 

2.93 

2.55 

4 

2.15 

1  .88 

8.63 

1.73 

1.70 

1.20 

1.37 

3.70 

2.46 

2.70 

3.21 

2.4b 

5 

1.65 

1.10 

8.70 

0.15 

2.40 

1.95 

1.60 

3.22 

2.30 

3.10 

2.40 

3.19 

6 

2.15 

0.10 

0,95 

0,90 

2.40 

2,20 

2.04 

3.34 

2,44 

3.02 

2.33 

1  .60 

7 

0.9# 

1.08 

1  .65 

1.80 

2.16 

2.81 

2.38 

3.28 

2.88 

3.27 

2.90 

2.05 

8 

2.21 

1.28 

1,40 

8.10 

1.60 

3,22 

2.53 

3.05 

2.93 

E.85 

3.05 

2.40 

9 

2.49 

1.50 

0,68 

1.20 

0.80 

3.50 

2,55 

3.02 

3.05 

2.96 

3,15 

2.5b 

10 

2.5# 

1  .60 

1  .05 

1.15 

1.40 

3.49 

2.67 

2,80 

3.10 

3.26 

3.00 

2.43 

11 

0.60 

1.10 

0,95 

2. OS 

2.20 

3.45 

2.58 

2.60 

2.60 

2.85 

1.41 

2.b3 

12 

2.25 

2.50 

1,85 

2.50 

2.40 

3.27 

2.55 

2.50 

2.42 

2.95 

2.60 

2,62 

13 

1.85 

2.21 

1.95 

8.55 

2.38 

2.90 

2.45 

2.25 

2.25 

2.98 

2.74 

3.12 

14 

1.15 

2.25 

1.75 

2.53 

2.27 

2.60 

2.41 

1.71 

2.10 

3.50 

2.91 

3.38 

15 

1.68 

2.90 

8.50 

2.20 

2.10 

2.3S 

2.31 

1.87 

2.30 

3.50 

3.10 

3.09 

16 

2.05 

1.15 

2.62 

1.10 

2,00 

2.27 

1  .66 

1.8a 

1.62 

3.70 

2.35 

3.37 

17 

2.15 

1.18 

2.89 

1.25 

2.18 

2.30 

1.85 

2.03 

2,50 

3.50 

2.60 

2.15 

18 

2.51 

1.81 

3,05 

1.50 

2.27 

2.12 

1,69 

1.95 

2,99 

«.05 

3.40 

1.64 

19 

1.59 

2.75 

3.05 

2.15 

2.25 

2.15 

1.68 

2.10 

2.97 

3.86 

2.45 

2,00 

80 

2.15 

2.25 

1.40 

1,90 

4.00 

1  .90 

2.04 

2.55 

3.31 

4.30 

1.98 

2.15 

81 

1.95 

1.80 

1.25 

2.75 

3.00 

1.88 

2.30 

2.55 

3.95 

4.65 

2.12 

2.69 

88 

2.15 

1.95 

1.20 

1.45 

3.10 

2,20 

2.46 

2.58 

4.29 

4.10 

2.10 

2.32 

23 

2. TO 

1.95 

1.78 

0,85 

3,24 

2.30 

2.40 

2.45 

4.00 

3.92 

2.60 

2.2b 

84 

1.92 

1.49 

1.50 

0.95 

2.65 

2.37 

2.70 

2.48 

4,01 

3.77 

2.58 

3.20 

85 

l.»0 

1.20 

1.29 

1.95 

3.00 

2,20 

2.67 

2.50 

3.80 

4.50 

3.16 

2,68 

2b 

1.42 

2.50 

1  .42 

2.40 

3.21 

2,55 

2.70 

2.70 

3.42 

4.40 

3.00 

2.60 

87 

1.60 

2.45 

2.10 

2.85 

3.12 

2.66 

2.70 

2,40 

2.91 

4.16 

3.39 

2,91 

88 

1.25 

*1  .00 

1.90 

2.60 

3,00 

2,48 

2.83 

2.50 

2.83 

3.90 

1.83 

2.60 

29 

1.20 

0.10 

-0,90 

3,40 

2.19 

2.30 

2.62 

2.54 

1.95 

3.50 

3,19 

2,70 

30 

1.55 

1,80 

2.92 

2.05 

2,10 

2.30 

2.42 

2.25 

3.59 

3,42 

2.81 

31 

0.70 

1,65 

2.65 

2.10 

2.35 

3.48 

2,53 

THE 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.79 

l.Bl 

1.70 

1.93 

2.44 

2,46 

2.24 

2.53 

2.85 

3.47 

2.75 

2.61 

MAX 

2.70 

1.81 

3.05 

3.40 

4,00 

3.50 

2.83 

3.70 

4,29 

4.65 

3.74 

3.3b 

MIN 

0.60 

-1.00 

-0.90 

0,15 

0.80 

1,20 

1.37 

1.71 

1.62 

2.35 

1.91 

1  .60 

HIGHEST 

STAGE 

"*3  4.94 

ON  DCT, 

16. 

LOWEST 

STAGE 

"AS  MINUS 

3,00  ON 

FEB,  28 

• 

DAILY  STAGES  FOR  1904 


calcasieu  river  salt  water  barrier  channel  at  lake  Charles,  la.  cnav.  w.) 


LOCATION.  CAT,  30*15-13,  LONG.  93-13-06.  IN  NAVIGATION  CHANNfcL  ON  WEST  SIDE  OF  STRUCTURE,  (STa, 
7147421 .) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE,  STAGE,  FEB.  l9bB  TO  DATE. 

EXTREMES.  HlfiHEst,  8.00  FEET  ON  DEC.  31,  1902.  LOWEST,  MINUS  0.95  FOOT  ON  FEB.  2b,  1964. 


OAILT  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  h.L.G.  C1965  AUJ.) 


OAT 

Jan 

FE8 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

Nl)V 

UEC 

l 

G 

1.55 

2.05 

G 

1.45 

G 

1.90 

G 

2.25 

G 

1  .90 

1.70 

2.30 

2.00 

2. 36 

3.00 

2.65 

2 

1.90 

2.05 

G 

1  ,80 

G 

2.90 

G 

2.70 

a. Jo 

1.50 

2.45 

2.6S 

2.5s 

3.05 

3.15 

3 

2.10 

G  2.35 

G 

2,00 

2.55 

G 

2.70 

2.90 

1.95 

2.45 

2.50 

a ,  55 

2.95 

2.05 

4 

2.30 

1,05 

G 

2.60 

G 

1.50 

G 

1.30 

2.10 

1.35 

3.55 

2.60 

2.70 

3.25 

2.45 

5 

2.00 

1.30 

G 

2.70 

G 

0.10 

G 

2.05 

1.55 

1,60 

3.20 

2.35 

3.10 

2.55 

3,20 

6 

2.30 

G  1.10 

G 

1.10 

G 

1.00 

G 

2.10 

G 

1.20 

2.05 

3.35 

2.60 

3.05 

2.«5 

1.60 

7 

1.80 

G  1.25 

1.60 

G 

0.90 

2.15 

1 .90 

2.35 

3.30 

3,00 

3.15 

3.10 

2. 1C 

6 

2.3o 

G  1.25 

1.20 

G 

2.00 

G 

1.60 

G 

2.25 

2.55 

3,05 

3.10 

2,65 

3.20 

2.50 

9 

2.35 

S  1,50 

G 

0.90 

G 

1.25 

G 

0.6  0 

2.85 

2.35 

3.00 

3.05 

2.95 

3.30 

2.6U 

10 

2.70 

G  1.60 

G 

1.00 

G 

1.20 

G 

1.50 

3.30 

2.65 

2.75 

3.10 

3. as 

3.25 

2,60 

n 

1.05 

1.20 

G 

0.90 

2.20 

G 

2.50 

3.50 

2.50 

2.50 

2.60 

2.85 

1  .40 

2.90 

12 

2.20 

2.60 

1.05 

2.55 

G 

2.60 

G 

3.50 

2.50 

2.45 

2.55 

2.95 

2.60 

2.65 

13 

G 

1.85 

2.25 

1.90 

2.70 

G 

2.40 

G 

3,90 

2.20 

1.80 

2.30 

3.00 

2.60 

3.05 

14 

G 

1.15 

2.30 

G 

1.75 

G 

2.50 

G 

2.20 

G 

3.20 

2.20 

2.05 

2.10 

3.95 

2.95 

2.90 

15 

G 

1.75 

3.00 

G 

2.50 

G 

2.30 

G 

2.00 

G 

2.85 

2.10 

2.05 

2.30 

3.50 

3.10 

2.70 

!6 

G 

2.05 

3.20 

G 

2.60 

G 

1.60 

G 

1.90 

G 

2.50 

1.70 

2.05 

1.70 

3.70 

2.50 

2.00 

17 

G 

2.15 

3.20 

2.85 

G 

1.30 

G 

2.00 

G 

2.25 

1.65 

2.05 

2.45 

3.90 

2.60 

2.25 

10 

2.50 

3.80 

3.05 

G 

1.50 

G 

2.10 

2.25 

1.55 

1.95 

3.00 

«.10 

3.60 

1.90 

19 

1.60 

2.75 

G 

3.05 

G 

2.10 

G 

2. US 

2.20 

1.60 

2.15 

2.95 

3.9U 

2,45 

1  .90 

20 

2.15 

2.20 

G 

1.30 

G 

1.90 

3.40 

2.10 

2.05 

2.55 

3.30 

9.20 

2.00 

2.20 

21 

2.00 

1.70 

G 

1.30 

2.65 

3.10 

2.10 

2.25 

2.60 

3,80 

9.80 

2.10 

2.75 

22 

2.«0 

1.95 

G 

1.25 

1.40 

3.10 

a. oo 

2.90 

2.60 

4.45 

9.10 

2.20 

2.35 

23 

2.70 

1.45 

G 

1.70 

0.05 

3.25 

G 

1.90 

2.90 

2.40 

4.00 

3.90 

2.65 

2.35 

24 

1.90 

t  .50 

1.55 

G 

0.90 

2.65 

G 

2.25 

2.70 

2.45 

4,00 

3.75 

2.75 

3.25 

25 

i.«0 

1.10 

G 

1.45 

G 

2.00 

3.05 

G 

2.30 

2.70 

2.50 

3.75 

9.50 

3.20 

2.65 

26 

1.50 

2.45 

1.45 

G 

2.55 

3.25 

G 

2.90 

2.70 

2.50 

3.«5 

9.90 

3.00 

2.60 

27 

1.70 

2.40 

2.05 

G 

3,00 

3.10 

G 

2 , 2  U 

2.65 

2.30 

2.90 

9.10 

3.30 

2.40 

28 

1.35 

G  -0.95 

G 

2.2  0 

G 

2.70 

3.00 

G 

2.50 

2.85 

2.30 

2.05 

3.90 

1  .05 

2.00 

29 

1.20 

D  0.20 

G  • 

•0.80 

G 

2.35 

2.15 

G 

2.60 

2.65 

2.20 

1.90 

3.50 

3.20 

*.70 

30 

G 

1.70 

G 

1  .40 

G 

2.95 

1.90 

G 

2.90 

2.30 

2.20 

2,25 

3,60 

3.40 

2.40 

31 

G 

0.80 

G 

1.65 

2.30 

2.20 

2.00 

3. SO 

2.55 

the 

rouQuiNG 

REFER 

UNLY  TO 

HEAO INGS  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HEAN 

1  .88 

1.00 

1.71 

1.91 

2.35 

2,40 

2.16 

2.48 

2,00 

3.97 

2.61 

2.57 

MAX 

2.70 

3.80 

3.05 

G 

3.00 

3,40 

3,50 

2.85 

3.55 

4,45 

9.80 

3.80 

3.25 

MIN 

G 

0.80 

G  -0.95 

G  ■ 

•0.00 

G 

0,10 

G 

0.80 

G 

1,20 

1.35 

1.80 

1,70 

2.35 

1.40 

1.60 

mm 


G-  GATES  CLOSED 

highest  stage  was  4,00  on  oct.  21. 
LOWEST  STAGE  was  MINUS  0.95  ON  FEB.  20. 


OAILV  STAGES  FOR  1964 


C»LCAsIEU  RIVER  SAIT  HATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES,  LA.  (FLOY.  E.) 

LOCATION,  LAI.  30-15-08,  LONG.  93-13-05.  IN  FLOOOHAY  CHANNEL  ON  EAST  SIDE  OF  STRUCTURE  AT  GATE 
NUMBER  ONE.  (STA.  7347621.) 

SAGE.  STAFF  TTPe. 

records  available,  stage,  fes.  1968  to  date. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.95  FEET  ON  DEC,  !l,  1982.  LOREST,  MINUS  0.75  FOOT  ON  FEB.  3,  1970, 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G.  (1965  AOJ.) 


day 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

2.20 

2.05 

2.00 

G 

2.30 

G 

2.80 

3.00 

2,70 

2.80 

2.50 

2.55 

3,85 

2.70 

2 

2.40 

G 

2.10 

2.25 

G 

2.35 

G 

2.75 

2.90 

2,60 

2.90 

2.60 

2.70 

3.15 

3,20 

3 

2.50 

G 

2.70 

2.30 

G 

2,70 

G 

2.90 

G 

3.00 

2.50 

2.85 

2.50 

2.60 

3.00 

2.90 

4 

2.50 

G 

0.40 

2.65 

G 

2.60 

G 

2.80 

G 

2,80 

2.40 

3.40 

2.45 

2.75 

3.30 

2.65 

5 

G 

2.50 

G 

2.30 

2.80 

G 

2.30 

G 

2.65 

G 

2.90 

2,70 

3.20 

2.50 

2.80 

2.65 

3.30 

6 

G 

2.35 

G 

2.70 

1.20 

G 

2.50 

G 

2.80 

G 

2.75 

2,70 

3.00 

2.45 

2.90 

2.50 

1  .90 

T 

G 

2.40 

G 

3.00 

G 

2.45 

G 

2.50 

G 

2.85 

3.05 

2.75 

3.00 

2,65 

3.00 

3.10 

2.50 

8 

G 

2.40 

G 

2.80 

2.25 

G 

2.75 

2.90 

3.35 

2,60 

2.90 

2.85 

3.00 

3.40 

2.95 

9 

G 

2.45 

G 

2.80 

2.40 

2.60 

G 

2.40 

3.50 

2.50 

2.90 

2.95 

2.95 

3.40 

3.00 

10 

5. SO 

2.30 

2.50 

2.80 

G 

2.45 

G 

3.40 

2.60 

2.60 

3,00 

3.35 

3.25 

2.90 

11 

1.10 

2.60 

2.70 

2.95 

G 

2.55 

G 

3.30 

2,40 

2.60 

2.80 

2.95 

2.70 

3.00 

12 

2,60 

2.90 

2.70 

3,05 

G 

2.65 

G 

3.05 

2.40 

2,60 

2.50 

3.05 

2.60 

2.85 

13 

2.15 

2.55 

2.45 

2.90 

G 

2.45 

G 

2.80 

2.50 

2,70 

2.25 

3.05 

2.90 

3.20 

14 

1.40 

2. TO 

2.40 

2.90 

G 

2.35 

G 

2.55 

2,50 

2,70 

2.25 

3.10 

2.90 

3.10 

15 

2.70 

3.20 

2.80 

2.35 

G 

2.35 

G 

2.45 

2.50 

2.75 

2.40 

3.60 

3.00 

2.85 

16 

2.60 

3.70 

2.75 

2.10 

G 

2.35 

2.40 

2,50 

2.60 

1.80 

3.70 

2.95 

3.00 

17 

2.90 

3.85 

2.95 

G 

2.85 

G 

2.30 

2.40 

2.50 

2.80 

2.35 

3.55 

2.70 

2.45 

ia 

2.85 

4.05 

3.10 

G 

2.90 

G 

2.50 

2.40 

2.40 

2,80 

2.80 

«.10 

3.30 

2.65 

19 

2.10 

3.20 

G 

3.05 

G 

2.90 

G 

2.75 

2.40 

2.35 

2.55 

2.80 

4.00 

3.30 

2.60 

20 

2.60 

2.60 

1.60 

G 

2.80 

3.80 

G 

2.35 

2,40 

2.45 

2,80 

«.25 

2.30 

2.80 

21 

2.50 

1.95 

G 

1.90 

G 

3.00 

3.60 

G 

2.80 

2.45 

2.55 

3.20 

4.85 

2,60 

3.00 

22 

2.60 

2.25 

G 

2.60 

2.70 

3.50 

G 

2.85 

2,50 

2.40 

4.20 

4.15 

2.80 

2.85 

23 

2.85 

2.75 

G 

2.70 

2.70 

3.60 

G 

2.70 

2.35 

2.50 

4.05 

4.05 

2.90 

2,70 

24 

2.55 

1.80 

G 

2.55 

G 

2.45 

2.95 

G 

2.60 

2.40 

2.45 

4.00 

4.00 

2.95 

3,00 

25 

2.70 

1.35 

2.50 

G 

2.50 

3.20 

G 

2.35 

2.50 

2.45 

3.80 

4.95 

3.35 

2,80 

2b 

2.70 

2.60 

G 

2,55 

G 

2.75 

3.35 

G 

2.45 

2.55 

2.45 

3.45 

4.90 

3.20 

2.70 

27 

2.70 

2.65 

G 

2.65 

G 

3.10 

3.15 

G 

2.60 

2,70 

2,45 

3.00 

4.50 

3.45 

2,90 

26 

2.70 

-0.50 

2.70 

G 

2.95 

3.05 

G 

2.60 

2.80 

2,50 

2.95 

4.30 

2.20 

2.60 

29 

2.40 

2.85 

G 

2.20 

G 

2.95 

3.25 

G 

2,80 

2,80 

2.50 

2.30 

3.80 

3.30 

2.95 

30 

2,40 

G 

2.35 

G 

3,00 

G 

1.90 

G 

2.80 

2.50 

2.45 

2.35 

3.70 

3.50 

2.80 

31 

1.80 

G 

2.30 

2.90 

8.70 

2,40 

3.65 

2.90 

THE 

FOUONINS 

REFER 

only  to 

readings 

t  appearing  in  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.46 

2.48 

2,46 

2.70 

2.»3 

2.77 

2.54 

2.70 

2.81 

3.57 

3.02 

2.83 

MAX 

3.90 

4.05 

3.10 

G 

3.10 

3.80 

3.50 

2,80 

3.40 

4.20 

4.95 

3.85 

3.30 

MIN 

l.io 

•0.50 

1.20 

2.10 

G 

1.90 

g 

2.35 

2.35 

2.40 

1,80 

2.55 

2.20 

1.90 

g-  gates  closed 

highest  stage  has  4.95  ON  OCT.  25, 
LOMEST  STAGE  HAS  MINUS  0,50  ON  FEB,  28 


DAILV  ST  AGES  FUR  1989 
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C»LC*SIEU  RIVER  SALT  RATER  BARRIER  CHANNEL  AT  lake  CHARLES,  LA.  CFLDv •  R.) 

LOCATION.  L*T.  30-15-08,  LONS.  93-13-05.  IN  FLOOORAV  CHANNEL  ON  REST  SIDE  OF  STRUCTURE  AT  GATE 
number  one.  ista.  T3«762i.) 

SAGE,  STAFF  TTP£. 


records  available.  STAGE,  FEB.  1988  TO  DATE. 


EXTREMES 

,  HIGHEST,  s 

.80 

feet 

ON 

DEC, 

31 

,  1982 

• 

LOWEST 

,  MINUS  0 

.95  FOOT  ON  FES 

.  a*. 

19««. 

daily 

EIGHT  A. 

H, 

,  STAGE  IN  feet 

GAGE  ZERO  IS  AT 

H  .  L  .  8 

.  (1965 

AUJ.) 

DAY 

4  AN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

J  U  N 

Jui 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

UEC 

1 

1.55 

2.05 

1.45 

G 

1.90 

G 

2.25 

2.90 

1.70 

2.30 

2.80 

a. 35 

3.80 

2.65 

2 

1.90 

G 

2.05 

1.60 

G 

2.90 

G 

2.70 

2.10 

1.50 

2.45 

2,b5 

a. 55 

3.05 

3,15 

3 

2.10 

G 

2.35 

2.00 

G 

2.55 

G 

2.70 

G 

1.55 

1.45 

2.45 

2.50 

a. 55 

a. 95 

2.55 

4 

2.30 

G 

1  .85 

2.60 

G 

1.50 

G 

1.30 

G 

1.20 

1.35 

3.55 

2.60 

a. 70 

3.25 

2.45 

5 

G 

2.00 

G 

1.30 

2,70 

G 

0.10 

G 

2.05 

G 

1.90 

1.60 

3.20 

2.35 

3.10 

2.55 

3,20 

b 

G 

2.30 

G 

1.10 

1.10 

G 

1.00 

G 

2.10 

G 

2.25 

2.05 

3.35 

2.60 

3.05 

a. 95 

1  .60 

r 

G 

1.80 

G 

1.25 

G 

1.60 

G 

0.90 

G 

2.15 

2.85 

2.35 

3.30 

3,00 

3.15 

3.1C 

2.10 

a 

G 

2,30 

G 

1  .25 

1.20 

G 

2.00 

1.80 

3,30 

2.55 

3.05 

3,10 

a.»5 

3.20 

2.50 

9 

G 

2.35 

G 

1.50 

0,90 

1.25 

G 

0.80 

3.50 

2.55 

3.00 

3.05 

a. 95 

3.30 

2.60 

10 

2.70 

1.60 

1.00 

1.20 

G 

1.50 

G 

3.50 

2.65 

2.75 

3.10 

3.a5 

3.25 

2.60 

i  i 

1,05 

1.20 

0.90 

2,20 

G 

2.50 

G 

3.90 

2.50 

2.50 

2.80 

E.85 

1.90 

2.90 

12 

2.20 

2.60 

1.85 

2. 55 

G 

2.80 

G 

3.20 

2.50 

2.45 

2.55 

2.95 

2.80 

2.85 

13 

l.»5 

2.25 

1.90 

2. TO 

G 

2.90 

G 

2.85 

2.20 

1.80 

2.30 

3.00 

2.80 

3.05 

14 

1.15 

2.30 

1.75 

2.50 

G 

2.20 

G 

2.50 

2.20 

2.05 

2.10 

3.«5 

2.95 

2.90 

15 

1.75 

3,00 

2.40 

2.30 

G 

2.00 

G 

2.25 

2.10 

2.05 

2.30 

3.50 

3.10 

2.70 

lb 

2.05 

3.20 

2.60 

1.80 

G 

1.90 

2.25 

1.70 

2.05 

1.70 

3.70 

2.50 

2.80 

17 

2.15 

3.20 

2.85 

G 

1.30 

G 

2.00 

2.20 

1.65 

2.05 

2.45 

3.90 

2.60 

2.25 

18 

2.50 

3.80 

3.05 

G 

1.50 

G 

2.10 

2,10 

1.55 

1.45 

3.00 

9.10 

3.80 

1.90 

19 

1.60 

2.75 

G 

3.05 

G 

2.10 

G 

2.05 

2.10 

1.60 

2.15 

2.95 

3.90 

a. 95 

1.90 

20 

2.15 

2.20 

1.30 

G 

1.90 

3.90 

G 

2,00 

2,05 

2.55 

3.30 

9.20 

2.00 

2.20 

21 

2.00 

1.70 

G 

1.30 

G 

2.85 

3.10 

6 

1.90 

2.25 

2.60 

3.80 

9.80 

a. io 

2.75 

22 

2.40 

1.95 

G 

1.25 

1.90 

3.10 

G 

2.25 

2.40 

2  .  bO 

4,45 

9.10 

2.20 

2.35 

23 

2.70 

1.45 

G 

1.70 

0.85 

3.25 

G 

2,30 

2.40 

2.40 

0.00 

3.90 

2.65 

2.35 

24 

1.90 

1.50 

G 

1.55 

G 

0,90 

2.85 

G 

2.90 

2.70 

2.45 

4.00 

3.75 

a. 75 

3.35 

25 

1.40 

1.10 

1.45 

G 

2.00 

3.05 

G 

2.20 

2,70 

2.50 

3.75 

9.50 

3.20 

2.65 

26 

1.50 

2.45 

G 

1.45 

G 

2.55 

3.25 

G 

2.50 

2.70 

2.50 

3.45 

9.»0 

3.00 

2.60 

27 

1.70 

2.40 

G 

2.05 

G 

3.00 

3.10 

G 

2.60 

2.65 

2.30 

2.90 

9.10 

3.30 

2.90 

28 

1,35 

-0.95 

2,20 

G 

2.70 

3.00 

G 

2.90 

2.85 

2.30 

2.85 

3.90 

1  .85 

2.60 

29 

1.20 

0.20 

G  -0.80 

G 

2.35 

2.15 

G 

2.20 

2.65 

2.20 

1.90 

3. SO 

3.20 

2.70 

30 

1.70 

G 

1.40 

G 

2.95 

G 

1.90 

G 

2.10 

2.30 

2.20 

2.25 

3.60 

3.90 

2.40 

31 

0.80 

G 

1.65 

2.30 

2.20 

2.00 

3.50 

2,55 

the 

FOlIOHJNG 

REFER 

ONLV  TO 

READ1NSS  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.88 

1.88 

1.71 

1.91 

2.35 

2,90 

2. IB 

2.46 

2.68 

3.67 

2.81 

2.57 

MAX 

2.70 

3.80 

3.05 

G 

3.00 

3.90 

3,50 

2.85 

3.55 

4.45 

9.80 

3.80 

3.25 

MIN 

0.80 

-0.95 

G  -0.80 

G 

0,10 

G 

0,80 

G 

1.20 

1.35 

1.80 

1.70 

a. 35 

1.90 

1.60 

s-  gates  closeo 

HIGHEST  stage  RAs  A. 80  ON  OCT.  21. 
LOMEST  STAGE  HAS  MINUS  0.95  ON  FEB.  2S. 
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DAILY  STAGES  FOR  1964 


CALCASIEU  RIVER  AND  PASS  AT  LAKE  CHARLES#  L*. 


LOCATION,  L*T.  30-13-05,  LONG,  93-15-12,  UN  EAST  EnD  OF  LAKE  CHARLES  HARBOR  terminal  DISTRICT 
DOCKS.  (STA,  7355021, J 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 


records  available,  stage,  jure  19,  1937  to  oct.  «»  1973  and  mar.  21,  1974  tu  date. 


EXTREMES.  HIGHEST,  9,8 

FEET  ON 

HAY  22 

.  1953. 

LOWEST, 

MINUS  2. 

40  FEET 

ON  FEB, 

28,  1984 

• 

daily 

EISmT  a 

.M,  STA6E 

In  FEET 

gage 

ZERO,  MINUS  0.59 

FOOT, 

DAY 

Jan 

FES 

NAN 

APR 

h*y 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

DCT 

NOV 

1 

1.98 

2.90 

1.78 

2.35 

3,16 

2.62 

2.76 

3.11 

2.71 

4.12 

2 

i.25 

2.53 

2.1« 

3,44 

2.76 

2.35 

2.85 

2.97 

2.86 

3.44 

3 

2.93 

2.79 

2.39 

3.15 

2.00 

2.10 

2.96 

2.79 

2.90 

3.36 

4 

2.53 

2.29 

3.09 

2,00 

1.76 

2,03 

4.01 

2.89 

3.05 

3.60 

5 

2.35 

1.92 

3,08 

0,66 

2.36 

1  ,94 

3.56 

2.66 

3.50 

2.89 

6 

2.71 

O.bb 

1.55 

1.51 

2.68 

2.35 

3.68 

2.90 

3.42 

2.80 

7 

2.27 

1.83 

2.13 

1.70 

3,21 

2,66 

3,59 

3.30 

3.59 

3.42 

8 

2.84 

1.75 

1.94 

2.38 

3.61 

2.89 

3.40 

3.40 

3.23 

3.60 

9 

2.79 

2.00 

1.34 

1.68 

3.85 

2.87 

3.39 

3.36 

3.37 

3,69 

10 

2.85 

2.12 

1.5b 

1  .67 

3.83 

3.00 

3.12 

3,41 

3.65 

3.51 

1  1 

1.13 

1.87 

l.#4 

2.55 

3.82 

2.94 

2.90 

3.11 

3.2b 

1  .66 

12 

2.53 

2.9b 

2.27 

2.97 

3.56 

2.90 

2.90 

2.93 

3.43 

3.01 

13 

2.25 

2.bb 

2.35 

2.87 

3.20 

2.75 

2.60 

2,74 

3.42 

3.19 

14 

1.5b 

2.b8 

2,10 

2.85 

2.75 

2,67 

2.50 

2.53 

3.82 

3.39 

15 

2.17 

3.33 

2.74 

2.65 

2.82 

2.43 

2.55 

2.65 

3.94 

3.57 

16 

2.92 

3.91 

2.95 

2.09 

F  2.55 

2.84 

2.16 

2.43 

2.02 

4.09 

2.96 

17 

2.52 

3.30 

3.20 

1.87 

2.71 

2.80 

2.03 

2,40 

2.87 

3.74 

3.05 

18 

2.89 

3.97 

3.50 

2.21 

2.95 

2.60 

1  .96 

2.31 

3.38 

4.37 

3.91 

19 

1.99 

3.04 

3.58 

2.67 

2.95 

2.61 

2,07 

2.50 

3.36 

4.19 

2.82 

20 

2.55 

2  .  bO 

1.81 

2.64 

4.30 

2.34 

2.44 

2.68 

3.63 

4,59 

2.50 

21 

2.39 

2.25 

1.75 

3.29 

4.60 

2.26 

2.65 

2.91 

4.25 

5.03 

2.59 

22 

2.88 

2.34 

1.63 

2.02 

4.55 

2.59 

2,76 

2.92 

4.65 

4.37 

2.67 

23 

3.12 

1.83 

2.18 

1.15 

3.42 

2.65 

2.75 

2.79 

4.25 

4.23 

3.08 

24 

2.38 

1.85 

2.11 

1.33 

2.81 

2.72 

3.04 

2.80 

4.26 

4.Q4 

3.10 

25 

1.90 

1.49 

1.68 

2.28 

3.23 

2.55 

3.00 

2.86 

4.14 

4.60 

3.58 

26 

1.97 

2.85 

2.05 

2.78 

3.45 

2.90 

3,03 

2.94 

3,81 

4,46 

3.44 

27 

2.10 

2.b5 

2.59 

3.20 

3.49 

2,99 

3.01 

2.73 

3.31 

4.32 

3.87 

28 

1.7b 

*1.30 

2.50 

3.00 

3.39 

2.76 

3.15 

2,63 

3,18 

4.07 

2.26 

29 

1.75 

0.55 

-0.43 

3.94 

2.58 

2.83 

2.94 

2.50 

2.37 

3.63 

3.62 

30 

1.98 

1  .61 

2.98 

2,65 

2.75 

2.54 

2.63 

3.94 

3.74 

31 

1.35 

2.07 

3.23 

2,65 

2.40 

3.90 

The 

FOeLOXINS 

REFER  ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.2b 

2.22 

2.14 

2,64 

2.60 

2.88 

3.22 

3.80 

3.22 

MAX 

3.12 

3.97 

3,58 

3,85 

3.15 

4,01 

4,65 

5.03 

4.12 

MIN 

1.13 

*1.30 

-0,43 

l,7t> 

1,94 

2.31 

2.02 

2.71 

1.86 

r*G  vD 


01 

1 
3 

2 
2 
3 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 


2 

3 

1 


F-  N0T  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  5.14  AT  6110  A ,M,  ON  OCT,  21 
LOWEST  STAGE  MAS  M I NUS  2,40  On  FEB .  28, 


DAILY  STAGES  FUR  1984 
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CALCASIEU  RIVER  ANO  pass  at  HACKBERRY,  la. 


LOCATION.  L*T«  30-00-20,  LONG.  93-20-05,  ON  AMERICAN  OIL  CO.  WhaRF  ABOUT  900  FEET  SJUTm  qF  HLaCk 
LAKE  Bayou.  (STA.  7360021.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF, 


REC0R03 

AVAILABLE.  APR 

.  1 943, 

TO  DATE 

.  PRIOR 

TO  AUG. 

J  97 0  GAGE  WAS 

LOCATED 

IN 

BLACK 

LAKE  BAYUu. 

EXTREMES,  HIGHEST,  7.2S  FEET 

(CAUSED 

BY  HURRICANE)  ON 

JUNE  27, 

1957. 

lowest 

t 

MINUS  1 

.52  FEET 

UN 

mar. 

29,  198®. 

DAILY  EIGHT  A 

.M.  ST  AGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO,  MINUS  0.55 

FOOT,  nGVU 

DAY 

JAN 

FES 

HAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

UEC 

1 

1.19 

1.18 

0.5? 

1.32 

1.80 

2.30 

1.90 

2.12 

2.36 

1.86 

3.07 

2.10 

2 

1.50 

1.35 

0.97 

2.45 

2.35 

2,09 

1.51 

2.25 

2.30 

2.07 

2.46 

2.45 

3 

1.50 

1.58 

1.31 

2.22 

2.49 

1.66 

1.98 

2.3? 

2.00 

2.1U 

2.37 

1.65 

4 

1.63 

1.32 

2.00 

1*1’ 

1.56 

1  .60 

1.99 

3.02 

2.10 

2.28 

2.45 

2.00 

5 

1.47 

1.00 

2. I? 

0.05 

2,00 

l.’l 

1.47 

2.71 

1  .66 

2. 63 

2.35 

2.42 

6 

1.80 

0.11 

0.88 

0.73 

2.13 

2.00 

1  .67 

2.79 

2.14 

2.49 

1  .65 

0.76 

7 

1.43 

1.04 

1.10 

0.93 

1.87 

2,29 

1.92 

2.56 

2.50 

2.77 

2.24 

1.11 

8 

1.80 

0.97 

1.12 

1.63 

1  .09 

2.60 

2.10 

2.54 

2,60 

2.36 

2,49 

1.47 

9 

2.17 

1.37 

0,75 

0.77 

0,50 

2.85 

2.13 

2.52 

2  .  bO 

2,44 

2.47 

1.60 

10 

i.n 

1.18 

0.88 

0.82 

1.07 

2.82 

2.24 

2.27 

2.63 

2.63 

2.25 

1.44 

1  1 

0.38 

0.97 

0.62 

1.57 

1.67 

2.95 

2.14 

2.11 

2.40 

2.27 

0,9b 

1  .78 

12 

1.48 

1.79 

1.71 

2.02 

1.77 

2.83 

2.09 

2.09 

2.17 

2.50 

1  .60 

2,00 

13 

1.33 

1.35 

1.25 

1.85 

1.74 

2.67 

2,06 

2,01 

2,01 

2.45 

2.11 

2.45 

14 

0.73 

1.36 

1.03 

1,90 

1.69 

2.35 

1.95 

1.84 

1.85 

2.68 

2.36 

2.33 

15 

1.18 

1.95 

1.68 

1.97 

1.55 

2.29 

1.83 

1.85 

2.00 

3,00 

2.63 

2,2b 

lb 

1.17 

2.05 

1.80 

0.97 

1.45 

2.16 

1.71 

1.75 

1.49 

3.19 

2.11 

2.24 

17 

1.39 

1.88 

1.99 

0.77 

1  .60 

2.26 

1.59 

1.69 

2.20 

2,76 

2.37 

1  .67 

18 

1.7S 

2.65 

2.36 

1.16 

2.05 

2.08 

1.62 

1.60 

2.69 

3.1? 

2.96 

1.47 

19 

0.85 

1.90 

2.50 

1.77 

2.17 

2.10 

1.50 

1.66 

2.70 

3. IS 

1.70 

1.40 

20 

1.52 

1.81 

1.13 

1,83 

2.86 

1.85 

1.71 

2.06 

2.97 

F 

3.43 

1.34 

1.51 

21 

1.41 

1.65 

0.78 

2.45 

2.40 

1.72 

1.94 

2.10 

3.43 

F 

3.43 

1.35 

1  ,93 

22 

i.10 

1.68 

1.18 

1.15 

2.43 

1.89 

2.00 

2.07 

F  3.42 

3,23 

1.44 

1.75 

23 

2.40 

1.09 

1.37 

O.bO 

2.49 

1.69 

1.91 

1.90 

3.29 

3. IS 

1.61 

1.52 

24 

1.66 

1.01 

1.35 

0.55 

1 .90 

1.85 

2.19 

1.68 

3.33 

2.67 

1  .89 

2.25 

25 

1.16 

0.64 

0.77 

1,40 

2.35 

1.77 

2.20 

1.92 

3.16 

3. 35 

2.37 

1.94 

2b 

1.17 

1.69 

1,10 

1.95 

2.49 

1,98 

2.12 

2.09 

2.90 

3.20 

2.32 

1.99 

27 

1.22 

1.25 

1.58 

2.29 

2.57 

2.05 

2.10 

1,87 

2.49 

3.17 

2.67 

2,30 

28 

0.80 

-0.01 

1.34 

2.1b 

2.50 

1.97 

2.15 

1.85 

2.27 

2.95 

1.35 

2.16 

29 

0.77 

-0.95 

-1.45 

2,98 

1.73 

1.85 

1.97 

t.87 

1.66 

2.76 

2.63 

2.22 

30 

0.9fl 

0.43 

2.31 

1.60 

1,66 

1.75 

1.92 

1.75 

2.80 

2.75 

1.96 

31 

0.53 

1.00 

2.14 

1.98 

1.88 

2. 6C 

2.09 

THE 

follohins 

REFER 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.35 

1.27 

1.20 

1  ,50 

1.53 

2.13 

1.88 

2.10 

2.44 

2.77 

2.15 

1  .88 

MAX 

2.40 

2.65 

2,50 

2.98 

2.86 

2.95 

2.24 

3.02 

3.43 

F 

3.43 

3.07 

2,45 

MIN 

0.38 

-0.95 

-1.45 

0.05 

0.50 

1.60 

1.44 

1  .60 

1.49 

1.66 

0.96 

0  ,  ?8 

F»  N0T  AT  STATED  TIME 

highest  stage  was  3,«5  at  smo  p.m,  on  oct,  21, 

LOWEST  STAGE  NAS  MINUS  1.52  ON  HAR.  29, 
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oailt  stages  for  m« 


CALCASIEU  RIVER  AND  PASS  NEAR  CANERON,  LA. 

LOCATION,  L*T.  29-46-30,  LONG.  93-20-46.  AT  CALCASIEU  RIVER  PILOTS  DUCKS  ,  TNO  NILES  SOUTHKEST  OF 
CANERON.  (ST*.  7365022.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  HIRE  HEIGHT, 

RECORDS  available.  APR,  1939  TO  DATE, 

EXTREMES.  HlfiMEsT,  12.9  FEET,  FROM  HATERMARK  LEFT  BT  HURRICANE  DF  JUNE  27,  1957.  LOHEST,  MINUS 
3.12  feet  ON  FEB.  25,  1965. 

OAILV  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZENO  IS  AT  M.L.C. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

DEC 

l 

0,29 

0.05 

•0,06 

1.23 

2.47 

2.88 

2.96 

2.59 

2.04 

3.33 

2.72 

2 

0,39 

0.60 

0.41 

2.57 

2.97 

2.60 

3.25 

2,80 

2.38 

3,05 

2.65 

3 

0.40 

0.90 

0,88 

2.43 

3.58 

2.43 

2.90 

2.58 

2.43 

2,77 

1.90 

4 

0.60 

1.25 

1.76 

1.52 

2.60 

2.37 

3.09 

2.60 

2.64 

2,60 

2.30 

5 

0.45 

1.42 

2.02 

0,37 

3.13 

2.58 

3.05 

2.61 

3.02 

1.65 

2.13 

6 

1.45 

1.45 

0,95 

1.22 

2.87  F 

4.30 

2.53 

3.04 

2.80 

2.63 

1.51 

0.20 

7 

1.40 

1.60 

1.66 

1.69 

2.95 

2.36 

2.94 

2.96 

2.63 

2.12 

0.56 

8 

R.ll 

1.59 

1.88 

2.81 

1.40 

2.25 

3.01 

3.00 

2.50 

1.^5 

0.21 

9 

2.70 

2.23 

1.52 

1.57 

1.30 

2.55 

2.75 

2.83 

2.22 

1,65 

0.47 

10 

1.45 

1.88 

1.77 

1.06 

1.29 

2.49 

2.75 

2.72 

1.98 

1.20 

0.32 

It 

0.9o 

1.55 

1.54 

1.47 

1.82 

2.45 

2.37 

2.50 

2.10 

0,66 

0.67 

12 

1.53 

2.05 

2.48 

1.65 

1.68 

2,50 

2.54 

2.27 

2.30 

1.32 

1.39 

13 

1.15 

1.10 

1.10 

1.30 

1.94 

2.62 

2.32 

2.15 

2.05 

1.91 

1.96 

14 

0.90 

0.55 

1.80 

1.57 

2.16 

2.49 

2.18 

2.05 

2.90 

2.40 

2.35 

15 

0,68 

0.80 

0.73 

1.80 

2.16 

2.40 

2.25 

2.12 

2.83 

2.57 

2.65 

16 

0.06 

0.40 

0.67 

1.20 

2.27 

2.34 

2.09 

2.31 

3.36 

2.35 

2.66 

17 

0.32 

0.50 

0.85 

1.23 

2.«4 

2.44 

2.17 

2.80 

2.65 

3.00 

2.54 

ia 

0.30 

1.50 

1.45 

1.83 

3.10 

2.30 

2.12 

3.34 

3.44 

3.21 

2.44 

19 

-0.10 

1.11 

2.65 

1.43 

3.45 

2.27 

1.86 

3.43 

3.62 

1.90 

1.90 

20 

1.12 

2.30 

l.SS 

1.67 

3.66 

2.49 

2.«1 

3.72 

3.64 

1,10 

1.45 

21 

1.52 

2.35 

1.88 

2.63 

3.12 

2,65 

2.57 

4.35 

3.42 

0.66 

1.25 

22 

2.32 

2.63 

2.05 

1.35 

3.30 

2.45 

2.52 

4.10 

3.43 

0.21 

0.47 

23 

2.83 

2.00 

2.60 

1.20 

2.70 

2.47 

2.45 

3.26 

2.«9 

0.60 

0.30 

24 

2.32 

1.82 

2.33 

1.40 

2.‘« 

2.85 

2.30 

3.17 

1.67 

0.73 

0.91 

25 

1.40 

1.30 

1.33 

1.72 

2.60 

2.85 

2.55 

2.57 

1.90 

1.53 

0.50 

26 

1.57 

1.80 

1.37 

2.20 

2.60 

2.88 

2.40 

2.06 

1.80 

1.96 

1.33 

27 

1.08 

-1.40 

1.53 

2.20 

2.59  F 

2,20 

2.80 

2.09 

1.85 

2.04 

1.63 

2,50 

26 

0.28 

-2.88 

0.58 

2.25 

2.47 

2.39 

2.74 

2.05 

1.60 

1.75 

1.66 

2.77 

29 

0.14 

-1.39 

-1.45 

2.90 

1.87 

2.38 

2.60 

2.10 

1.65 

2.05 

2.95 

2.65 

30 

0.36 

0.15 

2.40 

2.30 

2.33 

2.63 

2.04 

1.55 

2.67 

3.09 

2.76 

31 

0.35 

1.05 

F  3.02 

2.65 

2.30 

2.95 

2.66 

THE 

follohing 

REFER 

ONLV  TO 

REAOINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.07 

1.07 

1.33 

1.73 

2.54 

2.54 

2.49 

2.67 

2.57 

1.93 

1.66 

MAX 

2.83 

2.63 

2.65 

2.90 

3.66 

2.88 

3.25 

4.35 

3.64 

3.33 

2.66 

MJN 

-0.10 

-2.88 

-1.45 

0,37 

1.29 

2.25 

1.86 

1.55 

1.67 

0.21 

0.20 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  NAj  4.67  AT  3120  A.M.  ON  SEP,  22. 
LOHEST  STAGE  HAS  MINUS  3.01  ON  FEB  28. 


r 


3 


OAILT  STAGES  FOR 

1984 

s 

BATOU  OUPRE  AT  FLOODGATE 

£«EST)  (LA.) 

£  LOCATION.  L*T.  29-56- 

26,  LONG 

.  89-50- 

24.  ON  WEST  END 

OF  SOUTH 

LOCK 

WALL. 

(STA,  7600504,} 

$  CA6E. 

automatic  recorder  AND 

3TAFF, 

\  RECORDS 

AVAILABLE.  AUG.  22,  1575  TO  OATE. 

EXTREMES.  highest,  3. 

49  FEET 

ON  APR. 

13,  I960.  LOWEST 

,  MINUS 

1.94  FEET  ON 

JAN.  21,  1979, 

.1 

nj  OAILV  eight  A 

$ 

.M,  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVO 

n  day 

w 

H 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

0 

$  1 

•0,25 

•0.24 

-0.71 

-0,05 

1.10 

0.13 

1.57 

1.25 

1.23 

I  .94 

1 

S  a 

-0,05 

0.07 

-0.40 

0.75 

1.10 

-0,02 

2.10 

1.23 

1.15 

1.97 

1 

*  3 

0,18 

0.66 

-0.15 

0.59 

0,67 

0.05 

1.68 

1.20 

0.94 

1.65 

1 

0.35 

0.45 

0.41 

0.29 

0,95 

0.12 

1.85 

1.22 

1  .05 

1.43 

1 

n  5 

■ 

0.18 

0.05 

0.80 

-0.24 

1.08 

0.43 

1.65 

1.31 

1.19 

1.13 

2 

E  6 

0.65 

-0.86 

0.87 

0,00 

0.95 

0.80 

1,50 

1.36 

1.30 

0.78 

1 

P  7 

0.55 

-0.23 

0,17 

-0.27 

0.70 

0.92 

1.35 

1.50 

1.47 

1.24 

0 

s 

0.74 

0.09 

-0,68 

0.47 

0.45 

1.00 

1.19 

1.7« 

1.45 

1.25 

0 

»■  ■> 

1.01 

0.16 

-0.51 

0.02 

1.04 

1.00 

1.51 

1.42 

1.50 

0 

1.40 

-0.05 

F  0.76 

0,35 

0.90 

0.80 

1.17 

1.57 

1.40 

0 

:■  ii 

0.23 

-0.14 

-0.45 

0.65 

0,83 

0.40 

0.92 

1.43 

0.60 

0 

V  12 

0.52 

0.56 

-0.04 

0,87 

0.42 

0.60 

0.83 

1.48 

1  .42 

1 

f  13 

0.98 

0.67 

0.48 

0.65 

0.50 

0.57 

0.95 

1,50 

1.40 

1 

l  14 

0.57 

0.55 

0.22 

0.50 

0,54 

0,59 

0.88 

1.4b 

1.35 

1 

15 

0.68 

0.40 

0,19 

0.40 

0.34 

0.75 

1.16 

1  .64 

l.“3 

1 

>: 

J  16 

0.67 

0.75 

0.43 

•0.10 

0,26 

0.76 

1.65 

1.56 

1.45 

1 

,  11 

0.95 

0.68 

0,55 

-0,30 

0.66 

0.77 

1.90 

1.62 

1.50 

0 

^  1» 

1.29 

0.95 

0.73 

-0.10 

0,73 

0,99 

2.20 

1.6  6 

1.57 

0 

15 

1.00 

0.82 

1.24 

0.04 

0,80 

1.26 

2.30 

1.65 

1.27 

0 

'  20 

1.33 

0.98 

1.10 

0.46 

0.98 

1.23 

2.50 

1.72 

I. 11 

0 

"  21 

1.14 

1.19 

-0.05 

0.96 

1.05 

1.27 

1.93 

1.23 

0 

•  22 

1.13 

0.33 

-0.46 

0,49 

F  0,80 

0.95 

1.22 

F  2.35 

1.67 

l.«2 

0 

23 

1.17 

-0.58 

0.46 

-0.20 

0.76 

1.25 

1.07 

2.32 

1.76 

1.35 

1 

1  25 

0.88 

-0.65 

0.25 

-0.30 

0.91 

1.52 

1.10 

2.16 

1.81 

1.10 

1 

L 

0.36 

-0.44 

-0.07 

0.05 

0.86 

1.48 

1.12 

1.98 

2.08 

1.37 

I 

:  26 

0.29 

0.00 

-0.18 

0,75 

1.06 

1.46 

0.95 

1.86 

2.06 

1.50 

1 

L  27 

0.35 

1.25 

0.15 

1.16 

0.91 

1.29 

0.75 

1.63 

1.99 

1.85 

1 

^  28 

-0.18 

-0.27 

0.25 

1.22 

0.86 

1.15 

0.98 

1.62 

2.02 

1.24 

1 

v  25 

-0.49 

-0.35 

-0.14 

0.98 

0,21 

1.16 

0.96 

1.43 

1.93 

1.55 

1 

L  30 

-0.50 

-0.55 

0.95 

-0.05 

1.42 

1.10 

1.42 

1.85 

1.52 

1 

31 

-0.15 

-0.65 

1.35 

1.25 

1  .65 

0 

) 

THE 

following  refer 

ONLY  TO 

REA0IN6S  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

*  MEAN 

0.54 

0.23 

0.12 

0.37 

0.82 

i.il 

1.60 

1.38 

1 

±  MAX 

1.40 

1.25 

1.24 

1.22 

1.52 

2.10 

2.06 

l.«7 

2 

MIN 

-0.50 

*0.86 

-0.71 

-0.30 

-0.02 

0,40 

0.94 

0.60 

0 

•  F-  NOT 

AT  STATED  TIME 

*  MI6ME3T 

stage 

N*S  2. TO 

AT  1J00 

P.M,  ON 

3EP •  20. 

LOWEST 

ST  AGE 

has  minus 

1.60  ON 

APR.  18 

• 

m 


Pi 

mm 


KSS»: 
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DAILY  STAGES  FOR  1964 


6A YOU  OUPRE  AT  FLOODGATE  (EAST)  (LA.) 


LOCATION.  L*T.  29-56-35,  LONG.  89-50-24.  ON  EAST  ENO  OP  SOUTH  LOCK  NALL.  (3TA,  7601004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  22,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4,51  FEET  ON  JUL,  23,  1979.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  1.69  FEET 
ON  FEB,  23,  1976. 


DAILY 

eight  a.m,  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NG  VO 

DAY 

Jan  feb 

MAR  APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

-0.07 

1  .66 

1.32 

1.26 

2.16 

1,49 

2 

•0.17 

2.20 

1.30 

1.20 

2.16 

1.22 

3 

•0.13 

1.66 

1.22 

0.95 

1.53 

1.15 

4 

-0.03 

1.96 

1.34 

1.10 

1.37 

1  .68 

5 

0.37 

1 .64 

1,46 

1.29 

0.98 

2.30 

b 

0.80 

1.62 

1.48 

1.S5 

0.59 

0.66 

7 

0.9J 

1.45 

1.64 

1.53 

1.20 

0.34 

6 

0.95 

1.24 

1.75 

l.«5 

1.13 

0.06 

9 

1.13 

1.00 

1.35 

1  .“1 

1,50 

P  0.62 

10 

1.02 

0.61 

1.02 

1.59 

1.42 

11 

0.67 

0.26 

0.86 

1.31 

0,50 

12 

0.52 

0.54 

0.78 

1.35 

1  .5S 

13 

0.61 

0.54 

0.9b 

1.97 

1.46 

14 

0,62 

0.55 

0.89 

1.55 

1  .«4 

15 

0,31 

0.68 

1.22 

1.73 

1  .54 

lb 

0.26 

0.70 

1.96 

1.7« 

1  .56 

17 

F  -o.u 

0.68 

0.74 

2.51 

1.82 

1  .67 

16 

0.65 

0.71 

1.00 

2.63 

1.88 

J  .60 

19 

0.60 

0,7ft 

1.34 

2.80 

1.83 

1.16 

20 

!.03 

0.99 

1.30 

2.63 

1.92 

1.01 

21 

f  0.77 

1.07 

1.37 

3.07 

2.09 

1.16 

22 

F  0.65 

0.97 

1,30 

i.09 

1  .90 

1.51 

23 

0.76 

1.44 

1.15 

2.33 

1.75 

1  .45 

24 

0.93 

1.73 

1.16 

2.10 

1.72 

1.17 

25 

0.92 

1.66 

1,15 

1.93 

2.22 

1.47 

2b 

1.15 

1.56 

0.87 

1,65 

2.06 

1  .65 

27 

0,91 

1.35 

0,65 

1  .67 

2.01 

2.23 

26 

0.63 

1.21 

0,95 

1.70 

2.21 

1  ,27 

29 

0.11 

1.22 

0.90 

1.43 

2.11 

1  ,63 

30 

-0.16 

1.48 

1.13 

1,48 

2.07 

1.60 

31 

1.32 

1.31 

2.02 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

0.84 

1.13 

1.73 

1  .67 

1,42 

MAX 

1.73 

2.20 

3.09 

2.22 

2.23 

MIN 

-0.17 

0.26 

0,78 

0.95 

0.50 

F-  NOT  AT  3TATE0  TIME 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.14  AT  3J30  P.M.  ON  SEP,  21. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  WAS  MINUS  1.10  ON  JUN.  30. 


DAILY  STAGES  FOR  1964 


I  o  I 


BAYOU  BIENVENUE  AT  PARIS  ROAD  (LA.) 

LOCATION.  L»T.  a1*- SS-55,  LONG.  8B-56-R7 .  ON  PARIS  ROAD  BRIDGE  THAT  CROSSES  BAYOU  B1ENVENUE. 
CSTA ,  7*02001.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  MIRE  WEIGHT, 

RECOROS  AVAILABLE.  DEC.  Hi  1R?«  TO  DATE, 


EXTREMES.  HIGHEST,  «. 

82  FEET 

ON  MAY  3 

,  1978. 

LOWEST, 

MINUS  2.00  FEET 

Om  FEB 

.  28,  1984 

• 

DAILY 

EIGHT  a. 

M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZEHQ 

IS  AT 

nGVO 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

mat 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NQV 

DEC 

0  10 

-o.oi 

-0,75 

-0.02 

0.70 

0,63 

-0,05 

1  ,64 

0.99 

0.85 

1  .76 

1.25 

2 

0*26 

0*17 

-0.23 

0.52 

0.8S 

0.30 

0,04 

2.02 

0,81 

0.79 

1  .66 

1.26 

3 

0,35 

0.65 

0,00 

0.64 

0.39 

0,07 

0,14 

1.78 

0.76 

0,65 

1  .58 

1.17 

4 

0,50 

0  «  56 

0,39 

0.26 

o.ao 

0.08 

0,17 

1.69 

0,80 

0.67 

1.34 

1  .45 

5 

0*40 

0.22 

0.74 

-0.45 

0.65 

0,38 

0,43 

1.51 

0.96 

0.96 

1.07 

2.26 

6 

0,60 

-0,62 

0,80 

-0.38 

0.68 

0.77 

0,62 

1.3b 

1.10 

1.13 

0.79 

1.43 

7 

0*60 

"0.38 

0,20 

-0.52 

0,56 

1  .04 

0,69 

1.16 

1.33 

1.35 

1  .05 

0,76 

a 

0,75 

“0,07 

-0.65 

0.33 

0.51 

1.14 

0,81 

1  .03 

1.68 

1.36 

1.30 

0.53 

9 

0*®4 

0,16 

-0.56 

0.26 

0.90 

1,35 

0,75 

0,86 

1.67 

1.31 

1.39 

0.57 

10 

0,9a 

0,20 

-0.15 

0,36 

o.is 

1.46 

0,64 

0.69 

1.33 

1.50 

1.34 

0,62 

1 1 

0  35 

0,25 

-0.10 

0.76 

0.03 

1.45 

0,55 

0,35 

0.89 

1.40 

0.60 

u.75 

le 

0  59 

0,85 

0.15 

1.31 

0.95 

1.27 

0,36 

0.36 

0,81 

1.37 

0.96 

0,80 

13 

• 

l  05 

l  ,00 

0,88 

1.21 

0.50 

1.09 

0.35 

0.35 

0.84 

1.34 

0.99 

1,04 

14 

1  05 

0,92 

0.74 

0.87 

u.a9 

0.93 

0,44 

0.51 

0,88 

1.27 

1.03 

1.27 

15 

0,97 

0.80 

0.66 

0.64 

0.17 

0,82 

0,43 

0.60 

1,03 

1.42 

1  .09 

1.26 

16 

1  07 

0.91 

0,80 

-0.33 

0.57 

0.95 

0.32 

0,63 

1.27 

1.34 

1.11 

1.38 

IT 

1.16 

0.93 

0,80 

-0.75 

0.85 

1,16 

0.64 

0.S9 

1  .66 

1,40 

1,2b 

1 .07 

IB 

1*45 

0.87 

0.78 

-0,95 

0.93 

1.25 

0.67 

0,70 

2.09 

1  .49 

1  .49 

1  .ul 

19 

1*07 

0,85 

1.03 

-0.60 

0.89 

1.11 

0.65 

0.90 

2.22 

1 .46 

1  .30 

1,05 

20 

l[09 

0.63 

1,00 

-0.32 

U,  93 

0.94 

0,84 

0.93 

2,42 

1.56 

1.11 

1  ,0* 

21 

0,94 

1  ,05 

-0,08 

0.54 

1.09 

0,62 

0,87 

0.90 

1.63 

1  .26 

1  .11 

22 

0*68 

0.58 

-0,52 

0.55 

1.08 

0.43 

0,79 

0.64 

F  2.4b 

1.82 

1.35 

1  ,09 

23 

1  ]03 

“0.20 

0.30 

0.22 

1.90 

0.50 

0,98 

0.67 

2.32 

1.74 

1  .25 

1.25 

24 

1.02 

“0.27 

0.55 

-0.58 

0.93 

0,60 

1,44 

0.66 

2.1b 

1.73 

0,94 

1  .32 

25 

0.67 

“0.21 

0.36 

-0.36 

0.78 

0,«9 

1.44 

0.82 

2,01 

1.99 

1  .03 

1 ,28 

26 

0.60 

0.29 

0.14 

0.64 

0.80 

0,66 

1.39 

0.75 

1.87 

1.95 

1.12 

1.30 

27 

0*78 

1 .44 

0,56 

1.15 

0,76 

0.62 

1.20 

0.64 

1.61 

1.65 

1.47 

1.35 

28 

0.40 

“0.73 

0.66 

1.15 

0,75 

0.57 

i.io 

0.79 

1.52 

1.64 

1.05 

1,47 

29 

o.u 

•1.65 

-1.8  2 

1.11 

0.80 

0.10 

1.10 

0.81 

1.24 

1  .74 

1.17 

1 . 40 

30 

0.03 

-0.51 

0,96 

U.93 

-0,25 

1,40 

0,89 

1.07 

1.65 

1  .25 

1.16 

31 

0.00 

-0.70 

1,00 

1.45 

1.06 

1.66 

1  .09 

the 

folldwIng  refer 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.69 

0.31 

0.17 

0.27 

0.67 

0.75 

0,73 

0.92 

1.43 

1.21 

1.15 

MAX 

1,45 

1  .44 

1.03 

1.31 

1.90 

1.46 

1.45 

2.02 

1.99 

1.66 

2.2b 

MIN 

0,00 

-1.65 

-1.82 

-0.95 

0,03 

-0.25 

ir> 

o 

o 

i 

0.35 

0.65 

0.60 

0,53 

P-  NOT  AT  STATED  TIME 

higest  stage  was  a.«a  at  mjo  p.m.  un  sep.  as, 

LOWEST  STAGE  was  MINUS  8,00  ON  FEB.  SB, 
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DAILY  STAGES  FOR  1984 


BAYOU  BIENVENUE  AT  FLOODGATE  (*EST)  (LA.) 


LOCATION,  LAT.  29-59-47,  LONG.  89-54-57.  ON  SOUTHEAST  END  OF  LOCK  HALL,  C8T*.  76U24U4.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECOnDS  AVAILABLE.  HAY  9,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES,  HIGHEST,  3.91  FEET  ON  APR,  13,  1980.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  2,03  FEET 
ON  MAY  3,  197#. 


OAILY 

EIGHT  A.M.  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

N6VD 

DAY 

Jan  feb 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

Dl 

1 

0.16 

1.81 

1.00 

0.85 

1.69 

1 

2 

0.25 

2.13 

0,83 

0.78 

1.70 

1 

3 

0.28 

2.00 

0.63 

0.81 

1.45 

1 

4 

0.35 

1.85 

0.87 

0.88 

1.23 

1 

5 

O.bO 

1.66 

1.00 

0.92 

0.93 

2 

6 

0,84 

1.50 

1.14 

1.08 

0.67 

1, 

7 

0.90 

1.30 

1.35 

1.28 

0.93 

0, 

8 

1.02 

1.16 

1.T1 

1.29 

1.20 

0. 

9 

U.97 

1.00 

1.55 

1.20 

1.32 

0, 

10 

0.85 

0.83 

1.23 

1.00 

1.20 

0 

n 

0.75 

0.41 

0.81 

1.25 

0.39 

0, 

12 

0,57 

0.49 

0.73 

1.21 

0,86 

0, 

13 

0.57 

0.44 

0.78 

1.22 

0.82 

0, 

14 

0,b5 

0,51 

0.78 

1.15 

0.83 

1, 

15 

O.bO 

0.58 

0.98 

1.30 

0.07 

1, 

lb 

0.54 

0.62 

1.22 

1.19 

0.82 

1, 

IT 

F  0.40 

0.82 

0.57 

1.63 

1.27 

1.11 

0. 

18 

0,86 

0,68 

2,01 

l.«l 

1.33 

0, 

19 

0.05 

0.95 

2.16 

1.39 

1.11 

0, 

20 

1,04 

0.93 

2.34 

1.87 

0,89 

o, 

21 

1.0b 

0,89 

1.08 

0, 

22 

0.97 

0,88 

1.17 

0, 

23 

0.72 

1.20 

0,72 

F  2.17 

1.07 

1 

24 

0.85 

l.bO 

0.71 

2.10 

F  1,51 

0,05 

1, 

25 

0.71 

1,61 

0.63 

1.92 

1.90 

0,90 

1 

2b 

0,90 

1.57 

0,77 

1.75 

1.88 

1.02 

0 

27 

0.85 

1.42 

0.63 

1.50 

1.75 

1.36 

1 

28 

0.82 

1,30 

0,80 

1.46 

1.7« 

1.09 

1, 

29 

0.33 

0.81 

1.17 

1.8« 

1.06 

1, 

30 

•0,05 

1 ,60 

0.90 

1.05 

1.55 

1.12 

0, 

31 

1.53 

1.05 

1.58 

0, 

THE  FOLLOWING  refer  only 

TO  READINGS  APPEARING 

;  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.92 

0.98 

I.C6 

0, 

MAX 

1.61 

2.13 

1.70 

2, 

MIN 

0.16 

0.41 

0,39 

0, 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  mas  2.62  at  3xoo  p.m.  on  sep,  20. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  0,5b  ON  JUN.  30 


DAILY  STAGES  FOR  1984 
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KS 


BATOU  Bl£NV£NUE  AT  FLOODGATE  (EAST)  (LA.) 

LOCATION,  lAT.  29-59-52,  LONG.  89-54-55,  ON  NORTHEAST  *INGNALI  NEAR  MISSISSIPPI  RI YfcR-GULF 
OUTLET.  (STA.  7802504.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECQROER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  DEC.  23,  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST  7.52  FEET  ON  JAN,  20,  1983.  LOWEST,  MINUS  1.89  FEET  ON  JAn,  21,  1979. 


DAILY  EIGHT  A.M,  stage  IN  feet 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVU 


OAT 

JAN  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.22 

1.87 

0.91 

O.btS 

F 

1.52 

1.05 

2 

0.20 

2.49 

0.90 

0.6b 

F 

1.52 

0.73 

3 

0.13 

2.01 

0.85 

0.57 

1.19 

0,65 

4 

0.27 

2.12 

0.92 

0.76 

0,85 

1,23 

5 

0.60 

2.01 

1.06 

0.68 

0.40 

1 .52 

6 

0.97 

1.78 

1.10 

1.02 

0.10 

0,05 

7 

1.13 

1.62 

1.29 

1.16 

0,69 

•0,25 

e 

1.27 

1.37 

1.39 

1.04 

0,54 

-0,55 

9 

1  .29 

1.12 

0.94 

0.9* 

0.93 

-0.05 

10 

l.U 

0.92 

0.60 

1.12 

0.77 

0.00 

11 

1.04 

0.45 

0,45 

0.82 

-0.09 

0.43 

12 

0.71 

0.66 

0.34 

0.87 

1.00 

0.65 

13 

0.83 

0.74 

0  ,S2 

1.00 

1.12 

1.13 

14 

0.62 

0.70 

0.42 

1.0* 

1.01 

1.36 

15 

0.64 

0.34 

0.75 

1.35 

1.15 

1.03 

16 

0.50 

0.33 

F  1.52 

1.45 

1.23 

0.90 

17 

F  -0.20 

0,94 

0.34 

F  1,53 

1.52 

1.37 

0.20 

18 

0.85 

0.62 

F  1.53 

F 

1.52 

1.22 

-0,12 

19 

0.98 

0.98 

F  1.53 

F 

1.53 

0.50 

-0.26 

20 

1.19 

0.91 

F  1.52 

F 

1.52 

0.38 

-0.18 

21 

1.23 

1.00 

1.51 

0.35 

0.08 

22 

1.15 

0.95 

F  1.52 

1.20 

0.70 

0.14 

23 

0.84 

1.59 

0.80 

F  1.53 

1.22 

0,60 

0 .03 

24 

1.00 

1.96 

0.80 

F  1.52 

F 

1.52 

0.35 

0.90 

25 

1.01 

1.84 

0.79 

1.48 

1.52 

0.75 

0.79 

26 

1.25 

1,69 

0.50 

1.38 

l.«7 

1,18 

1.36 

27 

1,04 

1.44 

0.29 

1.22 

F 

1.52 

F 

1.53 

1.23 

28 

0.95 

1.28 

0.55 

1.22 

F 

1.52 

0.68 

1.09 

29 

0,25 

1.38 

0.49 

0,93 

F 

1.52 

1.33 

0.99 

30 

0.10 

1.67 

0.74 

1.03 

F 

1.52 

1.25 

0.49 

31 

1.52 

0.90 

F 

1.52 

0.30 

the  following 

REFER 

only  to 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1,04 

1.00 

1.22 

0.86 

0.57 

MAX 

1.96 

2.49 

F 

1.53 

F 

1.53 

1.52 

MIN 

0.13 

0.29 

0.57 

-0.09 

-0.55 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGMIST  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  2,61  AT  5100  P.M.  ON  JUL.  30. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  MINUS  1.25  ON  DEC.  8. 


>>>>>> 


w. 

mm 


HP 


■»y,- ->s 

>'VV^S 
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DAILY  STAGES  FOR  198 4 


INTRACOASTAL  mATERkAT  NEAR  PARIS  ROAD  BRIDGE,  NE n  ORLEANS*  LA. 


LOCATION.  l*T.  30-00-24,  LONG.  89-56-05.  On  NORTH  BANK  AT  NEn  URLEAnS  PUBLIC  SERVICE,  InC. 

Electric  plant  and  1700  feet  east  of  p*mis  road  bridge,  (sta.  ■•^ooooj.) 


gage.  AUTOMATIC  recoroer  and  staff. 


general  Information,  on  mar.  a,  1977  gage  nas  raised  a.u  feet  to  agree  *ith  nem  benchmark 
elevations  an0  ne«  sage  zero,  stages  from  jan,  1  thru  har,  3  mere  corrected  to  ne*»  oatum, 
prior  to  1977  gage  zero  mas  m.l.g. 


RECOROS  AVAILABLE.  STAGE,  JUNE  27,  TO  OCT.  9,  1944,  JUNE  12,  TO  AUG.  17,  19«5,  And  aPk.  lb, 
To  OATe,  PRIOR  to  NOV.  IS,  1967,  GAGE  HAS  LOCATED  AT  PARIS  ROAD  BRIDGE  (FIELD  OFFICM. 


EXTREMES,  HIGHEST,  10.04  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  10,  1965. 
HAR.  5,  1965,  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVQ. 


LOnEST,  M I nU3  2.19  FEE  I  Un 


daily  EIGHT  A.M,  STAGE  in  FEET 


Jan 


FEB 


MAR 


6 

7 

a 

9 

10 


u 

12 

13 

14 

15 


16 

17 

18 

19 

20 


21 

22 

23 

24 

25 


26 

27 

28 

29 

30 

31 


MEAN 

MAX 

MIN 


0.05 

0.00 

-0.31 

0.32 

1.50 

0.07 

o.S3 

-0.09 

i.n 

1.51 

0.25 

0.S9 

0.10 

1  .08 

0.80 

0.53 

0.69 

0.24 

0,55 

0.95 

0,30 

0.30 

1.15 

-0.45 

1.29 

0.95 

•0.5* 

1.28 

-0.20 

0.97 

0.70 

0.09 

0,40 

-0.50 

0.59 

0.90 

0  .  AO 

•0.35 

0.50 

0.60 

1.29 

0.A7 

-0.25 

0,01 

0.35 

1.75 

0.20 

0.20 

0.35 

0.05 

0.49 

0.10 

-0.21 

0,70 

0.19 

0.85 

0.80 

0.15 

1.23 

0.80 

1.41 

0.69 

0.45 

0.97 

0.95 

0.60 

0.65 

0.30 

0.75 

0.80 

0.85 

0.A5 

0.42 

0.83 

0.99 

0.69 

0  .ST 

0.68 

0,09 

1.95 

1.22 

0.58 

0.77 

-0.28 

1.30 

1.60 

1.00 

1.05 

-0.33 

0.70 

1.15 

0.79 

1.79 

-0.13 

0.95 

1.78 

1.58 

1.33 

0.35 

1.05 

1.56 

1.55 

0.00 

1.20 

1.15 

1.64 

0.58 

•0.60 

0.26 

1.30 

1.05 

-0.35 

0.65 

-0.10 

1.25 

1.20 

-0.36 

0.55 

-0.31 

1.05 

0.57 

-0. 1 1 

0,10 

•0,12 

0.93 

0.50 

0.A3 

0.05 

0,78 

1.12 

0.30 

1.02 

0.30 

1.50 

l.«l 

*0.10 

•0 .92 

0.50 

1,60 

1.50 

•0,40 

-0.89 

-1.42 

1.39 

1.78 

•0,40 

-0.15 

1.36 

1.75 

0.13 

-0.35 

1.35 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

REAOIN 

0.77 

0.90 

0.26 

0.48 

1.02 

l,7« 

1.58 

1.79 

1.60 

1.78 

•0,40 

*0.89 

•1.42 

-0.50 

0.05 

AT  stated  time 

stage 

NAS  3.95 

AT  1100 

P.M.  ON 

SEP. 

stage 

mas  minus 

1.62  ON 

MAR.  28 

. 

JUL 


0.65 

0.30 

0.09 

0,20 

0.40 


0.70 

0,68 

0.50 

0.44 

0.78 


0.95 

1.08 

1,48 

2.12 

2.33 


1.20 

1.47 

1,58 

1.68 

1.54 


2.32 

1.90 

1.60 

1.40 

0,90 


1.30 

0.90 

1.06 

1.10 

0.82 


1.37 

1.65 

1.30 

1.02 

0,90 


0,78 

1.27 

1.09 

1.25 

1.42 


0.72 

0,88 

1.27 

1.50 

1,58 


1.53 

1.45 

2.00 

2.42 

2.20 


1.72 

1  .44 
1,38 
0,60 
0,55 


2,04 

1.75 

1.68 

1.71 

2.09 

1.91 


1,18 

2.33 

0.09 


1.36 

2.«2 

0,44 


21. 


GAbE  ZERO  AT  nGVU 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

2.11 

l.M 

1.77 

2.81 

1,61 

2.85 

1.88 

1.86 

2.75 

1.46 

2.32 

1 .76 

1.50 

1.98 

1.20 

2.50 

2.00 

1  .70 

1.57 

1.96 

2.42 

2.06 

1.75 

0.92 

2.20 

2.22 

2.10 

1  .99 

0.81 

0 . 7  U 

2.04 

2.27 

1.96 

1.30 

U  .40 

1.71 

2.30 

1.66 

1.03 

0,15 

1.50 

1.73 

1  .66 

1.35 

0.49 

1.30 

1.41 

1.70 

1.00 

0.56 

0.75 

1.16 

1.95 

0.50 

0.95 

0.99 

1.09 

1  .50 

1.36 

1.20 

1  .20 

1.24 

1.99 

1  .65 

1.76 

0.90 

1.10 

1.66 

1  .60 

1  .99 

1.10 

1.38 

1.90 

1  .86 

1.64 

1.10 

2.71 

8.18 

2.05 

1.41 

1.11 

3.32 

i.97 

2.31 

0.95 

1.49 

3.41 

8.65 

2.00 

0,66 

1.84 

3.59 

8.5B 

1.09 

0.59 

1,74 

3.54 

2.69 

1.00 

0.69 

1.90 

3.60 

2.68 

0.88 

0,69 

1,76 

3.50 

F  2.08 

1.23 

0,92 

1.64 

2.60 

F  1.69 

1.20 

1.79 

1.70 

2.31 

1.75 

0.90 

1.63 

1.70 

2.26 

2.38 

1.35 

1.36 

1.42 

2.12 

2.20 

1,82 

2.22 

1.14 

1.91 

2.20 

2.80 

2.07 

1.44 

1.90 

2.96 

1.25 

1.80 

1.30 

1.70 

2.32 

2.14 

1.69 

1.55 

1.70 

2.98 

2.05 

1,26 

1,68 

2.90 

1.09 

TABLE 

ABOVE 

1.62 

2.18 

2.02 

1.55 

1.27 

2.85 

3.60 

2.69 

2.81 

2.22 

0.75 

1.09 

1.95 

0.50 

0.15 

DAILY  STAGES  FOR  1964 
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ZnNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  NEAR  SEABROOK  BRIDGE,  nek  ORLEANS,  LA, 


LOCATION.  L*T,  30-01-45,  LONG.  90-01-56.  BAkUIO  PLANT  WHARF  ON  EAST  Bank,  250  FEET  SOUTH  OF 
3EABR00*  BRIDGE.  (STA.  7606006.) 

GAGE .  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

general  information,  on  July  u,  1976  gage  was  raised  1,42  feet  to  agree  mitm  new  benchmark 
elevations  and  new  gage  zero,  stages  from  jan.  i  thru  july  ib  were  corrected  to  new  datum, 
prior  to  1976  gage  zero  mas  m.l.g. 

RECORDS  AVAILABLE,  VARIOUS  MONTHS,  1942,  1944,  1945,  1959,  AND  i960.  DAILY ,  AUG,  10,  1962,  Tj 

date,  prior  to  mar,  4,  ms,  gage  has  located  at  southern  railroad  bridge, 

extremes,  (Since  m2)  highest,  6.a?  feet  (caused  by  hurricane)  on  aug.  m,  1969.  lowest, 
minus  1.02  feet  on  feb.  29,  i9S4,  extremes  have  been  adjusted  to  ngvo. 


OAILY 

eight  a.m,  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NfcVU 

(1971 

AUJ  .  ) 

DAY 

Jan  feb 

HAR  APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

UCT 

NQ  V 

DEC 

1 

F 

0.15  F 

*0.15 

-0.75 

0.02 

0,86 

0,47 

0,16 

1.82 

1.34 

1.15 

2.31 

1.59 

2 

F 

0.66 

0.05 

-0,20 

0,40 

0.69 

0.13 

0.21 

2.50 

l  .19 

1.15 

2.27 

1  ,44 

3 

0.26 

0.83 

0.03 

0,85 

0.99 

-0.14 

0.25 

2,09 

1.13 

1.00 

1.77 

1  ,3u 

4 

0.36 

0.50 

0.42 

0,58 

0.92 

•0.09 

0.36 

2.00 

1.19 

1.11 

l.«7 

1.05 

5 

0.26 

0.15 

0.82 

-0.58 

0.78 

0.45 

0.74 

1.83 

1.35 

1.2’ 

1.06 

2.3/ 

6 

0.60 

*0.66 

1.15 

*0,69 

0.66 

0.99 

0.64 

1.62 

1.40 

1.99 

0.66 

1.21 

7 

0.58 

-0.57 

0.06 

•  0.76 

0.99 

1.24 

0,90 

1.37 

1.64 

1.63 

1.19 

0.65 

8 

0.75 

*0.11 

-0.60 

0.23 

0.35 

1.39 

1.00 

1.23 

2.05 

1.55 

1.26 

0.«5 

9 

0.92 

0.22 

-0.68 

0.21 

0.17 

1.73 

1,00 

1.02 

1  .61 

1.98 

1.51 

0.70 

10 

1.77 

0.15 

-0.25 

0.34 

-0.03 

l.’l 

0,95 

0.63 

1.41 

1.71 

1.39 

0.76 

11 

F 

0.26 

0.17 

-0.17 

0,62 

0.00 

1.66 

0.84 

0.53 

1.07 

1.50 

0.6b 

0.92 

12 

0.60 

0.72 

0,06 

1.23 

0.51 

1.53 

0,62 

0.52 

1.03 

1.59 

1.17 

1.02 

13 

1.15 

0.77 

0.67 

1.03 

0.55 

1.32 

0.57 

0.55 

1.07 

1.59 

1.32 

1.37 

14 

0.78 

0.73 

0.55 

0.92 

0.90 

1.20 

0.66 

0.79 

1.09 

1.55 

1.31 

1.71 

15 

0.90 

0.62 

0.52 

0.71 

0.35 

0.64 

0.60 

0.73 

1.25 

l.»5 

1.59 

1,60 

16 

0.85 

0.89 

0.74 

-0.30 

0.70 

1.03 

0.55 

0.85 

1.04 

1.60 

1  .60 

1.55 

17 

1.07 

0.85 

0.80 

-0,83 

0.82 

1.36 

0.77 

0.62 

2.30 

2. 1» 

1.79 

1.10 

16 

1.53 

0.97 

0.90 

-1.19 

0.75 

1.29 

0.90 

0.97 

2.57 

2.01 

1.8S 

0.90 

19 

0.95 

0.96 

1.16 

-1.21 

0.57 

1.13 

0.79 

1.25 

2.70 

1.99 

1.27 

C  ,64 

20 

1.05 

0.83 

1.11 

-0.29 

1.08 

1.00 

1.07 

1.22 

2.77 

2.10 

1.15 

0.85 

21 

0.96 

1.06 

-0.16 

0.65 

1.01 

0.79 

1,08 

1.27 

2.69 

2.30 

1.16 

0.96 

22 

0.93 

0.97 

•0.6  6 

0.52 

1.05 

0.76 

1,02 

1.21 

3.05 

2.20 

1  .96 

0.99 

23 

1.16 

*0.26 

F  0.26 

0.12 

1.25 

0.65 

1.35 

1.10 

2.57 

1.91 

1.32 

1.32 

24 

1.03 

*0.30 

-0.46 

0.79 

0.84 

1.79 

1.10 

2.37 

1.93 

1.07 

1.45 

25 

0.55 

*0.22 

-0.35 

0.72 

0.60 

1.72 

1.15 

2.20 

2.32 

1.16 

1  .30 

26 

0.52 

0.21 

0.56 

0.86 

1,00 

1.60 

0.97 

2.11 

2.22 

1.99 

1.84 

27 

0.55 

1.39 

0.45 

1.17 

0.83 

0,95 

1,43 

0,87 

1.77 

2.1“ 

2,19 

1  .62 

2B 

F 

0.18 

-0.88 

0.65 

1.23 

0,89 

0.06 

1.26 

1.01 

1,76 

2.20 

1.35 

1.64 

29 

F 

0.18 

-0.59 

-0.66 

1.16 

1.15 

0.42 

1.33 

1.05 

1.43 

2.16 

1.61 

1.56 

30 

F 

0.18 

-0.60 

1.05 

0.93 

0,01 

1.65 

1.20 

1.38 

2.1“ 

1  .66 

1.16 

31 

F 

0.18 

-0.62 

0.61 

1.61 

1.37 

2.10 

1  .00 

the 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.70 

0.29 

0.23 

0.67 

0.93 

0.95 

1.18 

1.79 

1.76 

1  .93 

1.25 

MAX 

1.77 

1.39 

1.23 

1.25 

1.91 

1.79 

2,50 

3.05 

2.32 

2.31 

2.37 

MIN 

F 

0.15 

-0.88 

-1.21 

-0.03 

-0.14 

0.16 

0.52 

1.03 

1.00 

0.66 

0.45 

F-  NOT  at  stateo  time 

highest  stage  mas  3.4i  at  4:00  p.m,  on  sep.  21. 
LOWEST  STAGE  MAS  MINUS  1,62  ON  FEB,  29. 


186 


OAILT  STASES  T0»  148* 


INNER  HARBOR  NAVISATION  CANAL  (Inn)  AT  FLORIDA  ATE,  BRI06E,  NEH  ORLEANS,  LA 


LOCATION.  LRT.  24*58*53,  LONS,  40-01*15,  FLORIOA  AVENUE  BRIDSE  AT  BRIOSE  CONTROL  HOUSE, 

AND  4.3  MILES  NORTHEAST  FRON  FOOT  OF  CANAL  STREET,  (STA,  T8I200T.) 

BASE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  HIRE  WEIGHT, 

seneral  information,  on  feb,  26,  14T4  base  nas  raised  21,28  feet  to  agree  with  new  benchmark 
Elevations  an0  new  sage  zero,  stages  from  jan,  1  thru  feb,  2s  were  corrected  to  new  datum. 

PRIOR  to  14T4  SAGE  ZERO  NAS  MINUS  20.55  FEET,  NSVO. 


RECORDS  AVAILABLE.  JULT  14*4  TO  0ATE,  SUBTRACT  0.2  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1455. 


extremes.  (Since  14*5)  highest,  4.42  feet  (caused  bt  hurricane)  on  aug.  is,  m4.  lowest,  minus 
1.45  feet  on  oEc,  25,  1483.  extremes  have  been  adjusted  to  ngvo. 


daily  eight  a.m.  stage  in  feet 


gage  zero  IS  at  NGVO 


DAY 

jan 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

-0.14 

0.44 

•0.50 

0.00 

1.23 

0.55 

-0.07 

1.60 

1*39 

1.42 

2.49 

2 

-0,10 

0.85 

-0.60 

0.60 

1.07 

0,00 

-0.15 

2.50 

1.39 

1.45 

2.39 

3 

0,20 

1.30 

0.00 

0.75 

0.45 

0.18 

-0.10 

1.65 

1.31 

1.10 

1.55 

4 

0.35 

0.80 

0.60 

0.30 

0,50 

0.02 

0.06 

2.10 

1.40 

1.33 

1.30 

5 

0.05 

0.00 

0.96 

-0.05 

0.70 

0.23 

0.41 

2.00 

1.50 

l.*0 

0.83 

6 

0.60 

0.00 

1.05 

-0.07 

0.75 

0.75 

1.70 

1.50 

1.55 

0.56 

7 

0.50 

-0.05 

f  0.75 

F 

0.80 

0,44 

1.50 

1.66 

1.83 

1.02 

6 

0.10 

0.00 

-0.60 

0.19 

1,10 

0.77 

1.20 

1.20 

l.«3 

0,90 

9 

0.20 

0.05 

-0.60 

•0.26 

1 .  TO 

1.10 

1.05 

1.30 

l.*2 

1  .30 

10 

1.40 

•0.80 

-0.40 

0.10 

l.*T 

0.40 

0.40 

1.00 

1.50 

1.15 

11 

0.50 

•0.65 

-0.50 

0,44 

1.80 

0.80 

0.35 

0.60 

1.21 

0.35 

12 

0.80 

0.30 

-0.12 

0.9S 

1.40 

0,40 

0.55 

0.67 

1.30 

1.08 

13 

0.40 

0.50 

0,40 

0,76 

0.30 

1,20 

0.45 

0.55 

1.00 

1.30 

1.36 

14 

0.80 

0.30 

0.14 

0.60 

0.50 

0.48 

0.51 

0.55 

0.90 

1.54 

0.95 

15 

0.85 

0.05 

0.10 

0.60 

F  1.10 

0.48 

0.15 

0.60 

1.20 

1.88 

1.08 

16 

0.40 

0.50 

0.10 

-0,30 

1.15 

0.45 

0.15 

0.70 

2.20 

2.02 

1.30 

17 

0.45 

0.45 

0.50 

-0.70 

1.04 

1.20 

0.50 

0.75 

2.60 

2.04 

2.00 

16 

1.05 

0.T5 

0.50 

-0,13 

0.65 

0.85 

0.70 

1.10 

2.90 

2.21 

1.65 

19 

0.85 

0.80 

1,50 

-0.70 

0.20 

0, 7q 

0.84 

1.44 

3.08 

2.1’ 

0.90 

20 

1,35 

1.10 

0.95 

-0.25 

0.80 

0.65 

1.00 

1.36 

3.14 

2.07 

0,76 

21 

1.15 

1.30 

-0.45 

0.75 

0.82 

0.43 

1.00 

1.50 

3.29 

2.33 

0.69 

22 

1.20 

0.30 

-0.92 

0.10 

1.04 

0.53 

0.86 

1.40 

3.20 

1.43 

1.18 

23 

1.28 

0.55 

0.06 

-0,30 

1.00 

0.80 

1.50 

1.22 

2.40 

1.65 

1.04 

24 

0.85 

0.55 

0.30 

-0.60 

0.65 

0.48 

1.74 

1.32 

2.20 

1.65 

0.69 

25 

0.18 

0.*5 

-0.10 

-0,40 

0.55 

1.01 

1.74 

1.20 

1.96 

2.2» 

1.30 

26 

0.15 

0.00 

-0.20 

0.55 

0.80 

1.30 

1  .38 

0.72 

1.62 

l.»6 

1.65 

27 

0.10 

1.50 

0.10 

1.13 

0.85 

1.06 

1.36 

0,55 

1.62 

1.87 

2.75 

26 

-0.40 

0.00 

0*40 

1.29 

1.05 

1.00 

1.10 

0.87 

1.65 

2.33 

1.18 

29 

0.15 

-0.20 

0.00 

1.20 

1.35 

0,28 

l.l» 

0.84 

1.30 

2.25 

1.80 

30 

0.45 

-0.42 

1.10 

l.«8 

-0,03 

l.«l 

1.20 

1.52 

2.32 

1.72 

31 

0.10 

-0.30 

1.20 

1,20 

1.31 

2.15 

THE 

following 

i  REFER 

ONLY  TO 

REA0ING3 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.35 

0,04 

0.27 

0.82 

0.81 

1.1« 

1.78 

1.76 

1.30 

MAX 

1.40 

1.50 

1.29 

1.85 

1.74 

2.50 

3,29 

2.33 

2.75 

HIN 

-0,40 

-0,92 

-0,70 

-0,03 

-0.15 

0.35 

0.60 

1.10 

0.35 

OE 


1. 

1. 

0. 

1. 

1. 

0. 

0. 

-0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1. 

1. 

1. 

1. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1. 

0. 

0. 


0. 

1. 

-0. 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  NAS  3.81  AT  1100  P.M.  ON  SEP.  21. 
LOWEST  STAGE  NAS  MINUS  1.55  ON  APR.  18. 


0A1LT  sTaGEA  FOR  19BR 


18 


INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  (INN)  AT  NEh  ORLEANS,  LA. 


LOCATION,  LAT,  29-57-52,  LONG.  90-01-A2.  LAKE  END  OF  INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  LOCK,  3.1 
NILES  NORTHEAST  FROM  FOOT  OF  CANAL  STREET.  (STA.  7616007 « ) 

GAGE.  STAFF  TTPe, 

general  Information,  on  har.  is,  1975  gage  nas  raised  33. is  feet  to  agree  hith  nem  benchmark 

ElEFATIOnS  ANo  N£M  GAGE  ZERO,  STAGES  FROM  JAN.  I  THRU  HAR,  ) 7  HERE  CORRECTED  TO  NEn  DATUM, 
PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  NAS  MINUS  32.19  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  mat  17,  1922,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  10.61  FEET  (FROM  MIGHMATER  HARK)  (CAUSED  BT  HURRICANE  BE TST )  ON  SEP.  10,  1965. 
LONEST,  MINUS  1,85  FEET  ON  JAN,  16,  1975.  EXTREHES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


daily 

eight  a.h.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT  NGVD 

(1965 

AO J  t  ) 

DAY 

Jan  peb 

HAR  ARK 

HAY 

JUN 

JUl 

aUG 

SEP  OCT 

NOV 

ore 

i 

•0,90 

0  ,  TO 

•0.50 

0.00 

1.00 

0.50 

0.00 

1  ,60 

1,60 

2.40 

1,40 

2 

-0.40 

-0.20 

•  0.20 

0.60 

1.10 

0.20 

0.60 

2,30 

1.40 

1.60 

2.30 

t.u 

3 

-O.is 

0.33 

-0.40 

u  •  >  0 

0.40 

0.50 

-0.20 

1  ,60 

1.40 

1 ,0U 

1 ,40 

w  .  Vu 

4 

-0.20 

0.40 

0.50 

0.20 

0.40 

0.70 

0.10 

2,00 

1.40 

1,40 

1.50 

1.56 

5 

0 .50 

0.00 

0.90 

0.60 

0.60 

0.00 

0.05 

1.60 

1.60 

1.30 

0.90 

2,00 

6 

0.80 

-1.00 

1.00 

0.20 

0.40 

0.40 

0.60 

1  .60 

1.70 

1  .60 

0,60 

0.50 

7 

0.50 

-0.20 

-0.90 

-0.40 

0,00 

1.00 

1.00 

1.60 

1.70 

1.55 

1.00 

0.00 

a 

0.60 

-0.20 

-0.10 

0.00 

1.50 

1.00 

0.60 

1.00 

1.60 

1.30 

0.60 

-o.«o 

9 

1  .00 

0.00 

-0.20 

-0.30 

0.00 

1.70 

1.30 

0.90 

1.50 

1.30 

1.20 

0.20 

10 

1.50 

-0.20 

-0.60 

0.00 

-0.60 

2.00 

0 .60 

0.60 

1.00 

1,40 

1.00 

0,90 

11 

0.50 

*0.80 

-0.60 

0.40 

-0.20 

1.60 

0.90 

0.20 

0.90 

1,00 

0.50 

0.60 

12 

0.40 

-0.20 

-0.20 

0,90 

0.50 

1.40 

0.60 

0.60 

0,60 

1.30 

1.20 

0,60 

13 

1.00 

-0.30 

0.20 

0.60 

0.70 

1.00 

-0.50 

0.50 

1.00 

1.30 

1  .60 

1  .40 

19 

0.20 

0.20 

0.00 

O.oO 

0.20 

1.00 

0.60 

0.60 

0,90 

1.50 

1.30 

1.80 

15 

0.70 

-0.90 

0.10 

0.50 

0.40 

0,40 

0.10 

0.60 

1.20 

1  .60 

1.60 

1  .40 

16 

0.40 

O.SO 

0.10 

-o.ao 

1.00 

0.70 

0.20 

0.65 

2,20 

2,00 

1  .60 

1.30 

IT 

0.70 

0.40 

1.50 

-0.50 

0.80 

1.00 

0.80 

0.30 

2.90 

2.00 

2.00 

V.10 

ia 

1.00 

0.70 

0.60 

-0.70 

0.50 

0.70 

0.60 

1.00 

2,90 

2.00 

1.80 

0.20 

19 

0.90 

0.60 

1.40 

-0.20 

1,00 

0,80 

0.70 

1.40 

3.80 

2,10 

0.90 

1.20 

20 

1.50 

1.10 

1.00 

-1.00 

0.80 

0.40 

0.90 

1.40 

3,00 

2.00 

0.70 

0.50 

21 

1.10 

1.30 

0.50 

0.60 

0.80 

0,«0 

1.10 

1.40 

3.25 

2.10 

0.70 

o.ao 

22 

1.60 

0.30 

-o.ao 

-0.30 

t  .00 

0.50 

0.95 

1.40 

3.20 

1.90 

1.10 

O.bO 

23 

1.30 

-0.30 

0,10 

-0.50 

1.00 

0,80 

1.30 

1.10 

2,40 

1.50 

0,90 

1.20 

24 

0.70 

-0.70 

0.30 

-0.70 

0.60 

0.60 

1.90 

1.20 

2.15 

1.40 

0.80 

1  .20 

25 

0.10 

0.50 

0.00 

-0.40 

0.50 

1,00 

1.70 

1 .20 

1.90 

2.00 

0.80 

1  .00 

26 

-0.10 

0.00 

-0.30 

0,50 

0.80 

1.30 

1.50 

0,70 

1,80 

1.60 

0.50 

1.20 

27 

0.00 

0.90 

-0,10 

1.30 

0,50 

1  .00 

1.30 

0,70 

2.60 

2.00 

2,40 

1.70 

26 

-0.40 

0.23 

-0.15 

1.30 

1.00 

0.90 

1,10 

0,80 

1.60 

2,00 

0.90 

1.50 

2" 

0.80 

-0.50 

-0.30 

1,00 

1.30 

0,00 

1.10 

1,10 

1  .40 

1  .60 

1  ,  4  u 

1.40 

30 

-0.40 

-0,40 

1.00 

1.50 

0,00 

1.50 

1.30 

1.60 

2.00 

1.70 

1  .20 

31 

-0.20 

1.00 

1.00 

1.20 

2,00 

0 .60 

the 

FOlLOmING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HEAN 

0.50 

0.10 

0.11 

o.ia 

0.66 

0.79 

0,80 

1  .66 

1.24 

0,96 

H  AX 

1.60 

1.30 

1,50 

1.30 

1.50 

2.00 

1,90 

2. ID 

2.40 

2,00 

HIN 

-0.40 

-1  .00 

-0,90 

-1.00 

-0.60 

0.00 

-0,50 

1.00 

0.50 

-0.80 

HIGHEST  STAGE  NAs  3.80  ON  SEP.  19. 
LONEiT  STAGE  NAS  MINUS  1.00  ON  FES,  6 


188 


mimm  m  liw.  jm  KfMgwjvm 


OAIL Y  STASES  FOR  1969 


INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  HARVEY  LOCK  (L  A  , ) 


LOCATION.  L*T.  29-54-31,  L0N6.  90-05-02.  STEEL  STRUCTURE  ON  CANAL3I0E  TAILBAY  WALL.  (ST  A . 
7*20007.) 

CASE.  HIRE  HEIChT  TYPE. 

general  information,  on  dec.  5,  1974  sa6e  has  raiseo  i.so  feet  to  agree  with  new  benchmark 
elevations  and  neh  case  zero,  stages  from  jan.  i  thru  oec.  4  were  correcteo  tu  new  latum. 

PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  HAS  AT  M.L.6. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN,  1#  1*25,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.21  FEET  ON  APR.  16,  1973.  LOWEST,  MINUS  i.26  FEET  On  JAN.  2b  AND  27,  19«0. 
Extremes  have  been  aojusted  to  ngvd. 


DAILY 

EIGHT 

A.M.  STA6E 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVU 

(1965 

AUJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

oet 

i 

0.50 

O.’l 

0.00 

0,78 

1.64 

0.43 

1.10 

1.65 

1.51 

0.61 

2.06 

1  .bo 

2 

0.66 

0.40 

0.00 

o.at 

1.70 

0.41 

1.22 

1.74 

1.38 

0.77 

1.97 

1.42 

3 

0,65 

0.6T 

0.S7 

0,93 

1.58 

1.13 

1.22 

2.28 

1.2b 

0.98 

2.13 

1.40 

4 

1.05 

0.72 

1.00 

1.33 

1.41 

1.05 

1.31 

2.22 

i.«T 

0.89 

1  .64 

1.1b 

5 

0.66 

0.71 

1.34 

1.80 

1.73 

1.24 

1.27 

2.27 

1.51 

1.04 

1.61 

1  .06 

6 

0,95 

o.«o 

1.36 

0,53 

2.15 

1.54 

1.21 

2.00 

0.96 

0.97 

1  .94 

1.21 

7 

0.90 

0.46 

1.70 

0.62 

2.15 

1.71 

1.15 

2.03 

1  .419 

0,94 

1.21 

0.54 

a 

0.94 

0.1S 

0.60 

0.93 

2.22 

1.45 

1.20 

2.03 

1.39 

0.96 

1.55 

1.05 

9 

0.64 

0.30 

0.57 

1.23 

1.65 

1.7b 

1  .06 

1.51 

1.26 

1  .06 

1.71 

l.ll 

10 

1.42 

0.75 

0.53 

1.03 

1.38 

1.82 

1.14 

1.66 

1.7d 

1 ,62 

1.66 

1.14 

11 

1.03 

0.68 

0.58 

1.17 

1.41 

1.63 

1.25 

1.61 

1.61 

1.73 

1  .62 

1.21 

12 

0.83 

1.04 

0.76 

1.10 

1.32 

1.74 

2.11 

1.61 

1.96 

1.77 

1  .63 

1.16 

13 

0.70 

1  .50 

1.22 

1.15 

1.31 

1.61 

2.06 

l.«7 

l.«l 

1.71 

1  ,03 

1.31 

14 

0.73 

1.34 

1.28 

1.06 

1.24 

1.66 

2.11 

1.51 

1.39 

1.69 

1.19 

1.4b 

15 

0.70 

1.27 

1  .35 

1.03 

1.14 

1.57 

2.04 

1.43 

1.36 

1.77 

1  .20 

1.40 

16 

0.60 

1.10 

1.25 

1.10 

0.75 

1.64 

2.11 

1.54 

1,03 

2.09 

1.47 

1.35 

17 

0.61 

l.OB 

1.20 

1.08 

0.86 

1.74 

2.16 

1.37 

0.91 

2.20 

1  .20 

l  ,45 

16 

0.90 

1.15 

1.10 

1.24 

1.26 

1.82 

2.01 

1.20 

1.19 

2.12 

1.42 

1.22 

19 

0.82 

1.12 

1.60 

0.70 

1.56 

1.81 

1  .44 

1.23 

2.25 

2.11 

1.63 

1  .40 

20 

0.76 

1.04 

1.50 

0.96 

1.82 

1  .56 

2.31 

1.33 

1.66 

2.12 

1.31 

21 

0.71 

1.15 

1.34 

1.85 

2.06 

l.«7 

1.32 

1.11 

1  .60 

2,62 

0.93 

22 

0.66 

1.23 

l.OS 

1.73 

2.10 

1.57 

1.36 

l.«7 

2.12 

2.7« 

0.67 

23 

0.56 

1.01 

1.16 

1.32 

2.03 

1.44 

1.65 

1.12 

2.06 

2.S6 

u.9a 

24 

0.54 

o.as 

1  .40 

1.08 

1.85 

1.44 

1.46 

1.07 

2.91 

2.26 

0.92 

25 

1.07 

0.80 

1.24 

0,70 

1.7« 

2.31 

1.43 

1.14 

2.39 

2.33 

0.74 

1.60 

26 

1.01 

0.87 

1.52 

1.40 

1.40 

2.17 

1.56 

1.17 

2.33 

2.27 

1.57 

0.65 

27 

0.87 

1.75 

l.«7 

0.72 

1.75 

1 .68 

1.34 

1.21 

1.86 

2.16 

1.61 

1.33 

26 

0.73 

1.38 

1.82 

0,77 

1  .66 

1.15 

1.54 

1.25 

1.7« 

2.06 

1,76 

1.39 

29 

1.03 

0.60 

1.48 

0,77 

1.71 

1.14 

1.56 

1.31 

1.36 

2.11 

1.41 

1.26 

30 

0.90 

0.78 

1.94 

1.65 

1.05 

1.54 

1.42 

0.96 

1.97 

1  .85 

1.36 

31 

0.66 

0.71 

0.68 

1.68 

l.«7 

1.90 

1.29 

THE 

FOLLOWING 

REFEH 

only  to 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.63 

0.46 

1.04 

1,09 

1.61 

1.54 

1.57 

1.53 

1.57 

1  .75 

1  .49 

1.34 

MAX 

1.42 

1.75 

1.46 

1.94 

2.22 

2.31 

2.31 

2.28 

2.91 

2.79 

2.13 

1.92 

MIN 

0,50 

0.15 

0.00 

0.53 

0.66 

0.41 

1.06 

1,07 

0,91 

0.77 

0,74 

0,59 

HIGHEST  STAGE  has  2.74  ON  OCT.  22. 

LOHEST  STAGE  HAS  0.00  ON  MAR.  1  ANO  LATER  OATE(S) 
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DAILY  STASES  FOR  196a 


INTRACQASTAL  WATERWAY  AT  ALGIERS  LOC*  (LA,) 


LOCATION,  L*T,  24-54-43,  LONG,  69-58-28.  ON  SOUTHWEST  CORNER  OF  CANAL3IDE  TAILBAY  -ALL,  (STa. 

762*004.) 

SA6£ .  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT, 

6C»F«AL  InFORmATjOh,  ON  DEC.  5,  1974  GAGE  WAS  RAISED  1.89  FEET  TO  AGREE  «ITh  n£«  rttNCMHARA 

Elevations  an0  new  gage  zero,  stages  from  jan,  i  thru  dec.  «  were  corrected  to  new  datum, 
prior  to  1974  6age  zero  was  hinus  0.22  foot,  m.l.g. 

records  available,  mat  i,  mb,  to  date. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.31  FEET  ON  APR.  16,  1973.  LOWEST,  MINUS  1.64  FEET  (AFFECTED  HY  HURRICANE) 
On  SEP.  9,  IRftS.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD , 


DAILY  eight  a 

.N.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

2EKU  IS 

AT  NC-VO 

(1965 

AUJ.l 

DAT 

Jan 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO  Y 

DEC 

1 

0.27 

0.35 

-0.10 

0.39 

1.48 

0.75 

1.04 

1.75 

1.31 

0,74 

2.07 

1.60 

2 

0.61 

0.30 

0.20 

0,67 

1  .63 

0.95 

1.24 

2.05 

1.30 

0,6* 

1  ,66 

1.67 

3 

0.68 

0.60 

0,45 

1.15 

2.10 

0.9s 

1.35 

2.26 

1.22 

0.99 

1.73 

1.5b 

4 

0.72 

0.48 

0,66 

1.10 

1.82 

1.00 

1.10 

2.09 

1.31 

0.94 

1.79 

1  ,09 

5 

0.80 

0.58 

1.20 

0.63 

1.72 

1.15 

t.io 

2.03 

1  .00 

1.21 

i  .79 

l.»5 

6 

0.96 

0.01 

0.90 

0.25 

2.1« 

1.50 

1.25 

2.00 

1.60 

1.35 

1.4b 

1.23 

7 

0.90 

-0.17 

0,47 

0.49 

2. IS 

1.65 

1.17 

1  .60 

1.00 

1.52 

1.40 

0.63 

8 

0.98 

0.10 

0,30 

0,70 

2.05 

1.72 

1.15 

1  .67 

1.45 

1  .54 

1.65 

1  .uu 

9 

1.10 

0.05 

0,19 

1.33 

l.«8 

1,70 

1.21 

1  .62 

1.60 

1.55 

1.90 

1.05 

10 

1.50 

0.«0 

0,21 

1,00 

1.20 

1.75 

1.09 

1.52 

1 .56 

1.64 

1  .98 

1.23 

11 

0.70 

0.70 

0,46 

1.13 

1.17 

1.77 

1.12 

1.57 

1,50 

1.81 

1  .50 

1.50 

12 

0.74 

1.00 

0,60 

1.19 

1.20 

1.45 

1.16 

1.55 

1.43 

1.76 

1.20 

1.22 

13 

0.65 

1.30 

1.00 

1.42 

1.02 

1.56 

1.30 

l.»0 

1.24 

1.72 

1.15 

1  .36 

14 

0.65 

1.32 

0,95 

1.30 

0.98 

1.55 

1.20 

1.67 

1.44 

1.70 

1.25 

1.53 

15 

0.75 

1.20 

1.10 

1.03 

0.80 

1.53 

1.30 

1.52 

1.3b 

2.06 

:  .25 

1 .50 

16 

0.75 

1.40 

1,25 

0.76 

0.75 

1.55 

1.26 

l.«S 

0.85 

2.06 

1.40 

1.56 

17 

0.70 

l.«0 

1.32 

0,50 

0.85 

1.58 

1.36 

1.37 

0.63 

2.1b 

1  .20 

1.37 

16 

1.05 

1.10 

1.25 

0,50 

1.10 

1.67 

1.32 

1.20 

1.05 

2.10 

1.65 

1.35 

19 

0.39 

1.30 

1.94 

0.50 

1.50 

1.68 

1.38 

1.15 

1.08 

2.20 

1.81 

l.«2 

20 

0.04 

0.60 

1.75 

0.90 

1.90 

1.55 

1.30 

1.26 

1.27 

2.25 

1.34 

1.35 

21 

-0.10 

0.70 

1.25 

0.53 

2.00 

1.35 

1.22 

1.12 

1.74 

2.57 

l.W 

1.55 

22 

0.03 

0.78 

0,86 

1.56 

2.08 

1.33 

1  .22 

1.18 

2.05 

2.82 

0.92 

1.65 

23 

0.40 

0.65 

0.95 

1.10 

2.00 

0.98 

1.30 

1.10 

2.19 

2.54 

0.68 

I  .“5 

24 

0.90 

0.70 

1.10 

0.78 

1.82 

1.01 

1.21 

1.10 

2.2b 

2.40 

1  .04 

1  .50 

25 

0.98 

0.45 

1.11 

0.65 

1.75 

1.00 

1.60 

1.15 

2,10 

2.35 

1  .05 

1.51 

2b 

0.72 

0.50 

1.01 

1.15 

1.75 

0,85 

1.40 

1.2« 

1.95 

2.29 

1.30 

1.30 

27 

0.75 

1.70 

1.25 

1.7S 

1.65 

0,95 

1.47 

1.24 

l.b9 

2.25 

1.68 

1.25 

28 

0.64 

1.10 

1,49 

1.60 

1.55 

0.95 

1.50 

1.25 

1.50 

2.07 

1.13 

1.52 

29 

0.70 

0,30 

0.65 

1.78 

1.28 

1  .00 

1.62 

1.31 

1.12 

2.25 

1.34 

1.60 

30 

0.69 

0,40 

1.90 

0.53 

0,99 

1.52 

1.40 

0.87 

1.96 

1.60 

1.55 

31 

0.09 

0,24 

0.52 

1.58 

1.35 

2.07 

1.54 

THE 

FOlLOXING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING 

i  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

0.67 

0.72 

0,85 

0.99 

1.48 

1.33 

1.25 

1.49 

1.93 

1.65 

l.«5 

1.59 

MAX 

1.50 

1.70 

1.94 

1.90 

2.15 

1.95 

1.62 

2,26 

2.25 

2.82 

2.07 

1.67 

MIN 

-0.10 

-0.17 

-0.10 

0,25 

0.52 

0.75 

1  .04 

1.10 

0.83 

0.68 

0.88 

0.85 

highest 

STAGE 

4*3  3.07 

AT  l J 30 

P.M.  UN 

■>CT.  21 

LOWEST 

STAGE 

<4  *  S  MINUS 

0.30  UN 

FEB.  8. 

mm 

%; 


M  3 


m 

m 


m 


5M 

$ 

s® 

•2$ 

Ai! 
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0AIL Y  STAGES  FUN  1 96a 


BAYOU  PETIT  CAILLOU  AT  COCOORIE,  LA. 


LOCATION,  LAT.  J9-14-4S,  LONG,  90-39-48.  ON  LOUISIANA  LAND  ANO  EXPLORATION  COMPANY  NMARF  ON  NORTH 

bank  op  little  cocoorie  bayou,  soo  feet  west  of  junction  nitn  bayou  petit  caillou.  and  at  the 
End  of  state  highway  56.  csta,  tgjosot.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  ANO  STAFF. 

RECORDS  available.  STAGE,  MAR.  1969  TO  SEP.  S,  1RTA  AND  JAN.  30,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  11. as  FEET  (F?3M  HIGH  HATER  NARK)  IN  1974,  LOWEST,  MINUS  1.66  FEET  ON  MAR.  2, 
I960. 


daily 

eight  a 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO, 

0 

.16  F OUT ! 

,  NGVD 

11966 

AUJ.) 

DAT 

Jan 

FES 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

•0.09 

0.09 

0.70 

1  .S3 

1.87 

1.36 

2.37 

2.19 

1.56 

2.50 

1.61 

2 

0.20 

0.30 

1 .82 

2.20 

1.71 

1.30 

3.00 

2,08 

1.64 

1.84 

1.73 

3 

O.JO 

0.T7 

1.63 

2.4T 

1.36 

1.21 

2.93 

2,14 

1.70 

1.93 

1.25 

4 

0.46 

0.62 

1.20 

1.T1 

1.39 

1.20 

2.65 

2.10 

1.71 

2.10 

1.70 

5 

0.41 

0.55 

0.67 

2.11 

l.*l 

1.36 

2.76 

1,99 

1.96 

1.30 

1.51 

6 

0.85 

-0.06 

l.OS 

2.16 

1  .82 

1.60 

2.77 

1,67 

1.95 

1.33 

0.16 

7 

0.T2 

0.27 

1.00 

2.13 

1.78 

1  .65 

2.46 

2.23 

2.07 

1.42 

0.14 

a 

1.04 

0.41 

1.63 

1.00 

2,04 

1.71 

2,56 

2.37 

1.96 

1.30 

0.31 

9 

1.21 

0  .  TO 

l.OS 

0.65 

2.35 

2.02 

2.54 

2.22 

1.66 

1.1* 

0.5* 

10 

1.04 

0.62 

0.95 

0.77 

2.52 

2.10 

2.36 

2.07 

1.66 

1.39 

0.59 

11 

0.38 

0.55 

1.39 

1.06 

2.60 

1.69 

2.17 

1.66 

1.60 

0.43 

0,84 

12 

1.02 

0.96  F 

1.60 

1.32 

1.1R 

2.43 

2,02 

2.17 

1.71 

1.54 

0.98 

1.07 

13 

0.62 

0.46 

0.65 

1.22 

1.57 

2.20 

1.79 

1.75 

1.54 

1.55 

1.17 

l.«8 

14 

0.66 

0.37 

0.52 

1.37 

1.91 

2.14 

1.52 

1.79 

1.61 

l.»3 

1.41 

1.72 

15 

0.49 

0.49 

0.52 

0.75 

1.59 

1.93 

1,46 

1.83 

1.82 

2.19 

1.66 

1.74 

16 

0.08 

0.57 

0.63 

1  ,07 

1.87 

2.11 

1.52 

1.73 

1.61 

2.57 

1.62 

1.S9 

IT 

0.40 

0.52 

0.94 

0.73 

1.82 

2,09 

1  ,64 

1.66 

2.1« 

2.36 

2.15 

1.33 

IS 

0,65 

1.10 

1.12 

1.36 

2.04 

2.00 

1.71 

1.74 

2.42 

2.69 

2.44 

1.30 

19 

-0.11 

1.06 

1.79 

1.68 

2.01 

1.85 

1.76 

1.87 

2.63 

2.89 

1.43 

0.65 

20 

0.40 

0.9T 

0.67 

l.SS 

1.90 

1.82 

1.90 

2.06 

2.90 

3.00 

0.66 

0.70 

21 

0.34 

0,79 

1.30 

2.50 

1.91 

1.71 

2.00 

2.17 

F 

3.46 

2.97 

0.54 

0.97 

22 

0.85 

1.15 

1.42 

1.52 

l.»2 

1.58 

1.98 

2.16 

F 

3.46 

2.66 

0.32 

0.77 

23 

1.15 

0.55 

1.40 

0,93 

1.64 

1.55 

2.47 

1.95 

3.02 

2.02 

0.63 

0.60 

24 

1.06 

0.62 

1.36 

0.65 

1.58 

l.«7 

2.31 

1.93 

2.76 

1.69 

0.61 

1.26 

25 

1.00 

-0.05 

0.39 

1.24 

1.65 

1.65 

2.42 

2.03 

2.40 

1.96 

0.67 

1.09 

26 

0.66 

1.03 

0 .69 

1.57 

l.SO 

1.90 

2.26 

1.99 

1.99 

1.71 

1.15 

1.24 

27 

0.37 

0.47 

1.50 

1.90 

2.02 

2.08 

2.16 

1.77 

1.61 

1.66 

2.06 

1.69 

20 

0.15 

•1  .09 

1.35 

1.93 

1.95 

1.91 

2.41 

1.76 

1.74 

1.60 

0.97 

1.65 

29 

-0.04 

*1.13 

-0.3S 

2.07 

1.59 

1.79 

2.12 

1.84 

1.30 

1.61 

2.02 

1.73 

30 

0.08 

0.28 

1.97 

1.57 

l.*9 

2.09 

1.86 

1.25 

2.05 

2.05 

1.76 

31 

-0.20 

0.33 

2.01 

2.15 

2.01 

2,l« 

1.66 

THE 

following 

REFER 

ONLY  TQ 

reaoings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.52 

0.47 

1.36 

I. 72 

1.89 

1.84 

2.15 

2.14 

2.02 

1.39 

1.19 

MAX 

1.21 

1.15 

2.50 

2,47 

2.60 

2.47 

3.00 

F 

3.46 

3.00 

2.50 

1  .66 

MIN 

-0.20 

-1.13 

0.65 

0.65 

1.36 

1.20 

1.66 

1.25 

1.54 

0.32 

0.14 

F-  NOT  AT  STATED  TINE 

HIGHEST  STAGE  (From  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  J.46  AT  6100  P.M.  ON  SEP.  21  AND  LATER  OATEIS). 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1.22  ON  FEB,  28, 


km 


mm 


»»sw 


m 
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OAILY  5 T AGf  3  FOR  196* 


INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  NOiirtA,  LA, 


LOCATION,  LAT.  29-35-56,  LONG,  90-92-37,  ON  WOODEN  REVETMENT,  jo  FEET  NORTH  OF  highway  2a 
BRIOGE.  ISTA.  7632007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF, 

general  information,  on  mar.  23,  1977  gage  *as  raised  o.7a  foot  to  agree  with  new  gage  zeru. 

STASES  from  Jan,  1  thru  mar,  23  MERE  CORRECTED  TO  NEM  DATUM,  PRIOR  TO  1977  GAGE  ZERO  wAS  m.L.G 

RECORDS  AVAILABLE,  JULT  18,  1941,  TO  MAR,  25,  I9a5,  NOV,  6  TO  19,  1945,  AND  FEB,  27,  19a*,  TO 

date. 

EXTREMES,  HI6HEST,  4.75  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  OCT,  JO,  1978,  LOWEST,  MINUS  0,53  FOOT 
On  JAN.  13,  1956.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUST60  TO  NGvO, 


OAILV 

EIGHT  a 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NG  V  1/ 

OAT 

J*N 

FEB 

HAR 

APS 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

N.JV 

UtC 

1 

i.»« 

1  .63 

1.54 

2.38 

2.75 

2.91 

2.42 

2.75 

2.53 

2.00 

3 

2.67 

2 

2.06 

1.68 

1.53 

2.25 

2.74 

2,43 

2.40 

3.07 

2,92 

2.06 

3.01 

2.69 

3 

2.0# 

2.04 

1.T8 

2.45 

3.01 

2.92 

2.37 

3.20 

2.92 

2.19 

2.60 

2.66 

4 

2,14 

1.80 

2.04 

2.2» 

2.41 

2.«2 

2.30 

3.28 

2,36 

2.16 

2.66 

2.60 

5 

2.15 

1.T8 

2.27 

1.45 

2.87 

2.55 

2.33 

3.28 

2.22 

2.31 

2.60 

2.62 

6 

2.24 

1  .42 

2.38 

1.78 

2.48 

2.71 

2.35 

3.14 

2.1b 

2.93 

2.49 

2.«9 

7 

2.16 

1  .26 

2.01 

1.80 

3.04 

2.86 

2.57 

3.00 

2,26 

2.59 

2.52 

2.10 

8 

2.22 

1.37 

1.84 

2.10 

3,08 

2.40 

2.40 

2.84 

2.53 

2.64 

2.65 

2.20 

9 

2.24 

1.43 

1.72 

2,30 

2.78 

2.45 

2.35 

2.77 

2.b5 

2.63 

2.73 

2.25 

10 

2.52 

1.62 

1.72 

2.22 

2.61 

3.05 

2.37 

2.66 

2,70 

2.72 

2,90 

2.32 

11 

1.44 

1.77 

1.83 

2.42 

2.44 

3.10 

2.35 

2.55 

2,60 

2.6t> 

2.53 

2.40 

12 

1.44 

2.06 

2.00 

2.61 

2.47 

3.05 

2.34 

2.53 

2.52 

2.6» 

2,46 

2.36 

13 

l  .40 

2.38 

2.38 

2.67 

2.«3 

2.45 

2.38 

2.42 

2.32 

2.66 

2.43 

2.59 

14 

1.44 

2.35 

2.34 

2.66 

2.40 

2.87 

2.36 

2.60 

2.36 

2.72 

2.46 

2.76 

15 

2.08 

2.41 

2.36 

2.40 

2.30 

2.81 

2.36 

2.52 

2.44 

2.9« 

2.bl 

2.65 

16 

2.03 

2.48 

2.40 

2.04 

2.28 

2.«7 

2.35 

2.40 

2,20 

2.99 

2.61 

2.66 

17 

2.13 

2.34 

2.«5 

1.42 

2.32 

2.42 

2.48 

2.32 

2.39 

3.06 

2.54 

2.49 

18 

2.40 

2.45 

2.«7 

1.85 

2.45 

2.47 

2.48 

2.2« 

2.52 

3.07 

2.60 

2,44 

19 

2.04 

2.43 

2.55 

2.12 

2.61 

2.45 

2.55 

2.30 

2.60 

3.11 

2.60 

2.46 

20 

1.88 

2.10 

2.74 

2.30 

2.82 

2,85 

a. 52 

2.35 

2.65 

3.16 

2.44 

2,**6 

21 

1.02 

2.04 

2,48 

2.82 

3.06 

2.73 

2.48 

2.37 

2.93 

3.37 

2.41 

2.62 

22 

1.82 

1.44 

2.28 

2.73 

3.08 

2.80 

2.49 

2.34 

3,16 

3,99 

2.16 

2.66 

23 

1.46 

1.40 

2.24 

2.45 

3.21 

2.49 

2.55 

2.30 

3.23 

3,91 

2.22 

2.56 

24 

2.06 

1.84 

2.36 

2.27 

3.06 

2.37 

2,44 

2.22 

3.25 

3.30 

2.2* 

2.66 

25 

2.07 

1.81 

2.42 

2.23 

2.48 

2.38 

2.56 

2.20 

3.1» 

3,31 

2.34 

2.67 

26 

1.44 

2.06 

2.30 

2.61 

2.45 

2.34 

2.55 

2.22 

3.11 

3.27 

2.45 

2.55 

27 

t.«# 

2.64 

2.50 

2.80 

2.40 

2.35 

2.57 

2.20 

2.99 

3.22 

2,30 

2,63 

28 

1.42 

2.20 

2.64 

2.83 

2.85 

2.36 

2.63 

2.29 

2.75 

3.13 

2.42 

2.63 

29 

1.86 

1.71 

2.15 

2.87 

2.74 

2.38 

2,62 

2.29 

2.49 

3,07 

2.66 

2.72 

30 

1.82 

2.42 

2.85 

2.52 

2.34 

2.61 

2.37 

2.15 

3.03 

2.60 

2.65 

31 

l.M 

1.82 

2.42 

2.63 

2.45 

3.01 

2.74 

the 

FOLLOWING 

REFER 

ONL»  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.02 

1.47 

2.21 

2.36 

2.7« 

2.67 

2,95 

2.56 

2.59 

2,65 

2.56 

2.54 

MAX 

2.52 

2.64 

2.42 

2,87 

3.21 

3.10 

2.63 

3.28 

3.25 

3.44 

3.05 

2.76 

MIN 

1.81 

1.26 

1.53 

1.78 

2.28 

2.34 

2,30 

2.20 

2.15 

2.00 

2.16 

2.10 

HIGHEST  STAGE  NAS  3.55  AT  12<10  P.H,  ON  AUG.  3, 
LOMEST  stage  was  1,24  ON  FEB.  7. 
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DAILY  STAGES  FOR  1964 


y 


* 

.s 

i 

i 


8AY0U  BUEuF  (INK)  AT  BAYOU  BOEUF  LOCK  (LA.)  (EAST) 


LOCATION.  L AT •  29-40-59,  LONG.  91-10-25.  ON  GUARDRAIL  AT  LANOSIDE  END  UF  LUCK,  2.5  *ILF3  EAST 
OF  MORGAN  ClTy,  LA.  (STA.  7636010.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  "IRE  HEIGHT. 

general  Information,  on  dec.  22,  1976  gage  has  raised  0.7a  foot  tu  agree  *ith  new  gage  zero. 

Stages  from  Jan.  1  thru  dec.  22  mere  corrected  ro  neh  datum,  prior  to  i97b  gag*  zero  «as  k.l.g. 

RECORDS  AVAILABLE .  SEP.  8,  1954,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.68  FEET  ON  APR.  17,  1973.  LOWEST ,  MINUS  0.78  FOOT  ON  Jan,  a  ANU  nuv,  22 
1956.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


daily  eight  A.M.  stage  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


s 

X; 

t  DAY 

J»N 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO  Y 

oec 

c 

|  1 

G 

1.88 

1.04 

G 

1,40 

G 

1.81 

G 

2.68 

G 

2.78 

2,00 

1.70 

1.09 

1.10 

2.91 

G 

2.3« 

1  Z 

G 

1.9, 

1.10 

G 

1.42 

G 

1  .84 

G 

2.65 

G 

2.71 

2.00 

1.61 

1.23 

0.40 

G 

2.85 

G 

2.«0 

|  3 

G 

1.95 

1.10 

G 

1.71 

G 

2.05 

G 

2.81 

G 

2.75 

2.00 

2.21 

1.21 

1.10 

2.36 

G 

2.44 

V  4 

G 

1  .90 

1.00 

G 

1.76 

G 

1.98 

G 

2.59 

G 

2.75 

1.90 

2.15 

1.31 

1.30 

G 

2.97 

G 

2.21 

*  5 

1.88 

1.00 

G 

2.03 

G 

1.82 

G 

2.75 

G 

2.77 

1  .90 

2.12 

1 .62 

G 

1.10 

G 

2.99 

G 

2.31 

M 

\  6 

1.85 

G 

0.60 

G 

1.51 

G 

1.78 

G 

2.71 

G 

2.74 

G 

1.90 

2.12 

1  .60 

1  .  4  U 

2.21 

G 

2.24 

l.*0 

G 

0,60 

G 

1  .68 

G 

1.85 

G 

2.74 

G 

2.84 

G 

1.60 

2.12 

1.56 

1.60 

2.26 

G 

2.02 

C 

"  i 

1.75 

0,90 

G 

1.64 

G 

2.05 

G 

2.75 

G 

3.03 

1.90 

2.03 

1,60 

1.50 

2.47 

G 

2.21 

•  9 

1.68 

1 .00 

G 

1.51 

G 

1.98 

G 

2.43 

G 

2.90 

1  .60 

2.00 

1  .59 

1  .50 

G 

2.43 

b 

2.2C 

‘  10 

1.80 

1  .00 

G 

1,54 

G 

2.12 

G 

2.55 

G 

2.91 

1.90 

1.85 

1  .59 

1  .60 

G 

2.63 

G 

2.30 

1  11 

1.30 

1.10 

G 

1.62 

G 

2.19 

G 

2.65 

G 

2.96 

1.90 

1.53 

1.59 

1.50 

G 

2,06 

G 

2.31 

L> 

.  1* 

1.40 

1  .30 

G 

1.61 

6 

2.36 

G 

2.53 

G 

2.87 

2.10 

1.95 

1.70 

F 

1.48 

G 

2.09 

G 

2.28 

Vy 

13 

1.38 

1.50 

G 

1.90 

G 

2.40 

G 

2.52 

G 

2.72 

1.80 

1.54 

1.6U 

1.45 

G 

2.31 

G 

2.30 

19 

G 

1.24 

1.60 

G 

2.03 

G 

2.40 

G 

2.49 

G 

2.71 

G 

1.90 

1.48 

1.90 

2.12 

G 

2.25 

G 

2.36 

& 

:  is 

t 

G 

1.43 

1.70 

G 

1,98 

G 

2.34 

G 

2. TO 

G 

2.53 

1.70 

1.29 

1  .90 

2.08 

G 

2.36 

G 

2.40 

% 

i 

.  16 

G 

l.«5 

1  .90 

G 

2.06 

G 

2.28 

G 

2.50 

G 

2.61 

1.60 

0.74 

1.90 

2.44 

2.55 

G 

2.11 

(  IT 

G 

1.42 

G 

1.60 

G 

2.05 

G 

2.28 

G 

2.46 

G 

2.62 

G 

1.79 

1.20 

1.20 

2.65 

G 

1.89 

w 

2.24 

.  18 

G 

1.85 

G 

1,60 

G 

2.08 

G 

2.22 

G 

2.46 

G 

2.66 

1.79 

1.93 

1.90 

2.53 

G 

2.38 

G 

2.27 

1 

19 

G 

1.28 

G 

1.60 

G 

2.15 

G 

2.31 

6 

2.53 

G 

2.63 

G 

1.68 

1.92 

1.60 

2.6  2 

G 

2.25 

G 

2.13 

1  20 

G 

1.32 

G 

1.20 

G 

2.15 

G 

2.59 

G 

2.75 

G 

2.46 

G 

1.71 

1,71 

1.60 

2.71 

G 

2.08 

r. 

2.41 

<*£ 

1 

\  21 

1.15 

G 

1.20 

G 

2.00 

G 

2.55 

G 

2.87 

G 

2.38 

G 

1,68 

1.71 

G 

1.80 

2.40 

2.09 

2.27 

22 

1.22 

G 

1.23 

G 

1.81 

G 

2.62 

G 

3.02 

G 

2.30 

G 

1.73 

2,06 

G 

2.00 

2.44 

1  .98 

G 

2.25 

23 

1.32 

G 

1,26 

G 

1.85 

G 

2.81 

G 

2.99 

G 

2.15 

G 

1.65 

2.18 

G 

2.10 

3.06 

G 

1  *93 

G 

2.12 

24 

1.04 

G 

1,20 

G 

1.96 

G 

2.36 

G 

2.99 

G 

2.00 

G 

1.68 

G 

1.96 

G 

1  .60 

2.72 

G 

2.06 

G 

2.34 

i  25 

1.29 

G 

1.20 

G 

2.00 

G 

2.44 

G 

2.94 

G 

1.90 

1,85 

2.11 

2.10 

2.77 

G 

2.12 

G 

2.15 

$ 

>  26 

1.21 

G 

1.85 

G 

1.67 

G 

2.40 

G 

2.97 

G 

1.90 

G 

1.85 

2.00 

2.10 

2.68 

G 

2.09 

G 

2.31 

o 

1  27 

1.21 

G 

2.09 

G 

2.05 

G 

2.65 

G 

2.96 

G 

1.90 

G 

1,73 

G 

1.69 

2.10 

2.47 

G 

2.37 

G 

2.08 

26 

1.14 

G 

1,61 

G 

2.12 

G 

2.61 

G 

2.96 

G 

1.90 

G 

1.61 

1.93 

1.60 

2.53 

G 

2.21 

G 

2.16 

1 

1  ?9 

1  .  il 

G 

* 

p 

1  .90 

G 

2.74 

n 

7.96 

2.20 

G 

1  ,75 

0.95 

1.20 

2.66 

6 

2.31 

G 

2.31 

1  30 

0.9  J 

G 

1.75 

G 

2.75 

C 

2.63 

2.00 

1.73 

0.85 

I  .20 

2.74 

G 

2.43 

G 

2.54 

»  31 

0.84 

G 

1.73 

G 

2.75 

1.71 

0.75 

G 

2.72 

G 

2.30 

i 

The 

EOlLONING 

REFER 

only  to 

REA0IN6S  APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

1  MEAN 

1.44 

1,26 

1.63 

2.2« 

2.71 

2,51 

1.81 

1.66 

1.57 

2.11 

2.28 

2.28 

1  MAX 

6 

1.95 

G 

2.09 

G 

2.15 

G 

2.81 

G 

3.02 

G 

3.03 

2,10 

2.21 

G 

2.10 

3.06 

2.91 

G 

2.41 

1  MIN 

0.84 

G 

0.60 

G 

1.80 

G 

1.78 

G 

2.43 

G 

1.90 

G 

1.60 

0.79 

1 .09 

0.40 

G 

1  .89 

G 

2.02 

g-  cates  closed 

HIGHEST  stage  HAS  J.53  AT  10*00  P.M.  ON  MAY  29. 
LOWEST  STAGE  HAS  0.00  ON  AUG.  30. 
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DAILY  STAGES  FOR  1984 


BAYQU  BUEUF  AT  B  A  Y  UO  80EUF  LOCK  IL*.)  (REST) 


LOCATION.  l*T,  *9-40-59,  LONG.  91-10-34.  On  GUARDRAIL  AT  F  l  ODD  *  AY  END  OF  LUCK,  2.5  *ILFS 
East  of  Morgan  city,  la.  (Sta.  7b40oio.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  -IRE  -EIGHT. 

GENERAL  InFORhATjOn.  on  OEC.  22,  1976  GAGE  R AS  RAISED  0.78  FUUT  TO  AGREE  «ITh  ne*  r  a-  t  ZFRu, 

STAGES  FROM  Jan.  1  THRU  DEC.  22  -ERE  CORRECTEO  TO  RE*  DATUM.  PRIOR  TO  1976  GAGE  .  RU  -a$  m.l.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  8,  1954,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  10.56  FEET  ON  MAY  27,  1973.  LOWEST,  MINUS  1.98  FEET  HN  uOv.  8,  1959.  FxTREhfS 

have  been  adjusted  to  ngvd. 


daily  EIGHT  A.H,  stage  In  FEET 


GAGE  7E*u  IS  AT  n*,vl- 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

J'iL 

AUG 

SEP 

UCT 

Nt!  V 

utC 

1 

G 

J.60 

1.20 

G 

2.90 

G 

3.85 

G 

5,05 

G 

5.61 

3.21 

2.19 

2.00 

1.07 

3.04 

G 

3.79 

2 

G 

J.SS 

1-37 

G 

3.04 

G 

4.07 

G 

5.10 

G 

5.52 

2.97 

2.30 

1.85 

1.54 

G 

3.14 

u 

3.74 

3 

G 

5.45 

1.62 

G 

3.20 

G 

4.30 

G 

5.44 

G 

S.46 

2.80 

2.60 

1  .82 

1  .67 

2,97 

b 

5.50 

4 

G 

3.54 

1.40 

G 

3.40 

G 

4,07 

G 

4.93 

G 

5.37 

2.68 

2.69 

1.71 

1  .b7 

b 

3.17 

G 

3.37 

5 

G 

3.ao 

1.31 

G 

3.60 

G 

4.08 

G 

a. 96 

G 

5.50 

2.24 

2.68 

1.77 

G 

2.37 

G 

3.16 

G 

3.55 

6 

G 

3.00 

G 

1  .08 

G 

3.45 

G 

4.10 

G 

*.10 

G 

5.«5 

G 

*.o5 

2.64 

1  .74 

2.00 

2.29 

G 

3.52 

7 

G 

2.90 

G 

1.25 

G 

3.50 

G 

4.18 

G 

5.15 

G 

S.Sh 

G 

2.65 

2.65 

1  .90 

1 .4t 

2.44 

G 

3,19 

a 

G 

2. NO 

1.15 

G 

3.48 

G 

4.40 

G 

5.01 

G 

5.52 

2.23 

2.61 

2.10 

1.91 

2.66 

G 

3.54 

9 

G 

2.60 

1.19 

G 

3.46 

G 

4.49 

G 

4.79 

G 

5,43 

2.46 

2,5* 

2.20 

1.53 

G 

3.18 

G 

3.66 

10 

G 

2.40 

1.45 

G 

3.57 

G 

4.40 

G 

4,63 

G 

5.44 

2.4S 

2.37 

2.00 

1.69 

G 

3.31 

G 

3.74 

11 

G 

2.20 

1  .40 

G 

3.60 

G 

4.55 

G 

4,66 

G 

5.42 

2.30 

2.71 

2,03 

1.61 

G 

2.90 

G 

3.70 

12 

G 

2. 50 

1.48 

G 

3.70 

C 

4.60 

G 

4.90 

G 

5.27 

2.26 

2.07 

1.74 

1  .90 

G 

3.00 

i» 

3,bu 

13 

G 

2.40 

1.80 

G 

3.92 

G 

4.83 

G 

4.98 

G 

5.15 

2.26 

2.07 

1  .64 

I  .96 

G 

3.06 

G 

3.09 

19 

G 

2.20 

1.77 

G 

3.85 

G 

4.67 

G 

4,99 

G 

5.00 

G 

2.71 

1.92 

1.46 

2.20 

G 

3.35 

to 

3.90 

15 

G 

2.40 

1.66 

G 

4.00 

G 

4.00 

G 

4.99 

G 

4,66 

2,06 

2.00 

1.60 

3.29 

r. 

3.62 

G 

3.68 

16 

G 

2.20 

2.03 

G 

4.10 

G 

4.75 

G 

4.98 

G 

4.SS 

G 

2,68 

1.81 

U.99 

3.29 

2.07 

G 

3.4<J 

17 

G 

2.06 

G 

2.20 

G 

4.13 

G 

4.68 

G 

4.99 

G 

4.72 

G 

2.77 

1.79 

1.58 

3.29 

G 

2.05 

G 

3.22 

18 

G 

2.55 

G 

2.45 

G 

4.20 

G 

4.75 

G 

5.07 

G 

4,60 

2.93 

1.69 

1.7b 

2.31 

G 

3.40 

G 

2.71 

19 

G 

1.40 

G 

2,10 

G 

4.26 

G 

4.70 

G 

5.21 

G 

4.41 

G 

2.68 

l.bb 

1.65 

2.60 

G 

3.40 

U 

2. be 

20 

G 

2.10 

G 

2.03 

G 

4.20 

G 

4.90 

G 

5.47 

G 

4.16 

G 

2.68 

1.90 

2.15 

2.75 

G 

3.00 

G 

2.60 

21 

l.SO 

G 

2.29 

G 

4.10 

G 

5.30 

G 

5.52 

G 

3.94 

G 

2.32 

1.93 

G 

3.31 

3.90 

2.36 

f 

3.22 

22 

1.54 

G 

2.33 

G 

3.92 

G 

5.09 

G 

5.51 

G 

3.71 

9 

2.69 

1.90 

G 

3.50 

3.29 

2.24 

G 

3,30 

23 

1.70 

G 

2.26 

G 

3.65 

G 

4.90 

G 

5.62 

G 

3.68 

G 

2.57 

2.00 

G 

3.29 

3.06 

G 

3.00 

6 

J.23 

24 

1.9- 

G 

2.33 

G 

3.90 

G 

4.90 

G 

5.55 

G 

3.24 

G 

2.70 

G 

2.00 

6 

2.94 

2.78 

G 

3.09 

G 

3.59 

25 

1.55 

G 

2.38 

G 

3.75 

G 

4.87 

G 

5.65 

G 

3.10 

2.19 

2.00 

2.47 

G 

3.30 

G 

3.56 

26 

1.49 

G 

2.65 

6 

3.71 

G 

5.06 

6 

5.66 

G 

2.59 

G 

2,60 

2.10 

2.37 

2.»7 

G 

3.48 

G 

3.33 

27 

1.48 

G 

3.75 

G 

3.63 

G 

5.25 

G 

5.67 

G 

3.30 

G 

2.95 

G 

2.20 

1,00 

3.11 

G 

4.11 

G 

5.60 

26 

l.«l 

G 

3.01 

G 

4.00 

G 

5.18 

G 

5.69 

G 

2.96 

G 

3,07 

1  ,90 

1.41 

3.26 

G 

3.50 

G 

3.74 

29 

1.35 

G 

2.65 

G 

3.66 

G 

5.29 

G 

5.60 

3.32 

G 

2.76 

2.01 

0.93 

2.83 

G 

3.90 

G 

3,87 

30 

1.33 

G 

3.68 

G 

5.23 

6 

5.42 

3,33 

2,24 

1.99 

1,09 

2.»7 

G 

4,00 

G 

3.95 

31 

1.00 

G 

3.78 

G 

5.51 

2.19 

1.76 

G 

3.29 

G 

3.00 

ThE 

FOllO" 

ING 

REFER 

UNIT  TO 

READINGS  appearing  in  • 

rHE 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.27 

1.42 

3.73 

4,69 

5,23 

4,54 

2,58 

2.1* 

1.96 

2.51 

3.11 

3.50 

WAX 

G 

3.60 

G 

3.75 

G 

4.26 

G 

5.30 

G 

5.69 

G 

5.61 

3.21 

2.60 

G 

3,50 

3.90 

G 

4.11 

G 

3.95 

MIN 

1.00 

G 

1.08 

G 

2.90 

G 

3.85 

G 

4.79 

G 

2.59 

2,06 

1.66 

0,93 

1.07 

2.24 

G 

2.50 

gates  closeo 

HIGHEST  STAGE  HAS  5.71  AT  7J30  P.H.  ON  MAY  27. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.20  ON  SEP.  29. 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 
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DAILY  STAGES  FOR  1964 


IN^CUASTAL  WATERWAY  AT  MAX  LAKE  EAST  CONTROL  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATION,  i *  T ,  *9-36-27,  LONG.  91-19-22.  On  FlOODNAY  SIDE  (SOUTH)  FACE  OF  STRUCTURE  AT  rax  LAKE 
East  Pj^.s-CTION  LEVEE,  a.7  MILES  SOUTHEAST  of  CALUMET,  la,  (STA,  7644010.) 

GAGE .  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

records  available,  July  i9,  irss  to  july  w,  1979,  ano  June  22,  i962  to  date, 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.52  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS  2.0b  FEET  On 
JAN,  11,  1956. 

DAILY  eight  A.m.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZEkO  IS  AT  Nbvo 


day 

J>N 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.34 

2.56 

3.25 

«.20 

4.66 

2.90 

2.66 

2.22 

l.«2 

3,35 

2 

1.36 

2.66 

3.55 

1.26 

4.66 

2.45 

2.67 

1.96 

1 ,8« 

3,02 

3 

r  2.13 

1 .66 

2.6b 

3.72 

F  6.12 

«.60 

2.72 

3.20 

1.92 

2.00 

2,87 

4 

3.02 

1.62 

3.09 

3. as 

a. 12 

4,56 

2.72 

2.95 

2.02 

2.00 

3,04 

5 

2 ,66 

1.46 

3.23 

3.33 

a.  io 

4.62 

2.83 

2.96 

1.70 

2.56 

2,67 

6 

2.16 

1  .00 

2.9b 

3.40 

1.21 

4.B7 

2.70 

2.85 

2.01 

2,23 

2.52 

7 

2.66 

1  .46 

3.01 

3,50 

8.3  2 

4.76 

2.73 

2.75 

2.44 

2.26 

2.74 

6 

t.12 

1.44 

3.01 

3.73 

6.23 

4.69 

2.77 

2.62 

2.65 

2.21 

2.89 

9 

2.1 0 

1.44 

2.95 

3.80 

3.98 

4.70 

2.95 

2.83 

2.56 

2.16 

3,03 

10 

2.83 

1.42 

3.12 

3.75 

a. 07 

4.71 

3.03 

2.65 

2.52 

2.0? 

3.22 

1 1 

2.00 

1.23 

3.08 

3.90 

8.13 

4 . 7  0 

3.01 

2.59 

2.25 

1  .40 

2,60 

F  3.06 

12 

2.26 

1.57 

3.17 

4.10 

8.17 

4.60 

3. 04 

2.43 

1.95 

2.02 

2.65 

3.26 

13 

2.12 

1.72 

3.39 

4.09 

8.18 

4.48 

3,04 

2.31 

1  .83 

2.06 

3,00 

3.36 

14 

1.02 

1.75 

3.32 

4.08 

8.18 

4.37 

2.42 

2.11 

1.57 

2.54 

3.17 

3.42 

15 

2.10 

3.40 

3.97 

4.17 

4.23 

2.87 

2.36 

1.64 

3.13 

3.37 

3.22 

16 

1  .12 

3.50 

3.93 

4.15 

4,26 

2.88 

2.03 

1.10 

3.24 

3,16 

3.13 

17 

2.00 

3.52 

3.85 

«.15 

«.17 

2.15 

1.80 

1.83 

3.04 

3,02 

2.78 

18 

2.50 

3.63 

3.95 

a. 23 

4.01 

2.78 

1  .61 

2.08 

2.80 

3.41 

2.61 

19 

1  .81 

3.20 

4.07 

8.32 

3.8b 

2.88 

1.82 

2.19 

1.12 

3.13 

2.52 

20 

l.oa 

3.46 

4.12 

3.66 

2.89 

2.18 

2.72 

3.40 

2.76 

2.51 

21 

l.*a 

3.40 

F 

4.41 

3.48 

2.73 

2.15 

3.50 

3.48 

2.67 

2.72 

22 

1.93 

3.28 

4.25 

3.32 

2.70 

2.20 

3.56 

3.26 

2.63 

2.77 

23 

2.07 

3.27 

4.05 

3.16 

2.64 

2.23 

3.00 

3.31 

2,78 

2.68 

2* 

1.90 

3.35 

4.02 

F  a. 70 

3.05 

2.82 

2.04 

3.03 

2.96 

2.90 

3.06 

25 

1.79 

3.20 

4.07 

a. 75 

2.95 

2.81 

2.39 

2.65 

3.11 

3.07 

3.06 

26 

1.53 

3.15 

4.25 

a. 79 

2.93 

2.88 

2.45 

2.41 

3.06 

3.13 

3.05 

27 

1.87 

3.33 

4.41 

1.11 

3.27 

2.97 

2.35 

1.60 

3.04 

3,75 

3.25 

28 

1.31 

F  2.51 

3. as 

4.34 

8.78 

3.12 

3.02 

2.34 

1  .52 

3.01 

2.93 

3.25 

29 

1.37 

2.36 

3,05 

4.41 

a  .88 

3,30 

2.80 

2.38 

1.17 

3.03 

3.45 

3.40 

30 

1.38 

3.10 

4.38 

8.52 

3.15 

2.47 

2.34 

1.16 

3.1« 

F  3.83 

3.33 

31 

1.08 

3.20 

4.80 

2.i« 

1  .90 

3.15 

3,38 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

NEA0IMG3 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.19 

3.93 

4.02 

2.79 

2.40 

2.17 

2.66 

3.03 

MAX 

3.63 

F 

a.ai 

4.76 

3,08 

3.20 

3.56 

3.«8 

F  3.83 

m  In 

2.56 

3.25 

2.93 

2.87 

1  .60 

1.10 

1  .‘2 

2.52 

F-  VOT  AT  STAtEO  TIME 

highest  stage  (From  incomplete  record)  was  a.es  at  5*05  p.m.  on  may  2a  and  later  oate(s). 

LOWEST  STAGE  WAS  0.69  UN  JAN.  31. 


daily  STAGES  FOR  1964 


MAX  LAKE  EAST  BQRRON  PIT  US)  NEAR  CALUMET,  LA,  (NORTH) 


location,  l*t.  29-42-06,  long,  91-22-0#.  east  mall  at  north  end  of  siphon  unoer  bayou  teche,  so< 
feet  east  of  east  calumet  floodgate,  csta.  764t>oio.) 

GAGE.  READINGS  MEASURED  DOMN  from  BENCH  HARK  (TBH  SIPHON  number  TMO),  a  Thu  Inch  suuare  cut  IK 
NORTHEAST  CONNER  of  CURB.  ELEVATION,  7.81  FEET,  NGVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1970,  1972,  ANO  1974  TO  DATE. 


stage  In  feet 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


day  Jan  fEB  mar 


APR  MAT 


JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  Ul 


V 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 


-1.05 


1  1 
12 

13 

14 

15 

16 

17  -0.90 

18 

19 

20 


-1.80 


-2.50 


-2.05 

-2.03 


-1.50 

-1.95 


-2.05 


-1 .80 


-1,96 


-1.60 

•1.80 


21 

22 

23 

24 

25 


-2.00 


-1.70 


•2.00 


2b  -2.05 

27  -1.90 

2*  -1.30 

29 

30  -2.00  -1.85 

31 

The  FOLLOWING  REFER  only  TO  READINGS  APPEARING  in  THE  TABLE  *8UVE 

MEAN 

MAX 

MIN 


96 


DAILY  STAGES  FOR  1984 


WAX  lake  EAST  DRAINAGE  AREA  at  control  structure  (l*,) 

LOCATION.  L*T.  29-38-33,  LONG,  91-19-22.  ON  LANOSIDE  (NORTH)  FACE  OF  STRUCTURE  AT  *Ax  LAKE  EAST 

protection  levee,  4.7  miles  southeast  of  calumet,  la,  (sta,  Tsaaoio.) 

6AGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE,  JUL*  19,  1955  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  2.15  FEET 

ON  MAY 

3,  1957. 

LOWEST, 

MINUS 

3.03  ON 

JUL.  21* 

1978. 

daily 

eight  ».H.  ST  AGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

«Gvu 

DAY 

JAN  FES  nar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

nOv 

0 

1 

-1.96 

-1.98 

-1.65 

-1.98 

-2.27 

-2,65 

-2.56 

-2 

2 

-1.98 

-2,25 

-2.15 

-2.34 

-2.36 

-2.56 

-2.65 

-2.49 

-2 

3 

-2.31 

-1.59 

-2.28 

-2.46 

-2,65 

-2.46 

-2 

4 

-2.03 

-1.92 

-2.39 

-2.16 

-1.73 

-2.26 

-2.56 

-2,65 

-2.43 

-2 

5 

-2.18 

-1.98 

-2.36 

-2.18 

-2.44 

-2.88 

-2.40 

-2.65 

-2,40 

-2 

6 

-2.28 

-1.97 

-2.36 

-1,7| 

-2.53 

-2.36 

-2,63 

-2.44 

-2 

7 

•1.98 

-1.98 

-2.37 

-2.19 

-1,98 

-2.37 

-2.33 

-2.63 

-2.52 

-2 

8 

-1  .78 

-1.98 

-2.31 

-2.19 

-1.90 

-2.58 

-2.31 

-2.62 

-2.52 

-2 

9 

-1.64 

-2.19 

-1.95 

-2.33 

-2.30 

-2,62 

-2,50 

-2 

10 

•1.59 

-1.97 

-2.3« 

-2.13 

-2.46 

-2.40 

-2,61 

-2.49 

-2 

11 

-1.T7 

-1.97 

-2.12 

-1.87 

-2.80 

-2.75 

-2.59 

-2.47 

-2 

12 

-1 . 65 

-2.35 

-2.34 

-2.11 

-2,06 

-2.59 

-2.68 

-2.58 

-2,47 

-2 

13 

-1.95 

-2.23 

-2.09 

-2.11 

-2.50 

-2.56 

-2.«9 

-2 

14 

-1.82 

-2.16 

-2.37 

-1.90 

-2.49 

-2.45 

-2.53 

-2,49 

-2 

15 

-2.13 

-2.16 

-2.40 

-2.24 

-2.63 

-2.2« 

-2.50 

-2 

16 

—  1,84 

-2.22 

-2.12 

-2.21 

-2.34 

-2.68 

=  2.22 

-2.49 

-2 

17 

-2.06 

-2.28 

-2.37 

-2.18 

-1.84 

-2.68 

-2.53 

-2.43 

-2.49 

-2 

IS 

-1.81 

-2.37 

-2.09 

-2.00 

-2.53 

-2.46 

-2.13 

-2,50 

-2 

19 

-1.T5 

-2.06 

-1.65 

-2.44 

-2.43 

-2.06 

-2.46 

-2 

20 

-2.05 

-2.34 

-1.98 

-2.15 

•2.37 

-2.40 

-1.90 

-2.46 

-2 

21 

-1 .76 

-2.15 

-2.34 

-2 ,24 

-2.31 

-2.37 

-2.46 

-2.50 

-2 

aa 

-1.68 

-2.15 

-2.35 

-2.22 

-2.28 

-2.55 

-2.«1 

-2.56 

-2 

23 

-2.08 

-2.02 

-2.30 

-2.16 

-2.09 

-2.«3 

-2.56 

-2 

24 

-1.87 

-2.18 

-2.27 

-2.15 

-2.44 

-2.50 

-2.56 

-2 

25 

-2.38 

-2.31 

-2.22 

-2.03 

-2.31 

-2.61 

-2.5b 

-2 

26 

-2.15 

-2.25 

-2.22 

-2.19 

-1.79 

-2.24 

-2.43 

-2.49 

-2.56 

-2 

27 

-2.11 

-2.25 

-2.1b 

-2.30 

-2.50 

-3. 55 

-2.34 

-2.50 

-2 

28 

-2.46 

-2.25 

-2.14 

-2.10 

-2.03 

-e.75 

-2.74 

-2.26 

-2.34 

-2 

29 

-1.87  -2.29 

-2.25 

-2.12 

-1.85 

-2.21 

-a. 53 

-2.68 

-2.2a 

-2.40 

-a 

30 

-2.18 

-2.25 

-2.13 

-1  .90 

-2.28 

-2.37 

-2.65 

-a. 33 

-2.36 

-2 

31 

-2.07 

-1.98 

-2.37 

-2,66 

-2 

THE  FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

reapings 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

-2.03 

-2.41 

-2.46 

-2.48 

-2 

MAX 

-1.59 

-1.98 

-1.90 

-2.34 

-2 

MIN 

-2,«« 

-2,88 

-c  .66 

-2.56 

-2 

HIGHEST  WaS  MINUS  1,82  AT  4100  A.M.  ON  JUL.  1 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  2.95  ON  SEP.  25. 
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DAILY  ST  ACE  3  FOR  1989 


FRESHWATER  canal  ABOVE  BEEF  RIOSE  (LA.) 


LOCATION.  L*T.  24-33-18,  LONS,  98-18-19.  ABOUT  200  FEET  NORTH  OF  FRESHWATER  BAYOU  LOCK.  (STA. 
7654017.) 

CASE.  AUTOMATIC  RECOROER  ANO  STAFF, 

RECOROS  AVAILABLE.  FEB.  13,  1463,  TO  JAN.  S,  1966,  AND  FEU,  23,  1967,  TO  UATE.  PRIOR  TO  JULY  25, 
1967,  CAGE  WAS  LOCATED  AT  BELLE  ISLE  CANAL. 

EKTREMES.  HIGHEST,  7.95  FEET  ON  SEP.  16,  1471  (AFFECTED  BY  HURRICANE).  LOWEST  (FROM  INCUMPLETE 
RECORD)  MINUS  2.4  FEET  ON  JAN.  B,  1970  ANO  JAN.  IS,  1472. 


DAILY 

CXChT 

A.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT  M.L*G. 

(1965  *0J.) 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR  APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

nqv  uec 

1 

0.90 

G 

1.60 

G 

1.55 

G 

1.70 

G 

2.80 

G 

2.«5 

G 

1.52 

G 

2,70 

G 

3.15 

6 

2.25 

3.65 

G 

2.75 

2 

O.To 

G 

2.15 

G 

1.44 

S 

2.75 

G 

3.00 

6 

1.90 

G 

1.40 

G 

3,00 

G 

2.45 

G 

2.90 

3.30 

G 

3.11 

3 

G 

2.10 

G 

2.65 

G 

2.10 

G 

2.60 

G 

3.10 

G 

1.80 

G 

1.50 

G 

3,60 

G 

8,90 

G 

2.90 

8,80 

6 

2.80 

4 

0.80 

S 

1.50 

G 

2.78 

G 

0,85 

G 

1.50 

G 

1.70 

G 

1.75 

G 

3,40 

G 

2.69 

G 

3.25 

3.10 

G 

8.88 

5 

O.TS 

G 

1.35 

G 

2.84 

G  -0.30 

G 

2.25 

G 

2.20 

G 

2.11 

G 

3,50 

G 

2.50 

G 

3.48 

1.8B 

G 

2.98 

6 

1.45 

G 

0.70 

G 

1.01 

G 

0.50 

G 

2. 70 

G 

2.60 

G 

2.40 

6 

3,35 

G 

2.45 

6 

3.17 

1.85 

G 

1.55 

7 

1.30 

G 

1.10 

G 

0.80 

G 

1.20 

G 

3.00 

G 

3,10 

2.40 

G 

3.15 

G 

3.00 

G 

3.30 

8.55 

G 

1.58 

a 

1.40 

G 

1.50 

G 

1.20 

G 

2.25 

G 

2. 86 

G 

3.30 

G 

2.B4 

G 

2.99 

G 

3.10 

G 

8.95 

8.65 

G 

8.50 

9 

2.60 

G 

1.85 

G 

1.05 

G 

1.30 

G 

1.20 

G 

3.60 

G 

2.47 

G 

2,92 

2.95 

G 

3.10 

8.17 

G 

8.60 

?o 

1,60 

G 

1.75 

G 

1.05 

G 

1.30 

G 

1.40 

G 

3.60 

G 

2.80 

G 

2*51 

3.20 

G 

3.85 

8.05 

G 

8.50 

XI 

0.60 

r. 

1.65 

G 

1.34 

G 

2.60 

G 

2.47 

G 

3.50 

G 

2.28 

G 

2,24 

8.80 

G 

8.45 

0.53 

8.74 

12 

2.25 

G 

2.75 

G 

2.60 

G 

3.00 

G 

2.85 

G 

2.47 

G 

2.10 

G 

2,25 

8.55 

G 

3.08 

1.53 

1.84 

13 

1 .45 

G 

2.20 

G 

2.25 

G 

2.70 

G 

2.55 

G 

2.71 

G 

2.15 

G 

2,00 

2.10 

G 

3.05 

8.05 

3.17 

14 

1.00 

G 

2.06 

G 

2.00 

G 

2.80 

G 

2.65 

G 

2.50 

G 

2.05 

G 

2.05 

8.08 

G 

3.6S 

3.35 

3.15 

15 

1.20 

G 

2.68 

G 

2.76 

G 

1.10 

G 

1.45 

G 

2.37 

G 

1.90 

G 

2.00 

2.33 

G 

3.45 

G 

3.42 

3.00 

16 

2.00 

G 

2.  SO 

G 

3.00 

G 

0.00 

G 

2.14 

G 

3.60 

G 

1.70 

G 

2.00 

G 

1.78 

G 

3. BO 

G 

8.45 

G 

8.93 

17 

2.22 

€ 

2.40 

G 

2.45 

G 

0.04 

G 

2.30 

G 

2.46 

G 

1,65 

G 

2.10 

G 

8.90 

3.48 

G 

3.18 

G 

8.54 

18 

1.20 

G 

3.28 

G 

2. 81 

G 

1.00 

G 

2.53 

G 

2.52 

G 

1.70 

G 

1,98 

G 

3.55 

3.59 

6 

3.40 

G 

8.40 

19 

-0.30 

G 

2.60 

G 

3.05 

G 

2.00 

G 

2.‘4 

G 

2.10 

G 

1.80 

G 

2.23 

G 

3.38 

3.60 

G 

8.55 

G 

2.15 

20 

0.75 

G 

2. SO 

G 

1.40 

G 

2.10 

G 

3.45 

C 

1.45 

G 

2.22 

G 

2.60 

G 

3.65 

3.69 

G 

■).oo 

G 

2.39 

21 

0.62 

G 

1.34 

G 

0.10 

G 

3.40 

G 

2.70 

G 

2.00 

G 

2.48 

G 

2.80 

G 

4,05 

3. 96 

G 

8.12 

l 

2.85 

22 

2.25 

G 

1.60 

G 

1.04 

G 

2.25 

G 

2.97 

6 

2.20 

G 

2.59 

G 

2.84 

G 

4.13 

4.80 

G 

1.90 

G 

8.58 

23 

2.35 

G 

1.40 

G 

2.25 

G 

1.33 

G 

3.27 

G 

2.15 

G 

2.60 

G 

2.35 

6 

3.90 

G 

3.80 

G 

2.21 

2.55 

24 

2.23 

6 

1.70 

G 

3.50 

6 

1.10 

G 

3.20 

G 

1.90 

G 

3.25 

G 

2.10 

G 

3.80 

8.42 

G 

2.65 

3.30 

<^5 

1.45 

G 

1.30 

G 

2.00 

G 

2.10 

G 

3.15 

G 

1.80 

G 

3.10 

G 

2.34 

G 

3.70 

3.00 

G 

3.20 

2.65 

26 

1.70 

G 

2.83 

G 

2.20 

G 

3.20 

G 

3.22 

G 

2.10 

G 

3.05 

G 

2.30 

G 

3.45 

G 

3,85 

G 

3.00 

3.16 

27 

G 

1.85 

G 

2.65 

6 

2.50 

G 

3.09 

G 

3.10 

G 

2.03 

G 

2.67 

G 

2.10 

G 

2.70 

2.74 

G 

3.75 

3.83 

28 

G 

1.65 

G 

0.85 

G 

2,60 

G 

3.00 

G 

3.00 

G 

1.42 

G 

2.60 

G 

2.20 

G 

2.49 

2.46 

G 

1.51 

G 

3,10 

29 

G 

1.55 

G 

0.20 

G  -0.25 

G 

3.79 

G 

2.60 

G 

1.45 

G 

2,50 

G 

2.20 

G 

1.70 

2.33 

G 

3.48 

G 

3.05 

30 

6 

i.eo 

6 

0.90 

3.40 

6 

1.53 

G 

1.32 

G 

2.10 

G 

2.40 

G 

1.64 

3.20 

6 

3.46 

6 

8.64 

31 

G 

1.40 

G 

1  #40 

G 

1.48 

G 

2,30 

G 

2.60 

G 

3.75 

G 

3.10 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

».«» 

1.41 

1.88 

1.95 

2.61 

2.41 

2.27 

2.54 

2.91 

3.83 

2.60 

8.70 

MAX 

2.60 

G 

3.28 

6 

3.50 

G 

3.90 

G 

3.45 

G 

3.60 

G 

3.25 

G 

3,60 

G 

4.13 

4.80 

G 

3.75 

3.30 

MIN 

-0.30 

G 

0.20 

6  -0.25 

6  -0.30 

G 

1.20 

G 

1.32 

G 

l.*0 

G 

1.98 

G 

1.64 

G 

8.25 

0.53 

G 

1.55 

s-  gates  closeo 

HIGHEST  stage  was  4.GS  AT  4«15  P.M.  ON  SEP.  29  ANO  LATER  OATE(S) 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1.01  ON  MAR,  24  ANO  LATER  DATE (3} . 


DAILT  STASES  FOR  1184 
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FRESHWATER  CANAL  AT  FRESHWATER  BAYOU  LOCK  (LA.)  (NORTH) 


LOCATION.  LAT.  39.33*16,  LONS.  92*18-20,  ON  NORTH  SIDE  OF  LOCK.  (STA.  7659217.) 

SASE.  STAFF  TTFe. 

RECORDS  AVAILABLE.  STASE,  JULY  1968  TO  DATE. 

EXTREMES.  HISHEsT,  A. SO  FEET  (AFFECTEO  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  5,  1973.  LOWEST,  MINUS  2.9  FEET  UN 
JAN.  8,  1970  AND  JAN.  IS,  1972. 


daily 

eight  a 

.  STA6E 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT 

M.L.G 

• 

(1965 

A  0  J 

i.) 

DAY 

jan 

FEB 

MAR 

APR 

mat 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

0.75 

G 

1.70 

G 

2. 00 

G 

1.90 

G 

2.55 

6 

2.00 

G 

1  •  bO 

G 

2.50 

G 

3.30 

G 

2.00 

3.40 

G 

2.9S 

2 

1.10 

G 

2.40 

G 

2.00 

G 

3.90 

G 

2.60 

G 

1.60 

G 

1,30 

G 

2.90 

G 

2.90 

G 

2.30 

2.40 

G 

2.90 

3 

6 

2.  SO 

G 

2.85 

G 

2.00 

G 

2.40 

G 

2,80 

G 

2.00 

G 

1.50 

G 

3.10 

G 

2.90 

G 

2.7  i> 

2.60 

G 

2.»5 

4 

l.oe 

6 

1.40 

G 

2.60 

G 

1.00 

G 

1.40 

G 

1.90 

G 

1,80 

G 

3.40 

G 

2.40 

G 

2.90 

2.80 

9 

2.70 

5 

1.00 

G 

1.40 

G 

2.70 

G  • 

•0.25 

G 

2.00 

G 

2,«5 

G 

2,10 

6 

3.45 

G 

2.60 

G 

3.20 

1  .60 

G 

3.10 

6 

1.60 

G 

0.80 

G 

i.00 

6 

0.40 

G 

2.70 

G 

2.80 

G 

2,b0 

G 

3.30 

G 

2.30 

G 

3.10 

1.40 

6 

1  .80 

7 

l  ,40 

G 

0.90 

G 

0.50 

G 

1.30 

G 

3.20 

G 

3,30 

G 

2,10 

G 

3.10 

G 

2,90 

G 

3.10 

2.30 

G 

1.50 

6 

2.00 

G 

1  .50 

G 

1.20 

G 

2.50 

G 

3.00 

G 

2.70 

G 

2.40 

G 

2.80 

G 

3.00 

G 

3.00 

2.10 

G 

2.65 

9 

2. TO 

G 

2.00 

G 

0.95 

G 

1.60 

G 

1,00 

G 

3.60 

G 

2,10 

G 

2.20 

2,80 

G 

3.0C 

2.10 

G 

2.v. 

10 

l.»5 

G 

1.75 

G 

1.60 

G 

1.40 

G 

1.70 

G 

3.60 

G 

2,40 

G 

2.10 

3,00 

G 

3.10 

1.90 

G 

2.70 

U 

0.70 

G 

1.75 

G 

1.45 

G 

2.90 

G 

2.80 

G 

3.30 

G 

2.25 

G 

1.95 

2,50 

G 

3.00 

0.60 

2.90 

12 

2.10 

G 

2.85 

G 

2.75 

G 

3.50 

G 

2.75 

G 

2.60 

G 

1.70 

G 

1.75 

2,50 

G 

3.10 

1.50 

2.00 

13 

1.40 

G 

2. JO 

G 

2.50 

G 

3.00 

G 

2.40 

G 

2.30 

G 

1.40 

G 

1.75 

2.10 

G 

3.00 

1.90 

3.30 

14 

1.00 

G 

2.10 

G 

2.00 

G 

3.00 

G 

1.90 

G 

1.80 

G 

1.50 

G 

1.80 

2.10 

G 

3.60 

3.40 

3.30 

15 

6 

1.20 

G 

2.85 

G 

2.90 

G 

1.05 

G 

1.20 

G 

1.80 

G 

l.bO 

G 

2.00 

2,30 

G 

3.60 

6 

3.60 

3.10 

lb 

0.60 

G 

3.10 

G 

3.10 

G  • 

-0.60 

G 

1.40 

G 

1.75 

G 

1.40 

G 

1.95 

G 

1,60 

G 

3.70 

G 

3.10 

6 

3.00 

17 

0.90 

G 

2.50 

G 

2.90 

G  • 

•  0,20 

G 

1.60 

G 

2.10 

G 

1.40 

G 

2.10 

G 

3,05 

3.30 

G 

2.90 

G 

2. TO 

ia 

1.20 

G 

3.20 

G 

2,60 

G 

0.80 

G 

2. JO 

G 

2.20 

G 

1.50 

G 

2.00 

G 

3.60 

3.30 

G 

3.70 

G 

2.60 

19 

O.OS 

G 

2.30 

G 

3.00 

G 

1.50 

G 

2.«S 

G 

2.10 

G 

1,50 

G 

2.20 

G 

3,40 

3.60 

G 

2.70 

G 

2.20 

20 

l.K 

G 

1.50 

6 

1.50 

G 

1.90 

G 

3. IS 

G 

2.10 

G 

2.20 

G 

2.50 

G 

3.55 

3.85 

G 

2.00 

G 

2.40 

21 

0.90 

G 

1.35 

G 

0.10 

G 

3.90 

G 

2.60 

G 

2.20 

G 

2.80 

G 

2.60 

G 

3,90 

3.60 

G 

2.20 

C 

3.20 

22 

2.20 

G 

1.70 

G 

1.30 

G 

2.45 

G 

2.80 

G 

2.20 

G 

2.80 

G 

2.b0 

G 

4.10 

3,25 

G 

1.80 

G 

2.80 

23 

2.80 

G 

1.95 

G 

2.40 

G 

1.30 

G 

1.50 

G 

2.30 

G 

2.50 

G 

2.10 

G 

3.80 

G 

3.70 

G 

2.30 

2.55 

24 

2.20 

G 

1.80 

G 

2.50 

G 

1.30 

G 

2.80 

G 

1,80 

G 

2,90 

G 

1.70 

G 

3. BO 

2.40 

G 

2.65 

3.35 

25 

1.95 

G 

1.40 

G 

1.50 

G 

2.20 

G 

3.10 

G 

1.70 

G 

2.70 

G 

2.10 

G 

3.60 

2.90 

9 

3.35 

3.00 

2b 

l  .75 

G 

3.00 

G 

1.90 

G 

3.60 

G 

3.25 

G 

1.90 

G 

2.40 

G 

2.10 

G 

3.10 

G 

3.90 

G 

3.15 

3.10 

27 

g 

2.05 

G 

2.70 

G 

2.80 

G 

3.60 

G 

2.95 

G 

2.00 

G 

2.30 

G 

l.bO 

G 

2.80 

2.75 

G 

4.00 

3.20 

28 

G 

1.B5 

G 

1.00 

G 

2.45 

G 

3.10 

G 

2.85 

G 

1.70 

G 

2.25 

G 

1.70 

G 

2.50 

2.50 

G 

1.50 

G 

3.20 

29 

G 

1.70 

G 

0.35 

G 

■0,7  0 

G 

3.70 

G 

2.15 

G 

1,50 

G 

2,00 

G 

1.60 

G 

1.90 

2.60 

G 

3.40 

G 

3.20 

30 

G 

1.90 

G 

1.30 

G 

3.10 

G 

1.20 

G 

1.30 

G 

1.60 

G 

2.10 

G 

1.50 

3.00 

G 

3.50 

G 

2,90 

31 

G 

1.60 

G 

1.90 

G 

1.60 

G 

2.00 

G 

2.50 

G 

3.70 

G 

3.20 

the 

FOlLOWINS 

REFER 

1  ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  ‘ 

FHE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.52 

1.94 

1,86 

2.04 

2.37 

2.22 

2.04 

2.30 

2,86 

3.12 

2.53 

2.61 

AAX 

2.80 

G 

3.20 

G 

3.10 

G 

3,90 

G 

3.50 

G 

3,60 

G 

2.90 

G 

3.45 

G 

4.10 

G 

3.90 

G 

«.00 

3.35 

HIN 

0.03 

G 

0.35 

G 

•0.70 

G  < 

■0,b0 

G 

1.00 

G 

1,30 

G 

1.30 

G 

1.60 

G 

1.50 

G 

2.00 

0.80 

G 

1.50 

S-  SATES  CLOSED 

highest  stage  has  «.10  On  SEP.  22. 
LOWEST  STAGE  WA*  HINUS  0.70  ON  MAR.  29. 
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DULY  STAGES  FOR  186A 


FRESHWATER  CANAL  AT  FRESHWATER  BAYOU  LOCK  (LA.)  (SOUTH) 


LOCATION.  LAT.  28-33-08,  LONG.  82-18-21.  ON  SOUTH  SIDE  OF  LOCK.  (STA.  76S8317.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  STAGE,  JULY  |8b»  TO  OATE.  AUTOHATIC  RECORDER  INSTALLED  ON  APR,  30,  l<J73. 
EXTREMES,  HIGHEST,  5. BO  FEET  On  JUL.  2A,  1R7R.  LOWEST ,  MINUS  3.B  FEET  ON  JAN.  t,  INTO. 


OAILV  EIGHT  A.M.  STAGE  In  FEET 


GAGE  ZERC  IS  AT  m.l.6.  (19b5  AuJ.) 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

mat 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.00 

G 

•0.50 

G  • 

•0,40 

G 

0.88 

G 

2.55 

G 

3 , 8  A 

G 

2.85 

G 

3.25 

G 

3.30 

G 

2.20 

3.22 

b 

2.6o 

2 

o.io 

G 

0.13 

G 

0.30 

G 

3.40 

G 

3.03 

G 

3.82 

G 

3.60 

G 

3.60 

G 

2.60 

G 

2.40 

2.65 

G 

2.52 

3 

G  0.10 

G 

0.30 

G 

O.ftO 

G 

2.42 

G 

3.«2 

G 

3,30 

G 

2.70 

G 

3.35 

G 

2.50 

G 

2.50 

2.5*4 

G 

1.40 

4 

0.30 

G 

0.80 

G 

1  ,  6P 

G 

1.02 

G 

2.30 

G 

3.32 

G 

2.71 

G 

1.20 

G 

2.70 

G 

2.50 

2.65 

G 

2.00 

5 

0.50 

G 

1.10 

G 

1.40 

G 

1.44 

G 

3,82 

G 

3.30 

G 

2.58 

G 

1.15 

G 

2,60 

G 

3.10 

1  .40 

b 

1.75 

6 

0.90 

G 

1  .50 

G 

1.60 

G 

2.06 

G 

3. AO 

G 

3.52 

G 

2.A9 

G 

3.10 

G 

2.40 

G 

2.70 

1.55 

G  ' 

-0.55 

7 

0.80 

G 

1.60 

G 

1.40 

G 

2.30 

G 

3.3A 

G 

3,08 

G 

2.33 

G 

2.85 

G 

3.10 

G 

2.70 

1,90 

b 

0.25 

ft 

1.70 

G 

l.»0 

G 

1  .00 

G 

2.50 

G 

1.15 

G 

2.96 

G 

2.35 

G 

3,30 

G 

3.15 

G 

2.60 

1.65 

G 

0.75 

9 

1.60 

G 

2. AO 

G 

1.70 

G 

2.20 

G 

2.38 

G 

2.69 

G 

2.50 

G 

3.08 

3.00 

G 

2.54 

1.35 

j 

W.4C 

10 

l.YO 

G 

2.10 

G 

1.80 

G 

2.52 

G 

1.50 

G 

2.82 

G 

2.58 

G 

2.88 

2.50 

G 

2.10 

1.15 

G 

0,30 

11 

0.80 

G 

1.80 

G 

1.30 

G 

2.10 

G 

1.80 

G 

3.08 

G 

2.70 

G 

2.65 

2.45 

G 

1.47 

0.15 

1.00 

12 

1.70 

G 

1.50 

G 

2,00 

G 

2.20 

G 

1.55 

G 

3,09 

G 

2.81 

G 

2.70 

2.15 

G 

2.10 

0,70 

l.«5 

13 

1.00 

G 

0.80 

G 

0.40 

G 

1.60 

G 

1.60 

G 

3.10 

G 

2.85 

G 

2.«t 

1.40 

G 

2.06 

1.35 

2.10 

14 

0.80 

G 

0.60 

G 

0.40 

G 

1.50 

G 

2,18 

G 

3.15 

G 

2.82 

G 

2.3S 

1.70 

G 

2.67 

1.85 

2,40 

15 

0.50 

G 

0.20 

G 

0.60 

G 

0.70 

G 

2.20 

G 

3.33 

G 

2.58 

G 

2.35 

1.75 

G 

2.20 

G 

2.25 

2.60 

16 

-0.80 

G 

0.10 

G 

0.40 

G 

1.02 

G 

2.60 

G 

3.21 

G 

2.78 

G 

2.08 

1.65 

G 

3.20 

G 

2.20 

6 

2.60 

17 

0  .  AO 

G 

0.50 

G 

1.14 

G 

1.15 

G 

3.30 

G 

3.51 

G 

2.72 

G 

2.08 

G 

2. 60 

2.70 

G 

2.65 

G 

2.50 

1ft 

-0.10 

G 

2.00 

G 

2.40 

G 

2.10 

G 

3.60 

G 

3.53 

G 

2.7A 

G 

2.10 

G 

3,30 

3.10 

G 

3.35 

b 

2.20 

1? 

-0.65 

G 

1.30 

G 

2.80 

G 

2.60 

G 

3.33 

G 

3,30 

G 

2.18 

G 

2.08 

G 

3.60 

3.50 

G 

i.«o 

G 

1.45 

20 

0.10 

G 

2.10 

G 

1.50 

G 

3.15 

G 

3.19 

G 

2.75 

G 

2,60 

G 

2.30 

G 

3,ft2 

3.ftft 

G 

0.90 

G 

1.16 

21 

0.55 

G 

1.70 

G 

2.40 

G 

3.60 

G 

3.60 

G 

2.A8 

G 

2. 65 

G 

2.62 

G 

3.30 

3.45 

G 

0.65 

G 

1.00 

22 

1.90 

G 

2.50 

G 

2.13 

G 

2.30 

G 

3.20 

G 

2.32 

G 

2.A8 

G 

2.55 

G 

3.60 

3.50 

G  « 

-0.10 

G 

0.40 

23 

2.60 

G 

1.60 

G 

3.05 

G 

1.60 

G 

2.50 

G 

2.35 

G 

2.66 

G 

2.48 

G 

3.35 

G 

2.66 

G 

0.30 

0.20 

24 

«.so 

G 

1  .60 

G 

2.7ft 

G 

1.20 

G 

2. AO 

G 

2.02 

G 

3.00 

G 

2.33 

G 

3.20 

1.41 

G 

0.29 

1.00 

25 

2.50 

G 

0.30 

G 

1.65 

G 

2.00 

G 

2.59 

G 

1,80 

G 

2.88 

G 

2.68 

G 

2.55 

1.76 

G 

0.60 

1.00 

26 

2.10 

G 

1.60 

G 

2.20 

G 

2.15 

G 

2.30 

G 

2.35 

G 

3.20 

G 

2.63 

G 

2.45 

G 

1.62 

G 

1.30 

1  .68 

27 

S  1.60 

G  ■ 

•0.80 

6 

2.40 

G 

2.20 

G 

2.05 

G 

2.63 

G 

2.85 

G 

2.20 

G 

l.«» 

1.92 

G 

1.50 

2.30 

2ft 

G  0.65 

G  ■ 

-2.50 

G 

1.40 

G 

2.22 

G 

2.65 

G 

2.61 

G 

3,00 

G 

2,80 

G 

1.55 

1  .94 

G 

1.00 

G 

2.66 

24 

G  0,10 

G  < 

•2.00 

G  -0.87 

G 

3.25 

G 

1.71 

G 

2.60 

G 

2.85 

G 

2.30 

G 

1,70 

2.00 

G 

2.65 

G 

2.70 

30 

G  0.70 

G 

0.50 

G 

1.48 

G 

2.50 

G 

3.01 

G 

3.30 

G 

2.25 

G 

l.«5 

2.70 

G 

3.15 

b 

2.90 

31 

C  -O.JO 

G 

1.10 

G 

3.85 

G 

3.00 

G 

2.70 

G 

2.64 

6 

2.60 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

only  to 

readings  appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.6A 

0.88 

1 .44 

2.04 

2.60 

2.83 

2.77 

2.6A 

2.61 

2.54 

1.63 

1,60 

MAX 

2.60 

G 

2.50 

G 

3,05 

6 

3.60 

G 

3.60 

G 

3.53 

6 

3.60 

G 

3,60 

G 

3.62 

3.86 

G 

3.35 

G 

2.90 

MIN 

-0.80 

G  - 

•2.50 

6  -0.67 

G 

0,70 

G 

1.15 

G 

1.90 

G 

2.18 

G 

2.08 

G 

l.»5 

1.41 

G  • 

-0.10 

G  -0.55 

G-  SATES  CLOSEO 

highest  stage  mas  a. bo  on  sep.  22, 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  2.50  UN  FEB.  26. 
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SCHOONER  bayou  (INLAND  WATERWAY)  AT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (EAST  AuTO.) 


LOCATION,  L*T.  29-45-20,  LONG,  92-15-A8.  ON  NORTHEAST  FENOER  OF  STRUCTURE ,  6.6  MILES  SOUTHWEST 
from  junction  with  inn.  (sta.  76600i?.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  STAFF. 

records  available.  July  t,  1917,  to  date,  add  o.6  to  daily  stages  prion  to  1951. 


EXTREMES.  HIGHEST,  6.63  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  It*  1961  (PROBABLY  HIGHER  OURl*G 


hurricane  of 

JUNE  1 957 ) ,  LOWEST, 

MINUS  2.90 

FEET 

ON  MAR, 

5,  1962. 

OAILY  EIGHT  A.M 

.  STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZENO 

IS  AT  H.L.G. 

0 a y  Jan 

FE8  MAR  APK 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NQV  DEC 

1 

1.38 

1.95 

1.30 

2.00 

2.70 

2.50 

1.76 

2.60 

3.11 

2.10 

3.79 

2,65 

2 

1.52 

1.95 

1.75 

3.50 

3.10 

2.20 

1.87 

2.82 

2.60 

2.65 

3.40 

2.9o 

3 

1.80 

2.30 

2.05 

2.75 

3.15 

2.05 

1 .84 

3.40 

2,50 

2.64 

3.09 

2.55 

4 

1.70 

1.85 

2.51 

0.52 

1.20 

2.15 

1,83 

3.30 

2,60 

3.12 

3.24 

2.5S 

5 

1.87 

1.00 

2.50 

-0.20 

2.38 

2.33 

1.99 

3.35 

2.30 

3.33 

2.8  a 

2.63 

6 

1,95 

0.25 

0,88 

0.60 

2.95 

2.70 

2.15 

3.30 

2.50 

3.10 

2.55 

t 

7 

1.5S 

1.00 

1.10 

1.60 

3.10 

2.85 

2.24 

3.21 

3.18 

3.20 

3.20 

2,03 

6 

2.00 

1.60 

1.50 

2.20 

2.30 

3.20 

2.70 

3.12 

3.35 

3.20 

3.15 

2.50 

9 

2.80 

1.80 

1.35 

1.25 

0,48 

3.33 

2.73 

3.05 

J.OU 

3.12 

3.02 

2.63 

10 

2.05 

1.50 

1.60 

1.40 

3,60 

2.61 

2.60 

3.10 

3.16 

2.96 

2.50 

11 

1.25 

1.50 

1.13 

2.51 

3.50 

2,40 

2.40 

F 

2.60 

2.73 

1.87 

2.60 

12 

2,10 

2.60 

2.35 

2.60 

3.20 

2.11 

2.35 

2.50 

2.90 

2.47 

2.65 

13 

1.80 

1.95 

1.56 

2.45 

2.69 

2.09 

2.23 

2.18 

2.40 

2.80 

3.20 

14 

1.65 

2.95 

1.63 

2.12 

2.45 

2.15 

2.25 

2,00 

3.25 

3.30 

3.05 

15 

2.05 

2.68 

2.40 

1.75 

2.»3 

1.95 

2.24 

2.25 

3.50 

1.20 

2.75 

16 

1.70 

2.65 

2.5! 

0.35 

1.91 

2.«1 

2.00 

2.23 

1.70 

3.52 

2.70 

2,70 

17 

1.92 

2.25 

2.51 

0.55 

2.00 

2.73 

1.89 

2.07 

2.80 

3.b2 

3.09 

2.30 

IS 

2.50 

3.20 

2.90 

0.80 

2.82 

2.43 

1.89 

1.97 

3.33 

3.55 

1.29 

2.21 

19 

1.50 

2.50 

3.30 

2.60 

2.90 

2  •  3 1 

1.96 

2.14 

3.23 

3.70 

2.40 

2.10 

20 

2.15 

2.00 

0.50 

2.52 

3.20 

1.99 

2.2* 

2.75 

3.60 

3.91 

1.86 

2.32 

21 

1.79 

1.68 

0.50 

3.82 

2.55 

2.17 

2.33 

2.80 

F 

3.90 

l.»7 

2.72 

22 

2.90 

1.85 

1,15 

1.65 

2.93 

2.28 

2.32 

2.85 

3.62 

1.80 

2.50 

23 

2.70 

1.65 

2.05 

0.65 

2.«5 

2.25 

2.25 

2.55 

F  4.00 

2.05 

2.16 

24 

2.13 

1.85 

1.85 

0.72 

2.60 

2.13 

3.10 

2.25 

3.90 

3.81 

2.»2 

2.65 

25 

2.10 

1.55 

1.08 

2.00 

2.85 

2.18 

2.90 

2.50 

3.55 

4.03 

2.72 

2.36 

26 

2.05 

2.50 

l.«5 

3.10 

3,10 

2.45 

2.94 

2.65 

2.95 

3.85 

2.65 

2.68 

27 

2.05 

2.63 

2.30 

3.20 

3.05 

2.*3 

2,67 

2.28 

2.35 

3.73 

3.61 

3,10 

26 

1.95 

1.65 

1.70 

2.80 

3.05 

2.30 

2.85 

2.35 

2.15 

3.50 

1.79 

2.65 

29 

2.90 

1.10 

-0.45 

3.92 

2.«4 

2.05 

2.35 

2.15 

1.70 

3.50 

3.10 

2.R0 

30 

F  2.10 

0.90 

3.15 

1.80 

1,99 

2.20 

2.52 

1  .70 

3.55 

3.40 

2.35 

31 

1.75 

1.87 

2.28 

2.23 

2.58 

3.55 

2.70 

the 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.97 

1.92 

1.66 

2.46 

2.50 

2.29 

2.60 

2.79 

2.58 

MAX 

2.90 

3.20 

3.30 

3.20 

3.60 

3.10 

3.40 

3.79 

3.20 

MIN 

1.25 

0.25 

-0.45 

0,48 

1.99 

1.78 

1.97 

1.79 

I.R9 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  mas  4.26  at  suo  p.h.  on  hay  22 

LOWEST  STAGE  mas  MINUS  0.50  ON  APR.  5. 
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0AILT  STASES  FOR  1954 


Schooner  bayou  (inland  waterway)  at  control  structure  (la.)  (east  staff) 

LOCATION,  lAT.  ;9.4S-2S,  LONS,  92.15-48.  ON  SOUTHEAST  FENDER  OF  STRUCTURE,  6.6  HILES  SOUTHWEST 
froh  junction  with  inn.  csta.  76640it.) 

BASE.  STAFF  type. 

records  available.  July  t,  utr,  ro  oate.  aoo  o,6  to  daily  stases  prior  to  mi. 

EXTREMES,  HISHEsT,  6.10  FEET  ON  SEP.  5,  1973.  LOWEST,  MINUS  1.95  ON  DEC.  24,  1966.  EXTREMES  HAVE 

been  adjusted  to  present  datum. 

OAILY  eight  A.H.  stage  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  m.l.G. 


OAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

l.so 

1.95 

1,00 

6 

1.90 

G 

2.50 

2.50 

G 

1.30 

G 

2.50 

G 

3.10 

2.05 

3.85 

2.60 

2 

G 

l.TO 

2.10 

G 

1.60 

G 

3,50 

G 

3.10 

2,30 

1.60 

G 

2.90 

G 

2. SO 

2.80 

3.55 

3,00 

3 

C 

l.SO 

G 

2.60 

G 

2.00 

G 

2.60 

G 

3.20 

2.00 

1.90 

G 

3,60 

G 

2.70 

2.80 

3.10 

2.50 

4 

G 

1.80 

G 

1.60 

G 

2.90 

G 

0.70 

G 

1.10 

2.10 

1,90 

G 

3.40 

G 

2.50 

G 

3.10 

3.25 

2.55 

5 

G 

2.00 

G 

0.60 

G 

2,90 

G 

0.50 

G 

2.30 

2.30 

2,00 

G 

3.60 

G 

2.40 

G 

3.40 

2.95 

2.75 

6 

G 

2.50 

G 

0.40 

G 

0,00 

G 

0.20 

G 

2.90 

G 

2.60 

2.20 

G 

3.30 

G 

2,40 

G 

3,20 

2.55 

2.00 

7 

G 

1.60 

G 

O.JO 

G 

0,60 

G 

1.20 

G 

2,90 

G 

3.10 

G 

2.40 

G 

3.20 

G 

3.00 

G 

3,30 

3.35 

2.00 

6 

G 

l.«0 

G 

1.60 

G 

o.ao 

G 

2.30 

G 

2.30 

G 

3.10 

G 

2.60 

G 

2.90 

G 

3.40 

G 

3.20 

G 

3.50 

2.50 

9 

G 

2. TO 

G 

1.80 

G 

0,50 

G 

1,10 

G 

0,70 

G 

3.50 

G 

2,60 

G 

2.60 

G 

2.90 

G 

3.20 

3.10 

2.50 

10 

2. JO 

G 

l.SO 

G 

1.40 

G 

2,60 

G 

1.40 

G 

3.60 

G 

2.60 

2.40 

G 

3.20 

G 

3.40 

3.00 

2.50 

11 

1.00 

G 

1.40 

G 

1,10 

G 

2,60 

G 

2. TO 

G 

3.40 

2.40 

2.20 

G 

2.60 

G 

2.90 

2.45 

2.60 

12 

2.05 

G 

2.60 

G 

2.40 

G 

3.10 

G 

2. TO 

G 

3.00 

2.10 

2.30 

G 

2.60 

G 

2.95 

2.45 

2.65 

13 

1.90 

2.00 

G 

1.60 

G 

2,60 

G 

2. SO 

2.55 

2.10 

1.90 

2.10 

G 

2.90 

2.75 

3.30 

14 

1.50 

2.10 

G 

1.60 

G 

2,60 

G 

2.50 

2,10 

2.20 

2.10 

2.05 

G 

3.60 

G 

3.30 

3.00 

15 

2.10 

G 

2. TO 

G 

2.60 

G 

0.90 

G 

1.60 

2.20 

1.90 

2.20 

G 

2.30 

G 

3.60 

G 

3.35 

2.70 

16 

1.90 

G 

2.  TO 

G 

2.60 

G  • 

-1.30 

G 

1.50 

2,30 

1.70 

2.10 

G 

1.60 

G 

3.60 

2.70 

2.70 

17 

2.10 

2.40 

G 

2,90 

G  • 

-1.60 

G 

1.80 

2.60 

1.60 

2.10 

G 

2.80 

G 

4.00 

ti 

3.00 

2.40 

ia 

2.65 

G 

5. JO 

G 

3.00 

G 

0.60 

G 

2.40 

2.30 

l.BO 

1.90 

G 

3.60 

G 

3.70 

3.40 

2.30 

19 

1.50 

2.50 

G 

3.30 

G 

2.10 

G 

2.60 

2.20 

1.60 

2.00 

G 

3.40 

G 

3.60 

2.40 

2.10 

20 

2.20 

2.00 

G 

0.50 

G 

2.30 

G 

2.90 

2.00 

2.10 

G 

2.70 

G 

3.60 

G 

4.10 

1.90 

2.30 

21 

1.80 

1.65 

G 

0,10 

G 

4.00 

G 

2.40 

2.20 

.6 

2.50 

G 

2.70 

G 

4.30 

G 

4.00 

1.50 

2.70 

22 

2.40 

1.80 

G 

1.00 

G 

1.90 

2.70 

2.30 

G 

2.40 

G 

2.70 

G 

4.50 

G 

3.95 

1.65 

2.40 

23 

G 

2. TO 

l.TO 

G 

2.10 

G 

0.60 

G 

3.00 

2.20 

G 

2,50 

G 

2.30 

G 

4.00 

G 

4.50 

2.05 

2.20 

24 

2.10 

l.TO 

G 

1.80 

G 

0.90 

2.60 

2,10 

G 

3.10 

2,00 

G 

3.90 

3. BO 

2.30 

3.00 

25 

2.20 

1.60 

G 

1.20 

G 

2.00 

2.90 

2.00 

G 

2.60 

G 

2.50 

G 

3. TO 

4.10 

2.70 

2.50 

26 

2.00 

G 

1.40 

G 

1.50 

G 

3.30 

3.20 

G 

2.30 

G 

2.60 

G 

2.60 

G 

3.90 

3.95 

2.85 

3.00 

27 

2.10 

2. TO 

G 

2.40 

G 

3.20 

3.00 

2.30 

G 

2.50 

2,10 

G 

2.90 

3,75 

3.20 

3.10 

26 

2.00 

l.TO 

G 

1,90 

G 

2.90 

3.00 

2.20 

G 

2.60 

G 

2.10 

2.15 

3.60 

1 .75 

3.00 

29 

1.90 

1.10 

■ 

•1.20 

G 

3.90 

2.40 

1  .90 

2.10 

2,00 

l.TO 

3.50 

3.40 

2.90 

30 

2.10 

6 

1.00 

G 

3.20 

1.90 

1,70 

2.00 

G 

2.30 

1.60 

3.60 

3.35 

2.40 

31 

l.TO 

G 

1.60 

2.30 

2,05 

G 

2.50 

3.60 

2.70 

the 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

1  APPEARING 

i  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.99 

1.85 

1.56 

1.69 

2.«i 

2.«3 

2.21 

2.51 

2.89 

3.48 

2.82 

2.60 

MAX 

G 

2.  TO 

G 

3.30 

G 

3.30 

G 

4.00 

G 

3.20 

G 

3.60 

G 

3.10 

G 

3.60 

G 

4.50 

G 

4.50 

3.85 

3.30 

MIN 

1,00 

G 

0.30 

•1.20 

G  • 

•1.60 

G 

0.70 

l.TO 

G 

1.30 

1.90 

G 

1.60 

2.05 

1  ,50 

2.00 

s-  gates  closed 

highest  stage  raj  a. so  on  sep.  22. 
LOWEST  STAGE  was  MINUS  1.60  ON  APR.  IT. 


DAILY  STASES  FOR  1984  203 

schooner  bayou  (inland  naterxay)  at  control  structure  (la.)  (nest) 

LOCATION.  LAT.  29-45*28.  LONG.  92-15-50.  ON  SOUTMREST  FENDER  ClF  STRUCTURE.  6.6  NILES  SOUTHMEST 
from  junction  kith  ink.  (sta.  766Soit.) 

GAGE.  ST*FF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1,  1917,  TO  DATE.  AOO  0,6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES,  HIGHEST,  RATER  OVER  GATES  (ELEVATION,  Six  FEET,  H.L.G.)  DURING  HURRICANE  OF  JUNE  2T, 

1957.  L0»EST,  MINUS  1.70  FEET  (PRESENT  DATUM)  ON  DEC.  21,  1924. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ER0  IS  AT  H.L.G. 


OAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.76 

2.00 

2.15 

G 

1.78 

G 

1.50 

2.80 

G 

2.31 

G 

2.15 

G 

1.98 

2.05 

3.78 

2.52 

2 

G 

2.15 

2.10 

G 

1.85 

G 

1.37 

G 

1.48 

2.65 

1.92 

G 

2.30 

G 

2.03 

2.05 

3.44 

G 

2.65 

3 

G 

2.50 

G 

2.35 

G 

2.05 

G 

1.85 

G 

1.80 

2.25 

2.15 

G 

2,40 

G 

2.05 

2.07 

3.20 

2.62 

4 

6 

2.20 

£ 

2.18 

G 

2.35 

G 

2.15 

G 

1.65 

2.25 

1,99 

G 

2,40 

G 

2.11 

G 

1.98 

3.33 

2.60 

5 

G 

2.30 

2.35 

G 

2.10 

G 

2.25 

G 

1.50 

2.38 

2.06 

G 

2.62 

G 

2. OS 

G 

1.95 

3.05 

2.75 

b 

G 

2.15 

2.15 

G 

1.50 

G 

1.95 

G 

1.40 

G 

2.55 

2.15 

G 

2.50 

G 

1.98 

G 

2.00 

2.79 

2.23 

7 

C 

2.19 

2.05 

G 

2,30 

G 

1.76 

G 

1.25 

G 

2.42 

G 

2,28 

G 

2.58 

G 

1,88 

G 

1.98 

3.25 

2.23 

6 

G 

2.13 

1.85 

G 

2.10 

G 

1.70 

G 

1.60 

G 

2.45 

G 

2.25 

G 

2.70 

G 

1.85 

G 

2.10 

G 

3.26 

2.51 

9 

1.80 

1.60 

G 

2.20 

G 

1.82 

G 

1.65 

G 

1.99 

G 

2.31 

G 

2,60 

G 

2.02 

G 

2.20 

3.15 

2.61 

10 

2.25 

1.91 

G 

2.00 

G 

1.70 

G 

1.70 

G 

L.45 

G 

2,36 

2.70 

G 

2. OS 

G 

2.31 

3.03 

2.56 

11 

1.38 

2.00 

G 

1.90 

G 

1.50 

G 

1.60 

G 

2.60 

2.37 

2.50 

G 

2.05 

G 

2.50 

2.05 

2.60 

12 

2.15 

1.89 

G 

1.80 

G 

1.75 

G 

1.55 

G 

2.66 

2.28 

2.45 

G 

2.02 

G 

2.53 

2.50 

2.58 

13 

2.30 

1.95 

G 

2.06 

G 

1.90 

G 

1.55 

G 

2.77 

2.35 

2.19 

2.10 

G 

2.60 

2.80 

G 

2.74 

14 

1.80 

2.00 

G 

1.85 

G 

2.  OS 

G 

1.52 

2.60 

2.31 

2.30 

1.99 

G 

2.62 

g 

2,60 

G 

2.63 

15 

2.15 

2.40 

6 

1.95 

G 

2.35 

G 

1.55 

2,42 

2.27 

2.25 

G 

2.10 

6 

3.26 

2.85 

G 

2.54 

lb 

1.95 

2.40 

G 

1.95 

G 

2.10 

G 

1.49 

2,30 

2.19 

2.22 

G 

1.95 

G 

3.30 

2,70 

G 

2.64 

17 

2.11 

2.30 

G 

1.90 

G 

1.70 

G 

1.30 

2.82 

2.01 

2,10 

6 

1  .85 

G 

3.60 

0 

2.71 

2.35 

18 

2.55 

2.50 

G 

1.91 

G 

1.8S 

G 

1.25 

2.53 

1,90 

2.00 

G 

1.73 

G 

3.60 

G 

2.76 

2.32 

19 

1.75 

2.51 

G 

1.88 

G 

1.7S 

G 

1.15 

2.46 

1.90 

2.10 

G 

1.65 

G 

3.65 

2.50 

2.21 

20 

2.35 

2.19 

G 

2.90 

G 

1.50 

G 

2.25 

2.35 

2.14 

G 

2.21 

G 

1.82 

G 

3.75 

1.95 

2.39 

21 

2.00 

1.90 

G 

2.20 

G 

1.52 

G 

2.60 

2.25 

G 

2.15 

G 

2.10 

G 

1.80 

G 

3.60 

1.95 

G 

2.55 

22 

2.35 

2.05 

G 

2.10 

G 

1.52 

2.78 

2.30 

G 

2.26 

G 

2.10 

G 

3.10 

G 

3.89 

1.80 

2.50 

23 

& 

2.45 

1.90 

G 

1  .80 

G 

1.85 

G 

2.90 

2.26 

G 

2.30 

G 

2.18 

G 

2.40 

G 

«.5l 

2.10 

2.33 

24 

2.18 

2.00 

G 

1.95 

G 

1.75 

2.75 

2.23 

G 

2.10 

2.14 

G 

2.20 

4.00 

2.20 

G 

2.40 

25 

2.15 

1.70 

G 

2.10 

G 

1.40 

3.00 

2.16 

G 

2.20 

G 

1.95 

G 

2.30 

4.11 

G 

2.35 

G 

2.40 

26 

2.45 

G 

2.05 

G 

2.10 

G 

1.22 

3.08 

G 

2.35 

G 

2.15 

G 

2.05 

G 

2.40 

4.00 

U 

2.35 

6 

2.39 

27 

2.11 

2.70 

G 

2.10 

G 

1.45 

3.10 

2.47 

G 

2.25 

2.15 

G 

2.40 

3.87 

G 

2.38 

G 

2.25 

28 

2.08 

1.85 

G 

2.90 

G 

1  .50 

3.05 

2.30 

G 

2.22 

G 

2.06 

2.10 

3.70 

1.85 

G 

2.18 

29 

1.90 

1.30 

G 

2.45 

G 

1.38 

2.65 

2.20 

2,35 

2.11 

1.63 

3.63 

G 

2.40 

G 

2.25 

30 

2.10 

G 

2.05 

G 

1.50 

2.15 

1.95 

2.15 

G 

2,00 

1.82 

3.65 

G 

2.70 

G 

2.30 

31 

1  .80 

G 

1.85 

2.60 

2.25 

G 

1.90 

3.60 

G 

2.15 

THE 

following 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

WEAN 

2.10 

2.07 

2.07 

1.72 

1.98 

2,40 

2.18 

2.25 

2,06 

3.06 

2.66 

2.45 

WAX 

2.55 

2.70 

G 

2.90 

G 

2.35 

3.10 

2.62 

2.37 

G 

2.70 

G 

3.10 

G 

4.51 

3.78 

2.75 

MIN 

1.38 

1.30 

G 

1.50 

G 

1.22 

G 

1.15 

1,95 

1,90 

G 

1,90 

G 

1.73 

G 

1.95 

1  ,»o 

G 

2.15 

g-  gates  closed 

highest  stage  MAS  4,59  AT  5100  A.M.  ON  OCT.  23. 
LOHEST  stage  NAS  0.82  ON  APR.  28. 
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DAILY  STALES  FOR  1984 


INTRACOASTAL  NATERKAT  AT  VERMILION  LOCK  (LA.)  (EAST  AJTO.) 


LOCATION.  LAT.  29-97-00,  LONS.  48-11-40.  ON  NORTH  SANK  AT  EAST  END  OF  LOCK.  (STA.  7678013.) 
SASE.  AUTOMATIC  RECOROEN  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  S,  1932,  TO  DATE.  ADO  0.6  TO  DAILY  STASES  PRIOR  TO  19*1. 

EXTREMES.  HIGHEST,  8.9  FEET,  FROM  RATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  JUNE  27,  19*7.  LO»EST,  MINUS 
2.87  feet  on  jan,  io,  1962. 


OAILY 

EIGHT  a 

.N.  stage 

In  FEET 

gage  ZEND 

IS  at 

M.L.b, 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

1.78 

l.«0 

1.81 

1,99 

2.87 

2.50 

1.61 

2,80 

3.14 

1.95 

3.90 

2,46 

2 

2.06 

1.95 

1.88 

3.66 

3.27 

2,00 

1.52 

2.96 

2.87 

2.70 

3.15 

2.95 

3 

1.83 

2.37 

2.21 

a. 95 

3.38 

1.60 

l.«7 

3.65 

2.55 

2.75 

2.70 

2.14 

4 

1.82 

1.55 

3.02 

0.60 

1.38 

1.65 

1.43 

3.50 

2.60 

3.20 

3.10 

2.50 

5 

1.53 

0.94 

2.99 

-0.60 

2.70 

2.27 

1.75 

3.60 

2.45 

3.«5 

2.20 

2,60 

6 

2.05 

0.02 

0.15 

0.70 

2.35 

2.98 

2.04 

3.45 

2,65 

3.22 

1.90 

b,»0 

7 

1.65 

1.00 

1.11 

1,66 

3.00 

2.97 

2.20 

3.28 

3. 

3.25 

3,  t  5 

1.25 

a 

2.05 

1.60 

1.31 

2.30 

2.30 

3.30 

2.70 

3.25 

3.29 

3. OS 

3.25 

2.20 

9 

2.64 

1.65 

0.30 

1.00 

0.45 

3.53 

2.92 

3.15 

3.09 

3.10 

3.05 

2.28 

10 

2.00 

1.50 

1.89 

1.10 

1.08 

3.68 

3,00 

2.65 

3.29 

3.14 

2.90 

2.25 

11 

-0.08 

1.85 

1.00 

2.38 

2.45 

3.62 

2.70 

2,44 

2.90 

2.75 

1.00 

2.45 

12 

2.01 

2.65 

2.32 

2.61 

2.30 

3.30 

2.38 

2.35 

2.59 

2.95 

2.25 

2,5b 

13 

1.52 

1.85 

1.62 

2.45 

2.55 

2.88 

2.42 

2.00 

2.34 

2.90 

2.78 

3,0b 

14 

1.20 

1.75 

1.60 

2.43 

2.43 

2.53 

2.30 

2.10 

1.97 

3.75 

3.28 

3,10 

15 

1.42 

2.75 

2.38 

1.03 

1.97 

2.28 

2.19 

2.30 

2.25 

3.66 

3.38 

2.75 

lb 

1.35 

2.68 

2.53 

0.20 

2.30 

2.36 

1.95 

2.20 

1.67 

3.95 

2.70 

2.73 

17 

1.83 

2.34 

2.85 

0,00 

2.23 

2.99 

1.65 

1.75 

2.65 

4.00 

3.15 

2.16 

«  N 

2.59 

3.89 

2.95 

1.30 

3.00 

2.70 

1.89 

1,61 

3.30 

3.90 

3.43 

2.00 

19 

0.70 

2.83 

3.21 

2.65 

2.75 

2.09 

1.80 

1.86 

3.35 

3.90 

1,85 

1,74 

20 

2.23 

1.79 

0.75 

2.70 

3.21 

1.75 

2.31 

2.76 

3.7b 

4.00 

1.40 

2.10 

21 

1.83 

0.90 

0.55 

4.00 

2.90 

1.75 

2,34 

2.70 

4,46 

4.60 

1.45 

2.66 

22 

2.50 

1.30 

l.«5 

1.60 

2.80 

2.00 

2.35 

2.85 

4.58 

4.00 

1  .46 

2.30 

23 

2.65 

l.OT 

2.03 

0.52 

2.84 

2.00 

2.40 

2.56 

4.00 

4.60 

2.00 

2.15 

24 

1.70 

1.38 

1.80 

0.73 

2.28 

2.00 

3.09 

2.20 

3.90 

3.64 

2.17 

2.96 

25 

1.85 

1.00 

1.05 

2.05 

2.98 

2.08 

3.05 

2.53 

3.70 

3.95 

3.10 

2.53 

2b 

l.«l 

2.60 

l.«S 

3.15 

3.25 

2.50 

3,06 

2.65 

3.40 

3.80 

2.80 

2.65 

27 

1.39 

1.90 

2.20 

3.31 

3.00 

2.5  0 

2.65 

2.30 

2.44 

3.46 

3.5u 

3.17 

2b 

1.13 

-0.03 

1.50 

2.92 

3.03 

2.30 

2.72 

2.42 

2.00 

3.10 

i.n 

2.96 

29 

l.OT 

-0.33 

-0.50 

A. 12 

1.98 

1.95 

2.37 

2.«5 

1.18 

3.06 

3.41 

3.00 

30 

1.40 

0.89 

3.10 

1  ,07 

l.«5 

2.20 

2.70 

1.30 

3.25 

3.29 

2.50 

31 

1.00 

1.90 

2.20 

2.36 

2.65 

3.32 

2.87 

The 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.66 

1.61 

1.64 

1.96 

2.46 

2.45 

2.28 

2.63 

2.tt9 

3.«3 

2.62 

2.45 

MAX 

2.65 

3.49 

3.21 

4.12 

3.38 

3.68 

3.09 

3.65 

4,58 

4.60 

3.90 

3.17 

MIN 

-0.08 

*0.33 

-0.50 

-0.60 

0.45 

1.45 

1.43 

1.61 

1.18 

1.95 

1  ,00 

o.«o 

HIGHEST  stage  N A g  «.72  AT  12«15  P.M,  ON  SEP.  21. 
LONEST  stage  mas  MINUS  0.88  ON  MAR.  29. 
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DAILY  STASES  FOR  1980 


INTRACOASTAL  RATERRAY  AT  YERNIlION  LOCK  (LA.)  (EAST  STAFF) 


LOCATION,  L*T.  J9-47-00,  LONG.  92-U-88.  ON  PILING  *0  FEET  EAST  OF  EAST  SATE  OF  LOCK.  (STA. 
7876013.) 

SAGE.  STAFF  TYPE. 

recoros  available,  sep.  25,  1933,  tu  date,  aoo  0.6  to  daily  stages  prior  to  1951. 

EXTREMES.  (From  I9ab  TO  OATE)  HIGHEST,  8.90  FEET  (FROM  HIGH  RATER  MARK)  ON  JUNE  27,  1957.  LOREST, 
MINUS  2.90  FEET  ON  JAN.  11,  1962. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  N.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NUV 

ufcC 

1 

G 

1.60 

G 

1.60 

G 

1.40 

G 

1.90 

G 

2.50 

G 

2.00 

G 

1,40 

G 

2.70 

G 

3.10 

G 

2.00 

3.90 

2.50 

2 

G 

2.00 

G 

2.10 

G 

1.80 

G 

3.50 

G 

3.20 

G 

1.90 

G 

1,30 

G 

3.00 

G 

3.00 

G 

2.70 

3.6U 

3.10 

3 

G 

1.90 

G 

1.30 

G 

2.20 

G 

2.80 

G 

3.40 

G 

1.30 

G 

1  ,40 

G 

3.60 

G 

2,60 

G 

2.60 

2.60 

2.40 

4 

G 

1.90 

1.70 

G 

3.00 

G 

0.70 

G 

1.10 

G 

1.50 

G 

1,40 

G 

3,40 

G 

2,60 

G 

3.20 

3.30 

2.60 

5 

G 

1.90 

1.30 

G 

3.00 

G  -0.50 

G 

2,00 

G 

2.10 

G 

1,90 

G 

3,60 

G 

2.50 

G 

3.50 

2.4ft 

2.70 

6 

G 

2.20 

0.25 

G 

0.20 

G 

0,30 

G 

2.80 

G 

2.70 

G 

2,40 

G 

3,40 

G 

2.50 

G 

3.50 

1.90 

o.eo 

7 

G 

1.80 

1.00 

G 

1.20 

G 

1.00 

G 

2.90 

G 

3.00 

G 

2.50 

G 

3,30 

G 

2.00 

G 

3.30 

3.30 

1.40 

8 

G 

2.20 

G 

1.60 

G 

1.20 

G 

2.10 

G 

2.40 

G 

3.40 

G 

2,50 

G 

3,00 

G 

3.20 

G 

3.00 

3.70 

2.30 

9 

G 

2.60 

G 

1.80 

G 

0.80 

G 

1.10 

G 

0.60 

G 

2.60 

G 

2,50 

b 

2.90 

G 

3.10 

G 

3. 00 

3.20 

2.50 

10 

G 

2.00 

G 

1.80 

G 

1.40 

G 

1.10 

G 

1.50 

G 

3,60 

G 

2.50 

G 

2.40 

G 

3.20 

G 

3.20 

3.00 

2,40 

11 

G 

0.20 

G 

1  .60 

G 

1.10 

G 

2.40 

G 

2.80 

G 

3.50 

G 

2,40 

G 

2.20 

G 

2.90 

G 

2.90 

1  .00 

2.55 

12 

G 

1,°0 

c 

2.80 

G 

2.30 

G 

3.00 

G 

d.90 

G 

3.00 

G 

2.20 

G 

2,00 

G 

2.70 

G 

3.00 

2.50 

2.60 

13 

G 

1.80 

G 

1.90 

G 

1.70 

G 

2.60 

G 

2.50 

G 

2.60 

G 

2.10 

G 

1,80 

G 

2.10 

G 

3.00 

2.80 

3,20 

19 

G 

1.30 

G 

1.90 

G 

1.70 

G 

2.70 

G 

2.20 

G 

2.20 

G 

1,90 

G 

2.10 

G 

2.10 

G 

3.70 

3.30 

3.10 

15 

G 

2.10 

G 

2.70 

G 

2.50 

G 

1.20 

G 

1.60 

G 

1.60 

G 

1,80 

G 

2,00 

G 

2.30 

b 

3.60 

3.30 

2,60 

lb 

G 

1.50 

G 

2.70 

G 

2.80 

G 

0.00 

G 

1.60 

G 

1.80 

9 

1  .60 

G 

2.10 

G 

1.60 

G 

3.90 

2,80 

2.70 

17 

G 

1.90 

G 

2.80 

G 

2.90 

G 

0.10 

G 

1.90 

G 

2.40 

G 

1,40 

b 

1  ,80 

G 

2.90 

4,00 

2.85 

2.30 

18 

G 

2.70 

G 

3.80 

G 

2.90 

G 

1.25 

G 

2.50 

G 

2.10 

G 

1  .60 

G 

1.70 

G 

3.40 

3.90 

3.50 

2.10 

19 

G 

0.90 

G 

2.«0 

G 

3.20 

G 

2.20 

G 

2.50 

G 

1.90 

G 

1.60 

G 

2.00 

G 

3.30 

G 

3.90 

2.10 

1  .90 

20 

G 

2.20 

G 

1.50 

G 

0.80 

G 

2.30 

G 

3.00 

G 

2.00 

G 

2.10 

G 

2.40 

b 

3.60 

G 

4.00 

1.40 

2.20 

21 

G 

1.50 

G 

0.80 

G  -0.10 

G 

4.00 

G 

2.80 

G 

1.80 

G 

2.40 

G 

2.60 

b 

4,30 

G 

4.60 

1.70 

2.60 

22 

G 

2.50 

G 

1.20 

G 

1,00 

G 

1.90 

G 

2.80 

G 

1.90 

G 

2.40 

G 

2.80 

G 

4.6U 

4.00 

1.70 

2.40 

23 

G 

2.70 

G 

0.90 

G 

2.10 

G 

0.90 

G 

3.00 

G 

2.10 

G 

2.40 

G 

2.30 

G 

4.00 

4.60 

2.20 

2.30 

2« 

G 

1.70 

G 

1.50 

G 

1.60 

G 

0.80 

G 

2.40 

G 

2.00 

G 

2,90 

G 

2.10 

G 

3.90 

3.6C 

2.40 

3.2o 

25 

G 

1.50 

G 

1  .00 

G 

1.10 

G 

2.20 

G 

3.00 

G 

1.90 

G 

3.00 

G 

2.20 

G 

3.70 

4.00 

3.10 

2.60 

26 

G 

1 .50 

G 

2.80 

G 

1.60 

G 

3.20 

G 

3.00 

G 

2.30 

G 

2.80 

G 

2.3u 

G 

3.30 

3.85 

2.8C 

3,00 

27 

G 

1.60 

G 

2.22 

G 

2.40 

G 

3.40 

G 

3,10 

G 

2.30 

G 

2.60 

G 

2.10 

G 

2.40 

3.50 

3.60 

3,10 

28 

G 

l.«0 

G 

0.00 

G 

2.20 

G 

2.90 

G 

3.00 

G 

2.30 

G 

2.70 

G 

2.20 

G 

1.90 

3.20 

1.10 

2.90 

29 

G 

1.80 

G  -0.50 

G  • 

•1.20 

G 

4.10 

G 

2.10 

G 

1.90 

G 

2.30 

G 

2,10 

G 

1.20 

3.30 

3.40 

3.00 

30 

G 

1  .60 

G 

1.00 

G 

3.40 

G 

0,80 

G 

1.60 

G 

2.20 

G 

2,40 

G 

1,40 

3.40 

3.40 

2.40 

31 

G 

1.20 

G 

1.90 

6 

2.00 

G 

2.20 

G 

2.60 

3.40 

2.60 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING 

.  IN  THE 

T*8LE 

ABOVE 

MEAN 

1.76 

1.63 

1.66 

1.95 

2.3* 

8.88 

8.18 

2.48 

2,84 

3.47 

2.73 

2.53 

MAX 

G 

2.70 

G 

3.80 

G 

3.20 

G 

4.10 

b 

3.40 

G 

5.60 

G 

3.00 

G 

3,60 

G 

4,60 

G 

4.60 

3.90 

3.20 

MIN 

G 

0.20 

G  ■ 

•0.50 

G  -1.20 

G  -0.5C 

G 

0,60 

G 

1.30 

G 

1.30 

G 

1.70 

G 

1,20 

G 

2.00 

1  ,00 

0.60 

g-  gates  closeo 

HIGHEST  stage  R A 3  9.60  ON  SEP.  22. 
LOREfT  STAGE  RAS  1.20  ON  MA<.  29. 
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206  DAILY  ST A6ES  FOR  19*4 

Intracoastal  raterray  at  vermilion  lock  (la.)  (rest) 

LOCATION.  LAY.  29-47-05,  LONS,  92-11-53.  ON  NORTH  BANK  AT  NEST  END  OF  LOCK.  (STA.  7680013.) 

SASE.  STAFF  type. 

RECOROS  AVAILABLE.  SEP.  25,  1933,  TO  OATE.  AOO  0.6  TO  DAILY  STASES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES,  HIGHEST,  8.9  FEET,  FROM  RATERHARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  JUNE  2T,  1957.  LOHEST, 

MINUS  1.00  FOOT  ON  DEC.  24,  1966. 


daily  eight  a.m.  stage  in  feet 


GAGE  ZERO  IS  AT  H.L.G. 


DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

hay 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

l/EC 

1 

G 

2. 00 

G 

2.20 

G 

2.17 

G 

2.05 

G 

1.60 

G 

2.45 

2.54 

G 

2.29 

G 

2.15 

G 

2.20 

3.90 

G 

2.72 

2 

ft 

2.00 

G 

2.22 

G 

2.15 

G 

1.90 

G 

1.55 

G 

2.91 

2.40 

G 

2.32 

G 

2.20 

G 

2.20 

3.65 

G 

2,ao 

3 

6 

2.20 

G 

2.11 

G 

2.16 

G 

1.88 

G 

1.59 

G 

2,80 

2.35 

G 

2.30 

G 

2.25 

G 

2.10 

3.30 

G 

2.90 

4 

G 

2.10 

1.84 

G 

2.12 

G 

1.92 

G 

1.60 

G 

2.75 

2.33 

G 

2.42 

G 

2.25 

G 

2.02 

3.50 

G 

2.60 

5 

6 

2.25 

1.90 

G 

2.12 

G 

2.00 

G 

1.60 

G 

2.13 

2.35 

G 

2.65 

G 

2.08 

G 

2.05 

3.12 

G 

3.06 

6 

G 

2.23 

1.41 

G 

2.32 

G 

1.95 

G 

1.58 

G 

2.68 

2.33 

G 

2.70 

G 

2.00 

G 

2.05 

2.70 

G 

3.00 

7 

G 

2.20 

1.60 

G 

2.25 

G 

1.90 

G 

1.55 

G 

2.65 

2.42 

G 

2.75 

G 

2,04 

G 

2.09 

3.30 

2.90 

* 

G 

2.25 

G 

2.00 

G 

2.28 

G 

1.64 

G 

1.58 

G 

2.68 

G 

2.55 

G 

2.72 

G 

2.09 

G 

2.25 

3.33 

2.71 

9 

G 

2.05 

G 

1.80 

G 

2.30 

G 

1.72 

G 

1.57 

G 

2,70 

G 

2.43 

G 

2.70 

G 

2.09 

G 

2.20 

3.22 

2.76 

10 

G 

2.  TO 

G 

2.10 

G 

2.21 

G 

1.77 

G 

1.60 

2.70 

G 

2.40 

G 

2.80 

G 

2.09 

G 

2.41 

3.23 

2.75 

11 

G 

2.44 

G 

2.10 

G 

2.20 

6 

1.78 

G 

1.60 

2.78 

G 

2.47 

G 

2.60 

G 

2.03 

G 

2.58 

2.12 

2.66 

12 

G 

2.53 

G 

2.20 

G 

2.16 

G 

1.76 

G 

2,90 

2.80 

G 

2.45 

G 

2.60 

G 

2.02 

G 

2.59 

2.66 

2.74 

13 

G 

2.58 

G 

2.60 

G 

2 .20 

G 

1.80 

G 

2.50 

2.75 

G 

2.39 

G 

2.50 

G 

2.14 

G 

2.57 

2.88 

G 

2.60 

14 

G 

2.«2 

G 

2.60 

G 

2.25 

G 

1.85 

G 

2.20 

2.75 

G 

2,40 

G 

2.30 

G 

2.17 

G 

2.65 

2.99 

G 

2.66 

15 

G 

2.55 

6 

2.52 

G 

2.22 

G 

1.89 

G 

1.60 

2.70 

G 

2.35 

G 

2.50 

G 

2.22 

G 

3.50 

3.01 

G 

2.76 

16 

G 

2.56 

G 

2.60 

G 

2.23 

G 

1.90 

G 

1.53 

2.65 

G 

2.43 

G 

2.44 

G 

1.42 

G 

3.60 

2.76 

2.66 

17 

G 

2.51 

G 

2.70 

G 

2.13 

6 

2.10 

G 

1.35 

2,80 

G 

2.30 

G 

2.42 

G 

2.02 

3.90 

2.81 

2.60 

ia 

G 

2.75 

G 

2.63 

G 

2.17 

G 

2.11 

G 

1.22 

2.75 

G 

2.22 

G 

2.36 

G 

2.00 

3.90 

G 

2.85 

2.50 

i« 

G 

2.61 

G 

2.75 

G 

2.11 

G 

2.10 

G 

1.25 

2.75 

G 

2.14 

G 

2.31 

G 

1.80 

G 

3.90 

2.40 

2.«5 

20 

G 

2.52 

G 

2.64 

G 

2.21 

G 

2.08 

G 

2.50 

2.75 

G 

2.28 

G 

2.30 

G 

1.80 

G 

4.02 

1.90 

2,50 

21 

G 

2.34 

G 

2.55 

G 

2.28 

G 

1.98 

G 

3.27 

2.‘5 

G 

2.36 

G 

2.25 

G 

1.65 

G 

4.13 

1.95 

2.70 

22 

G 

2.38 

G 

2.55 

G 

2.28 

G 

2.00 

G 

3.30 

2.67 

G 

2.40 

G 

2,28 

G 

2.35 

4.03 

1.93 

2.57 

23 

G 

2.38 

G 

2.55 

G 

2.1« 

G 

2.03 

G 

3.50 

2.55 

G 

2.39 

G 

2.31 

G 

2.35 

4.60 

2.22 

2.36 

24 

G 

2.60 

G 

2.51 

G 

2.03 

G 

2.05 

G 

3.31 

2,50 

G 

2.30 

G 

2.15 

G 

2.10 

4.24 

G 

2.43 

G 

2.50 

25 

2.74 

G 

2.45 

G 

2.21 

G 

2.01 

G 

3.31 

2.44 

G 

2.30 

G 

2.10 

G 

2.35 

4.29 

G 

2.35 

2.62 

26 

2.70 

G 

2.28 

G 

2.22 

G 

1.99 

G 

3.30 

F 

2.40 

G 

2.29 

G 

2.15 

G 

2.45 

*.21 

G 

2.36 

G 

2.40 

27 

2.60 

G 

2.43 

G 

2.12 

G 

1.99 

G 

3.27 

2.45 

G 

2.36 

G 

2.18 

G 

2.«1 

4.02 

G 

2.70 

G 

2.35 

29 

2.60 

G 

2.55 

6 

2.35 

G 

1.98 

G 

3.20 

2.48 

G 

2.32 

G 

2.02 

G 

2.20 

3.86 

G 

2.40 

G 

2.23 

29 

2.59 

G 

2.29 

G 

2.50 

G 

l.»5 

G 

3.20 

2.28 

G 

2.40 

6 

2.10 

G 

2.30 

3.70 

G 

2.52 

G 

2.40 

30 

2.70 

6 

2.23 

G 

3.40 

G 

2.85 

2.25 

G 

2.37 

G 

2.18 

G 

2.20 

3.70 

G 

2,85 

2.40 

31 

2.50 

G 

2.12 

G 

2.80 

G 

2,28 

G 

2,05 

3.70 

G 

2.30 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

only  to 

REAOINSS  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

mean 

2.«3 

2.29 

2.20 

1.98 

2.25 

2.63 

2.36 

2.38 

2.12 

3.20 

2.77 

2.65 

MAX 

G 

2.75 

G 

2.75 

G 

2.50 

G 

3.40 

G 

3.50 

G 

2.’5 

G 

2.55 

G 

2.80 

G 

2.«5 

4.60 

3.90 

G 

3.06 

M|N 

G 

2.00 

1.41 

G 

2.03 

6 

1.64 

G 

1.22 

G 

2.13 

G 

2.19 

G 

2.02 

G 

1.65 

G 

2.02 

1.90 

6 

2.23 

g-  gates  closeo 

HIGHEST  stage  RAs  4.70  AT  4(35  A.M.  ON  OCT.  23. 
LOREST  stage  RAS  1.00  ON  MAY  5. 
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OAIUY  STASES  FDR  1969 


2( 


INTRACOAST  At  nATENnAY  AT  CALCASIEU  LOCK  (LA.)  (EAST) 


LOCATION.  L»T.  30-05-19,  LONG,  93-17-28,  NEAR  EAST  END  OF  LOCK,  10.5  MILES  SDUThhESI  UF  LAKE 
CHARLES)  LA.  (STA.  7686021.) 

SAGE.  STAFF  T»f>E. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1 )  1051,  TO  OATE.  DISREGARD  GAGE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1963,  PRESfc NT 
ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS. 

EXTREHES.  HIGHEST,  6.60  FEET  (AFFECTED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  26,  1957.  LOWEST,  MINUS  O.n  FOOT 
fron  July  s  To  10,  I95i. 


daily 

EIGHT 

A.M.  STAGE 

IN  feet 

GAGE  ZERO* 

MINUS 

0.81  FOOT, 

M.L.G.  (1955  ADJ.) 

0  AY 

JAN 

FEB 

mar  APR 

MAY 

JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NQV  U£i 

1 

2.95 

2.89 

2.10 

2.65 

2.65 

3.99 

2.93 

3.07 

2.90 

2.78 

4.50 

3. 

2 

2.96 

2.88 

2,09 

3.10 

2.79 

3.52 

2,65 

3.11 

2,65 

2.88 

4.10 

3. 

3 

2.96 

2.98 

2.08 

3.00 

2.70 

3.22 

3.30 

3.10 

2.75 

2.95 

4.00 

3. 

4 

5.05 

3.00 

2.10 

2.60 

2.97 

2.62 

3.00 

3,58 

2.60 

3.00 

4.00 

3. 

5 

2.95 

2.99 

2. IT 

2.20 

2,65 

3.96 

3.15 

3,60 

2.79 

3.10 

3.60 

3. 

6 

3.00 

2.85 

2.18 

2.35 

2.73 

3.32 

3.12 

3.52 

2.60 

3.00 

3.40 

2. 

7 

2.9T 

2.75 

2.T5 

2.70 

2.63 

3,60 

3.15 

3.55 

2.92 

3.25 

3,90 

2. 

a 

3.09 

2.80 

2.77 

2.92 

2.65 

1,67 

3.12 

3.98 

3.00 

3.05 

4.20 

3. 

9 

3.15 

2.90 

2.75 

2.61 

2.37 

3.61 

3.15 

3.95 

2.95 

3.20 

4.10 

3. 

10 

5.39 

3.02 

2.73 

2.60 

2.30 

3.52 

3.15 

3.90 

2.88 

3.56 

3.40 

3. 

11 

3.35 

3.15 

2.73 

3.05 

2.«5 

3.57 

3.20 

3.27 

2.66 

3.60 

2.60 

3. 

12 

3.30 

1.33 

2.75 

3.10 

2.52 

3.59 

3.15 

3.39 

2.69 

3.60 

3.40 

3. 

13 

3.2* 

1.59 

2.82 

2.73 

2.«« 

3.50 

3.11 

3.16 

2.60 

3.58 

3.60 

3. 

14 

3.27 

3.68 

3.00 

2.70 

2.30 

3.36 

3.15 

3.12 

2.65 

3.65 

3. TO 

1. 

15 

3.22 

3.78 

3.10 

2.2  « 

2.33 

3.20 

3.15 

3.19 

2.60 

«.22 

3.65 

3. 

16 

3.20 

3.87 

3.20 

2.10 

2.90 

3.10 

2.90 

3.10 

2.72 

«.35 

3.60 

3. 

17 

3.20 

3.90 

3.10 

2.12 

2.51 

3.20 

3.10 

2.90 

2.70 

9.30 

3.50 

3. 

18 

3.25 

3.92 

3.10 

2.«0 

2.50 

3.10 

2.»T 

2.80 

2.77 

9.65 

3.80 

3. 

19 

3.25 

1.98 

3.30 

2.61 

2.55 

3.20 

3.00 

2.75 

2.75 

9.65 

3.30 

3. 

20 

3.27 

3.95 

2.90 

2.80 

3.70 

2.68 

3.06 

2.60 

2.75 

9.65 

3.00 

3. 

21 

3.27 

3.66 

2.70 

2.93 

3.80 

3.07 

3.05 

2.90 

2.99 

9.98 

3.00 

3. 

22 

3.27 

2.90 

2.90 

2.61 

3.80 

3.10 

2.92 

2.90 

3.30 

«.S5 

2.40 

3. 

23 

3.32 

3.00 

3.00 

2.33 

3.87 

3.15 

2.85 

2.76 

3.25 

9.55 

3.25 

3. 

24 

3.37 

2.60 

2.80 

2.35 

9.20 

3.07 

2.95 

2.75 

3,30 

9.30 

3.30 

3. 

25 

3.93 

2.20 

3.00 

2.65 

«.23 

3.19 

3.00 

2.80 

3.30 

9.60 

3.40 

3. 

26 

3.36 

3.20 

3.00 

2.90 

3.85 

3.10 

3.00 

2.72 

3.15 

9.75 

3.35 

3. 

27 

3.32 

3.00 

3.10 

3,00 

3.80 

3.22 

2.98 

2.75 

3.12 

9.55 

3.40 

3. 

28 

3.26 

2.60 

2.80 

2.96 

3.65 

3.15 

3.03 

2.78 

3.05 

9.35 

2.60 

3. 

24 

3.15 

2.13 

2.20 

3.00 

3.78 

3.00 

3.05 

2.80 

2.85 

9,30 

3.85 

3. 

30 

3.05 

2.50 

2.80 

3.00 

3.50 

3,01 

2.85 

2.72 

F  9.30 

4.00 

3. 

31 

2.9A 

2.80 

3.60 

3.09 

2.90 

«.30 

3. 

THE 

FOLLOHING 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  in  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

3.18 

3.16 

2.72 

2.67 

3.01 

3,27 

3.05 

3.07 

2.91 

3.92 

3.56 

3. 

MA* 

3.93 

3.98 

3.30 

3.10 

9.23 

3.67 

3.30 

3.60 

3.30 

9.98 

4.50 

3. 

MIN 

2.99 

2.13 

2.06 

2.10 

2.30 

2.62 

2.85 

2.72 

2.70 

2.76 

2.60 

2. 

F-  not  at  STATED  TINE 

highest  stage  na*  5,10  at  jioo  p.h.  on  oct.  bo 
LONEST  stage  HAS  1.90  QN  APR.  15, 
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DAILY  STAGES  F OR  198A 


InTRACOASTAL  hATERNAY  Af  CALCASIEU  LOCK  (LA.)  (REST  STAFF) 


LOCATION.  LAT.  J0-05-19,  LONG.  93-17-40,  NEAR  REST  ENO  OF  LOCK,  10.5  NILES  SOUTHWEST  Of  LAKE 

Charles,  la.  ista.  7692021.) 

GAGE.  staff  TYPe. 

necoros  available.  n*R.  s,  irsi,  to  date,  disregard  gage  zero  reporteo  prior  to  imps,  present 
Zero  is  CORRECT  for  all  periods. 

EXTREMES.  MIgNEsT,  9.0  FEET  (CAUSEO  BT  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOhEST,  MINUS  U.7  FOOT  ON 
DEC.  19,  1954. 


OAKY 

EIGht  a#m.  stage 

In  feet 

GAGE  ZERO,  HINDS 

0,81  FOOT, 

H.L.b.  UPSS  AQJ.) 

DAY 

Jan  feb 

MA«  APR 

HAY 

JUN  JUL  ADS 

SEP 

uCT  *0V  UFC 

1 

a. so 

1  .00 

z.  os 

2,50 

2.80 

3.10 

2.50 

3.20 

2,70 

3.00 

4.40 

3.40 

2 

2.60 

2.80 

2,50 

3.50 

3.30 

2.80 

2,60 

3 ,30 

3.40 

3.35 

3,90 

3.60 

3 

2. *0 

3.10 

2. 75 

3.40 

3.40 

2.00 

2.40 

3.40 

3.20 

3.35 

3.80 

3.20 

4 

2.80 

2.80 

3.15 

2.20 

2,20 

2.10 

2.30 

4.50 

3.20 

3.40 

3.80 

3.00 

s 

2. TO 

2.50 

3.40 

0.90 

2.70 

2.90 

2.50 

3.80 

3.00 

3.60 

3.30 

3.60 

6 

3.00 

0.80 

2.20 

1  .70 

2.90 

3,10 

1.00 

4.00 

3.20 

3.60 

3.30 

2.30 

7 

2. TO 

1  .90 

2,30 

1.90 

3.10 

3.60 

3.30 

3.90 

3.60 

3.65 

3.60 

2.60 

8 

3.10 

2.00 

2.10 

2.80 

2.20 

3.90 

3.30 

3,60 

3.60 

3.40 

4.00 

3.10 

9 

3.10 

2.30 

1.50 

2.00 

1.70 

4.10 

3,20 

3.50 

3.70 

3.50 

4. DO 

3.30 

10 

1.00 

2.50 

2.00 

2.10 

2.50 

4.00 

3.10 

3,40 

3.60 

3.75 

3,80 

3.20 

11 

1 .40 

2.35 

2.00 

3*25 

3.10 

4.00 

3.20 

3.20 

3.40 

3.50 

2.10 

3.30 

12 

2. TO 

3.10 

2.70 

3.70 

3.10 

3.60 

3.00 

3.00 

3.20 

3.60 

3.30 

3.50 

13 

2. To 

3.00 

3.00 

3.60 

3.00 

3.40 

3.00 

2.90 

3,0o 

3.70 

3.50 

3.60 

14 

2.20 

3.10 

2.80 

3,40 

2.50 

3.10 

2.80 

2.80 

2,90 

4.00 

3.7  0 

3  ,  ?  5 

15 

2.60 

3.50 

3.10 

2,80 

2.40 

3.05 

2.65 

2.60 

3.10 

4.20 

3.90 

3.50 

16 

2. So 

3.60 

3.40 

2.15 

2.30 

2.85 

2.80 

2.60 

2.50 

4,40 

3.30 

3.70 

17 

*.90 

3.45 

3.50 

1.60 

2.40 

3.00 

2.50 

2.90 

3.40 

4.00 

3.40 

3.20 

18 

3.2o 

4.00 

3.65 

2.00 

2.70 

2.90 

2. SO 

2.90 

3.90 

4.50 

3,40 

2,90 

19 

2.35 

3.«5 

3.70 

2,70 

3.00 

3.00 

2,60 

2.60 

3.80 

4.4U 

3.00 

3.15 

20 

2. SO 

2.80 

2.20 

2.65 

4.40 

2,90 

2,80 

3.40 

4,00 

4.70 

2.60 

J.05 

21 

2,50 

2.50 

1.40 

3.40 

3.40 

2.80 

3.10 

3.30 

4.50 

5.20 

2.90 

3.40 

22 

3.10 

2.60 

1.90 

2,40 

3.60 

3,00 

3.30 

3.30 

4.90 

4.60 

2.60 

3.25 

23 

3.40 

2. TO 

2.60 

2.00 

3.70 

3.00 

3.25 

3.30 

4.50 

4.20 

3.20 

3.00 

24 

2.60 

2.*0 

2.60 

1.90 

3.10 

3.00 

3.40 

3.10 

4.30 

4.20 

3.26 

3.75 

25 

2.30 

2.00 

2.20 

2.70 

3.60 

2,60 

1.30 

3.10 

4.20 

4.55 

3,60 

3.45 

26 

3.20 

3.10 

2.50 

3.40 

3.85 

3.00 

3.35 

3.20 

3.60 

4  55 

3.65 

27 

3.40 

3.10 

3.00 

3.70 

3.70 

3.20 

3.20 

3.00 

3.60 

4  ,50 

4.30 

3.60 

28 

2.20 

0.50 

3.10 

3.40 

3.70 

2.90 

2.30 

2.90 

3.40 

4.30 

2.60 

3.45 

29 

2.20 

0.80 

-0.10 

4.25 

3.15 

2,90 

2.90 

2.95 

2.80 

4.05 

3.85 

3.45 

30 

2.60 

1.95 

3.45 

2.60 

2,7g 

3.00 

3.00 

3,00 

4.25 

4,00 

3,30 

31 

1  .90 

2.40 

2.90 

3.00 

2.90 

4.10 

3.20 

TmE 

FOlLOhING 

REFER 

QNtY  TO 

readings 

APPEARING 

;  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HEAN 

2.68 

2.54 

2. SO 

2.71 

3.00 

3.09 

2.91 

3.23 

3.52 

4.00 

3.46 

3.30 

MAX 

3.40 

4.00 

3,70 

4.25 

4.40 

4.10 

3.40 

4,50 

4.90 

5.20 

4.40 

3.60 

MIN 

l.*0 

0.50 

•0.10 

0,90 

1.70 

2,00 

2.30 

2.80 

2.50 

3.00 

2.10 

2.30 

HIGHEST  STAGE  MAS  5.20  ON  OCT.  21. 
LOHEST  STAGE  HAS  MINUS  0.10  ON  MAR.  29 


CAILY  STAGES  FOR  198a 
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INTRACQASTAL  WATERWAY  aT  LALCASIEU  LOCK  CL*.)  (*EST  AuTO.) 


LOCATION,  l*T,  30-05-19,  LONG,  93-17-4C.  *T  WEST  END  OF  LOCK,  10.5  HlLtS  SOuTmnEST  OF  lakE 

Charles#  la.  (sta.  7696021.) 

CAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  MRE  HEIGHT, 

recoros  available,  jan,  \ ,  1951,  to  date,  oisregaro  gage  zero  reported  priur  tu  ivoj,  present 

ZERO  Is  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS, 

EXTREMES,  HIGHEST,  8,80  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957,  LOWEST,  MINUS  1.32  FEET  Jn 
FEB.  28#  1989, 


Daily 

EIGHT  ».h.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERU# 

MINUS 

0,81  FOOT, 

M.l.G,  (1955  AOJ.) 

0  A  Y 

Jan  feb 

MAR  APR 

MAY 

JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT  nOV  utC 

1 

2.25 

2.50 

2.05 

2.55 

2.75 

3.55 

3.05 

3.49 

3.60 

3.06 

a,30 

3.33 

2 

2.45 

2.65 

2.35 

3,70 

3.40 

3.30 

2.67 

3.58 

3.43 

3.26 

3.65 

3.65 

3 

2.60 

2.87 

2.65 

3.40 

3.40 

2.70 

2.60 

3.55 

3.15 

3.27 

3.50 

2.96 

4 

8.7 0 

2.60 

3.37 

2.27 

2.40 

2.?5 

2.60 

4,20 

3.30 

3.47 

3.73 

3.13 

5 

2.5a 

2.32 

3,37 

1.00 

2,90 

3.10 

2.56 

3.9a 

3.10 

3.62 

3.00 

3.53 

6 

2.83 

1.20 

2.10 

2.10 

3.05 

3.15 

2,B8 

4.03 

3.35 

3.67 

2.97 

2  ,  u7 

7 

2.50 

2.25 

2.35 

2.26 

2.94 

3.60 

3.14 

3,88 

3.72 

3.61 

3.52 

2.50 

d 

2.9a 

2.20 

2.27 

2,95 

2.35 

3.88 

3.32 

3.80 

3.62 

3.55 

3.75 

2,97 

9 

3.32 

2.58 

1.90 

2.15 

l.SS 

4.05 

3.33 

3.82 

3,76 

3.63 

3.85 

3.25 

10 

2.«0 

2.«3 

2.05 

2,20 

2.25 

4.00 

3.45 

3.55 

3. BO 

3.65 

3.bO 

2,6b 

11 

1.55 

2.14 

1.80 

3.10 

2.90 

4.20 

3.30 

3.39 

3.57 

3,55 

2.05 

3.21 

12 

2.75 

3.10 

2.65 

3.35 

3.05 

4,00 

3.20 

3,30 

3.32 

3.76 

3.12 

3.40 

13 

2.30 

2.73 

2.70 

3.40 

2.98 

3.75 

3.15 

3.27 

3.15 

3.75 

3.40 

3 , 7  o 

14 

1.78 

2.76 

2.«0 

3.37 

2.90 

3.«3 

3,03 

3.00 

2.98 

4.14 

3.63 

3,64 

15 

2.25 

3.35 

3.06 

2.85 

2.71 

3.20 

3.00 

3.05 

3.10 

4.26 

3.62 

3.50 

16 

2.30 

3.45 

3.20 

2.12 

2.62 

3.18 

2.80 

2.9b 

2.55 

4.46 

3.37 

3.55 

17 

2.40 

3.30 

3.25 

1.90 

2.65 

3.21 

2,67 

2.90 

3.35 

4.02 

3.47 

2.87 

18 

2.9a 

4.07 

3.73 

2.30 

3.12 

3.12 

2.  70 

2.87 

3.80 

4.40 

4.07 

2.62 

19 

2.06 

3.20 

3.«2 

2.87 

3. IS 

3.05 

2.75 

2.95 

3.82 

4.45 

2.96 

2.57 

20 

2.65 

3.00 

2.33 

2.85 

4,30 

2.90 

2.97 

3.35 

4.07 

5.12 

2.57 

2.70 

21 

2.58 

2.75 

2.08 

3.57 

3.45 

2.80 

3.17 

3.38 

4.65 

4.65 

2.56 

3.15 

22 

3.22 

2.80 

2.32 

2.35 

3.55 

3.04 

3.26 

3.35 

5.15 

4.31 

2.67 

2.95 

23 

3.52 

2.30 

2.64 

1.85 

3.62 

3.15 

3.17 

3.22 

4.42 

4.27 

3.0b 

2.60 

24 

2.79 

2.20 

2.58 

1.95 

3.10 

3,10 

3.40 

3.13 

4.45 

3.97 

3.13 

3.56 

25 

2.17 

1.80 

2.05 

2.67 

3.45 

3.05 

3.35 

3.18 

9.25 

«.52 

3.62 

3.40 

2b 

2.30 

3.02 

2.40 

3.1« 

3.70 

3,30 

3.27 

3.35 

4.07 

4.45 

3.5b 

3.25 

27 

2.40 

2.80 

3.00 

3.55 

3,68 

3.32 

3,40 

3.20 

3.67 

4,40 

3.85 

3.62 

28 

2.00 

-0.55 

2,90 

3.32 

3.60 

3.25 

3.55 

3.05 

3.47 

4.13 

2.52 

3.38 

24 

2.05 

0.55 

0,10 

4.10 

2.80 

3,10 

3.42 

3.00 

2.82 

3.95 

3.81 

3,46 

30 

2.20 

1.75 

3.48 

2.75 

2.85 

3.17 

3.10 

2.97 

4,03 

3.97 

3.19 

31 

1.74 

2.20 

3.45 

3.23 

3.07 

3.95 

3.30 

the 

EOlLONING 

REFER 

ONIT  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.48 

2.49 

2.49 

2.75 

3.04 

3.30 

3,08 

3.35 

3.62 

4,00 

3.37 

3.16 

MAX 

3.52 

4.07 

3.®2 

4.10 

4,30 

4,20 

3.55 

a  ,20 

5.15 

5.12 

4,30 

3.76 

min 

1.55 

-0.55 

0,10 

1.00 

1.55 

2,70 

2.56 

2.87 

2.55 

3.06 

2.05 

2.07 

HIGHEST 

Stage 

«*3  5.33 

AT  4100 

A.H,  ON 

OCT.  21. 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1,32  ON  FEB.  26. 
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0*UY  STAGES  FOR  1964 


OELCAH0PE  CANAL  AT  DELCAMBRE,  LA, 

LOCATION.  L*T.  39-56-55,  LONG.  91-50-50.  ON  WHARF  000  FEET  DOWNSTREAM  FROM  STATE  HIGHWAY  l« 
BRI06E.  IsTA.  7950013.) 

cage,  staff  TTFf  in  several  SECTIONS. 

RECOROS  AVAILABLE.  JAN,  1940  TO  OATE.  THE  LOCATION  OF  GaGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TIMES  DURING 
PERIOD  OF  RECORD,  THE  GAGE  HAS  BEEN  LOCATED  AT  THE  PRESENT  SITE  SINCE  JUNE  4,  1963. 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.0  FEET,  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS 
3.2  PEeT  On  Nov.  17,  1951. 

DAILY  EIGhT  A,M,  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVU 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

2.50 

2.30 

2.50 

2,50 

2.50 

2.30 

a. so 

2.10 

2.20 

2.10 

3.05 

1.50 

2 

2. NO 

2.60 

2,40 

2,60 

2.10 

2,10 

2.40 

2.00 

3,00 

2.10 

3.04 

1.00 

3 

J.IO 

2.90 

2.50 

2.50 

2.10 

2.50 

a. 30 

2.10 

3. SO 

2.30 

3.02 

1.10 

4 

1.00 

2. TO 

1  .50 

2,10 

2.50 

2,70 

a. so 

2.10 

3.40 

2.30 

2.05 

1.30 

5 

1.00 

1.50 

1.30 

2.00 

2.30 

2.50 

a. so 

2.50 

2.10 

2.20 

1  .05 

1.30 

6 

1.20 

1  .TO 

1,50 

2.00 

1.10 

2.40 

a. lo 

2.40 

2.10 

2.20 

2.90 

1.50 

7 

1.30 

1.50 

1.70 

2.10 

1.20 

2,10 

a. so 

2.20 

2.20 

2.50 

2.70 

1.30 

a 

2.90 

1.50 

2.00 

1.00 

1,30 

2,00 

a. io 

2.20 

2.20 

2.20 

2,50 

1.20 

9 

1  .00 

1.50 

2,10 

1,10 

l.SO 

2.10 

a.ao 

2.10 

3.90 

2.10 

1.10 

2.50 

10 

1.00 

1.90 

2.30 

1.30 

1.50 

2.50 

a. io 

2.20 

2.10 

2.10 

1,10 

a. 50 

11 

1.00 

2.00 

2,50 

1.50 

1.60 

2.50 

2.20 

2.20 

2.40 

2.00 

2.90 

l.ao 

12 

1.00 

2.50 

2.40 

1.10 

1.10 

2.10 

2.30 

2.00 

2,50 

2.10 

2.00 

1.50 

13 

1.10 

2.50 

2.30 

1.20 

2.50 

2.20 

2.10 

2,00 

2.60 

2.20 

2,00 

1.50 

14 

1.00 

2.10 

2.10 

1.10 

2.10 

2.30 

a. io 

2.10 

2.60 

2.10 

1.00 

a. 90 

15 

1  .00 

1.80 

2.00 

3.50 

2.50 

2,40 

2.50 

2.10 

2.90 

2.20 

1  .00 

a. 80 

16 

1.10 

1.50 

2.00 

3.40 

2.10 

2.10 

2.90 

2.30 

3.50 

2.00 

1.10 

1.50 

17 

1.20 

1.50 

2.10 

3,30 

2.00 

2.50 

2.30 

2.30 

3.40 

3.00 

1.20 

1.90 

IS 

l.JO 

l.«0 

2.50 

3.20 

2.10 

2.40 

a.ao 

2.40 

3.70 

3.90 

2.50 

1.90 

19 

1.50 

1.50 

2.40 

3.10 

2.10 

2.30 

a. so 

2.00 

3.60 

3.00 

2.40 

1.50 

20 

1.10 

1.10 

2.30 

3.10 

3.90 

2.10 

2.50 

3.10 

3.10 

3. BO 

2.10 

1,60 

21 

1.20 

1.10 

2.10 

3.00 

3.90 

2.00 

2,90 

3.50 

3,10 

4.90 

2.20 

1.60 

22 

1.50 

1.00 

2.10 

2.50 

3.50 

2.00 

2.90 

3,60 

3.20 

4.70 

2.10 

1.50 

23 

1.60 

1.50 

2.00 

2.50 

3,90 

2.10 

2.30 

2.10 

2.50 

6.60 

2.20 

1  .00 

24 

1.20 

1.70 

2.10 

3.30 

3.50 

2.50 

2.10 

2.20 

2.70 

5.10 

2.20 

1.10 

25 

1.30 

1.90 

2.50 

3.30 

3.60 

2.30 

a. 10 

2.20 

2.60 

5.50 

1.50 

1.30 

26 

1.90 

1.00 

2.10 

3.10 

3.50 

2.10 

a. 20 

2.10 

2.00 

4.50 

1  ,60 

1.30 

27 

1  .50 

1.60 

2.00 

3.40 

2.50 

2.10 

a. io 

2.20 

1.40 

3.90 

1.70 

1.20 

28 

1.30 

2.00 

2.20 

3.50 

2.90 

2.00 

a. io 

2.10 

1.30 

3.50 

1.00 

1.30 

29 

2.50 

2.50 

2.90 

2.50 

2.60 

2.10 

a. io 

2.10 

1.20 

3.07 

1.90 

1.20 

30 

2.30 

1.00 

2.40 

2.70 

2,20 

a. 20 

2,30 

2.50 

3.06 

1.90 

0,00 

31 

2.10 

1.90 

2.50 

a. io 

2.20 

3.09 

0.00 

THE 

FOLLONING 

refer 

only  to 

HEAD1NG9 

APPEARING  IN  THE 

table 

AbUVE 

MEAN 

1.95 

1.78 

2.13 

2.44 

2.93 

2.25 

2.29 

2.29 

2.66 

3,11 

2.04 

1.91 

MAX 

2.90 

2.90 

2.90 

3,50 

3,90 

2.70 

2.00 

3.60 

3.90 

6.60 

3,05 

a. 90 

MIN 

1.00 

1  .00 

1.30 

1.00 

1.10 

2.00 

2.10 

2.00 

1.20 

2.00 

1  .00 

0.00 

highest 

stage 

FA,  6.80 

ON  OCT, 

23. 

LOWEST 

stage 

WAS  0.00  UN  OEC. 

30  AND 

31. 

v  i  w 


DAILY  STAGES  FOR  1994 


BAYOU  LAFOURCHE  AT  THIBODAUX,  LA. 


LOCATION.  L*T ,  J9-47»51»  LONG.  90-49-21.  ON  NORTH  END  KING  HALL  OF  H1SHHAY  20  BRIDGE. 
8*17510.) 

GAGE,  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1999  TO  DATE. 


stage 

in  feet 

GAGE  7ENU 

day 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

1 

2 

3 

4 

5 

5.25 

5.30 

5.40 

5.30 

6 

7 

a 

9 

10 

5.10 

11 

12 

13 

l« 

15 

5.35 

5,30 

16 

17 

ia 

19 

20 

5.15 

5.20 

5.45 

5.15 

5.20 

S.50 

21 

22 

23 

24 

25 

5.25 

5.25 

5.30 

5.10 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

5.30 

zvrav; 


DA IL i  STASES  FOR  1984 


BAYOU  BLUE  NEAR  CATFISH  LAKE  (LA.) 


LOCATION.  L*T.  29-23-31.  LONG.  90-20-49.  APPROXIHATELT  l.S  NILES  NORTHWEST  OF  CATFISH  LAKE.  (ST 
8230107.) 

SAGE.  AUTOHATIC  RECORDEH  AND  STAFF, 

GENERAL  InFORNATiON.  PRIOR  TO  1976  SAGE  REPORTED  AS  (STA.  *230007.). 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  17,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  highest,  (FRON  INCOMPLETE  RECORO)  3.75  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE  BABE)  ON  SEP.  6,  1977 
lowest,  (From  incomplete  record)  minus  0.59  foot  on  dec.  25,  1983. 


daily  EIShT  a.m.  stage  in  feet 


gage  zero  is  AT  NSYO 


DAY 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NDV 

1 

0.50 

0.69 

0.23 

o.ai 

1 .59 

1.31 

1.44 

1.70 

1.39 

2.15 

2 

0.83 

0.61 

0.37 

1.20 

1.T5 

1.28 

1.34 

1.66 

l.«3 

2.09 

3 

0.94 

1.03 

0.7ft 

1.56 

2.24 

1.14 

1.27 

1.66 

1.48 

1  .66 

4 

1.06 

0.84 

1.07 

1.09 

1.90 

1.11 

1.28 

1.58 

1.51 

1.96 

5 

1.15 

0.86 

1.33 

0.75 

1.71 

1.30 

1.39 

1,44 

1.64 

1.07 

6 

1.28 

0.20 

0.96 

0.71 

1.94 

1.45 

1.50 

1.30 

1.T5 

1.27 

7 

3  .IS 

0.22 

0,67 

0,59 

2.00 

1.66 

1.55 

1.45 

1.86 

1.09 

ft 

1.25 

0.22 

0.64 

0.96 

1.91 

1.79 

1.55 

1.71 

1.87 

1.56 

9 

1.20 

0.50 

0.39 

1.14 

1.00 

1.96 

1.60 

1.64 

1.84 

1.75 

10 

1.62 

0.56 

0.27 

1.03 

1.21 

2,06 

1.67  F 

1.90 

1.94 

1.95 

2.06 

11 

0.4  3 

0.66 

0.37 

1.27 

1.21 

2,10 

1.74 

;,03 

1.B9 

1,08 

12 

0,90 

0.94 

0.67 

1.35 

1.32 

2.02 

1  .85 

1.71 

1.86 

1.50 

13 

0,63 

1.30 

1.06 

1.56 

1.40 

l.«5 

1.62 

1.56 

1.89 

1.02 

14 

0.60 

1.33 

1.12 

1.61 

1.35 

1.75 

1.79 

1.65 

2.00 

1.55 

15 

0.79 

1.35 

1.12 

1.29 

1.25 

1.85 

1.67 

1.76 

2.34 

1.74 

16 

0.70 

1.49 

1.24 

1.16 

1.15 

1.72 

1.54 

1.23 

2.46 

1.75 

17 

0.96 

1.42 

1.37 

0.97 

1.11 

1.79 

1.55 

1.53 

2.46 

1.52 

1ft 

1.39 

1.41 

1.56 

1.06 

1.35 

l.»2 

1.57 

1.S5 

2.36 

1  .90 

19 

0.77 

1.44 

1.62 

1.34 

1.53 

1.81 

1.63 

1.64 

2.«1 

2.00 

20 

0.65 

0.78 

1.51 

1.46 

1.87 

1.69 

1.6ft 

1.74 

2.44 

1.3ft 

21 

0.34 

0.37 

1.30 

1.77 

2.06 

1.66 

1.63 

2.07 

2.79 

1.36 

22 

0.73 

0.88 

1.15 

1.61 

1,06 

1.68 

1.60 

2.46 

2.73 

0.99 

23 

0.95 

0.78 

0.87 

1.06 

1.97 

1.82 

1.51 

2.oft 

2.47 

1.24 

24 

1.12 

0.68 

0.97 

1.01 

1.89 

1.55 

1,50 

2.40 

2.27 

1.32 

25 

0.99 

0.60 

1.11 

1.01 

1.84 

1.53 

1.50 

2.25 

2.35 

1.52 

26 

0.69 

0.82 

1.11 

1.41 

1,88 

1.54 

1,4ft 

2,20 

2.33 

1.60 

27 

0.82 

1  .90 

1.41 

1.74 

1  .89 

1.82 

1,42 

2.06 

2.29 

2.0ft 

2ft 

0.85 

0.91 

1.02 

1.77 

1.85 

1.81 

1.45 

1.90 

2.28 

1.52 

29 

0.86 

0.20 

1.07 

1.79 

1.58 

1.57 

1,54 

1.60 

2.2« 

1.90 

30 

0.80 

0.70 

1.06 

0.42 

1.53 

1,58 

1.07 

2.18 

1.97 

31 

0.30 

0.55 

1.15 

1,64 

2.1« 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING 

IN  THE 

table 

ABOVE 

HEAN 

0.87 

0.86 

0.9ft 

1.26 

1.55 

1.83 

1.78 

2.09 

1  .65 

HAX 

1.62 

1.90 

1.02 

1.86 

2.24 

2.10 

2,0ft 

2.79 

2.15 

0.30 

0.20 

0.23 

0.59 

0.42 

1.11 

1.23 

1,39 

0.99 

F-  NOT  AT  STATED  time 

highest  stage  mas  2.95  at  4100  p.h.  un  oct.  21, 
LOWEST  stage  WAS  minus  0.2B  ON  JAN.  1. 
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DAILY  STASES  FOR  1984 


BAYOU  CHEVREUIL  NEAR  CHEESY,  LA, 


LOCATION.  L*T.  29-S4-42,  LONS.  90-43-48.  ON  FILINS  IN  BOHROH  PIT,  SOO  FEET  NORTH  OF  HIGHhAV  20 
SRI06E  and  5.4  NILES  NORTHEAST  OF  CHEESY.  CSTA.  6252507.) 

EASE.  AUTONATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

SENERAL  InFORhATtON.  OISRESARD  CASE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1969,  SAGE  ZERO  HAS  HInUS  U.bO  FOOT 
NSVO  FROM  IR51  TO  1975.  ON  NOV,  10,  1976  SAGE  HAS  RAISED  0.60  FOUT  TO  AGREE  HITH  NEH  GAGE 
ZERO.  STASES  FROM  JAN,  1  TO  NOY,  10  HERE  CORRECTED  TO  NEH  DATUM.  PRIOR  TO  1976  6ASE  ZERO  HAS 
MINUS  0.60  FEeT,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  II,  1951,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4,35  FEET  ON  APR,  14  AND  LATER  DATES  IN  I960,  LOHEST,  HINUS  1.00  FUOT  ON 
JAN.  14,  1956.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NSVD, 


daily 

EIGHT  A 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

SAGE 

ZERO  IS 

AT  NSVO 

(1961 

ADJ.) 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.05 

1.79 

0.77 

1.50 

1.75 

1.92 

1.66 

1.43 

2.30 

1.65 

2 

0.95  F 

1.57 

1.08 

1,46 

1.70 

1.47 

1.64 

1.14 

2.32 

1  ,65 

3 

1.24 

1.05 

l.«5 

l.«3 

1.43 

1  .76 

2.07 

1.54 

1.12 

2.28 

1.77 

4 

1.11 

1.22 

l.«5 

1.41 

l.«l 

1.67 

2.27 

l.»8 

1.14 

2.20 

1.77 

5 

1.11 

1.01 

1.61 

1.01 

1.49 

1. 58 

2.27 

1.57 

1.26 

2.1« 

2,01 

6 

1.05 

0.62 

1.78 

0,70 

1,66 

1.56 

2.27 

1.44 

2.05 

2,00 

7 

1.06 

0.59 

1.67 

0.72 

1.77 

1.51 

2.30 

l.«7 

1.93 

1.85 

a 

1.07 

0.51 

1.4S 

1.07 

1.65 

1.49 

2.29 

1.62 

1.94 

1.66 

9 

1.24 

0.64 

1.33 

1.25 

1.46 

1,88 

l.SS 

2.25 

1.77 

1.91 

1.65 

10 

l.SO 

0.60 

1.26 

1.21 

1.81 

1.42 

1.49 

2.22 

1.86 

1.92 

1.65 

11 

1.62 

0.97 

1.23 

F 

1.32 

1.46 

1.46 

2.17 

1.87 

1.81 

1.56 

12 

».*2 

1.37 

1.30 

1.58 

2.00 

1.44 

2.12 

1.80 

1.77 

1,57 

IS 

1.33 

1.65 

1.68 

1.66 

1,99 

1.53 

2.05 

1.63 

1.77 

1.60 

14 

1.26 

1.81 

1.67 

1.67 

F  1.36 

1.47 

I.S7 

2,04 

1.45 

1.77 

1,80 

15 

1.34 

1.76 

1.68 

1.40 

1.25 

1.69 

1.63 

2.02 

1.45 

1.77 

1.81 

16 

1.53 

1.86 

l.»4 

0.98 

1.33 

1.90 

1.58 

1.98 

1.58 

1.78 

1.82 

17 

1.36 

1.90 

1.73 

F 

0,57 

1.37 

l.*3 

F  1.73 

1.86 

1.43 

1.78 

1.82 

IS 

1.60 

1.66 

1.66 

F 

0.50 

1.50 

1.45 

1.70 

1.61 

F  2.26 

1.78 

1.82 

19 

1.63 

1.65 

1.75 

0.54 

1.64 

2.00 

1.58 

1.73 

2.2» 

1.72 

1.77 

20 

1.64 

1.89 

2.02 

0.92 

1.7« 

1.45 

1.52 

1.77 

2.30 

1.72 

1.73 

21 

1.42 

1.93 

l.»3 

1.38 

1.44 

l.«7 

1.46 

1.90 

2.33 

1.72 

1.75 

22 

l.U 

1.87 

1.80 

1.67 

1.47 

1.74 

1.46 

2.01 

2.37 

1.71 

1.77 

23 

1.24 

1.79 

1.75 

1.58 

2.14 

1.55 

F  1,62 

1.48 

2.08 

2.43 

1.71 

1.79 

24 

1.40 

f  1 .56 

1.60 

F 

1.29 

2.17 

1.37 

1.66 

1.54 

2.19 

2.46 

1.71 

1.77 

25 

1.62 

1  .46 

1.73 

F 

1.29 

2.11 

1.41 

1.72 

1.51 

2.23 

2.46 

1.71 

1.79 

26 

1.49 

1.61 

1.47 

2.08 

l.*0 

1.78 

1.50 

2.24 

2.46 

1.71 

1.76 

27 

2.05 

1.70 

1.68 

2.11 

1.37 

1.76 

1,59 

2.23 

2.45 

1.72 

1.66 

2a 

2.05 

1.70 

1.75 

2.08 

1.43 

1.83 

1.57 

2.13 

2.39 

1.70 

1.61 

29 

F  1.48 

1.93 

1.20 

2.01 

1.70 

t  .87 

1.55 

2,01 

2.34 

1.70 

1.68 

30 

1.39 

0.98 

1.90 

1.70 

1.41 

1.63 

1.62 

2.35 

1.65 

1.89 

31 

i.ao 

0.83 

1.70 

1.89 

1.65 

2.31 

1.95 

THE 

FOLLOHING 

REFER 

ONLY  TO 

reaoings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.44 

1.57 

1.71 

1.66 

1.77 

1  ,85 

1.76 

MAX 

2.05 

2.02 

2.00 

2.30 

2.24 

2.32 

2.01 

MIN 

0.51 

0.83 

1.37 

1.46 

1.43 

1.65 

1.56 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  Stage  has  2.4s  at  sioo  a.m.  on  oct.  25. 

LOHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  0,50  ON  APR,  17. 
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DAILY  STAGES  FOR  1904 
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BAYOU  OES  ALLEMANOS  AT  DEB  ALLEMANOS,  LA, 


LOCATION.  LAT.  24-49-86,  LONS.  90-88- 36.  ON  BULKHEAD  100  FEET  UPSTREAM  FROM  U.  S.  HIGHWAY  RO 
BRIDSE.  (STA.  8870007.) 

BASE,  AUTOMATIC  RECORDER  AND  MIRE  WEIGHT, 

general  information,  on  sep,  jo.  irtb  gase  mas  raised  o.ss  foot  to  agree  with  new  benchmark 
elevations,  stages  from  jan,  i  thru  sep.  jo  mere  corrected  to  new  oatum. 

records  available,  jan.  is,  irso,  to  oate. 


EXTREMES,  HIGHEST,  3. 

T A  FEET 

ON  APR, 

22,  1473. 

LOWEST 

,  MINUS 

0,3  FOOT 

FROM 

JAN,  13  TO 

15,  1456. 

daily 

eight  a 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1969 

AOJ  ,  ) 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.58 

0.60 

0,72 

1.T2 

1.15 

1.35 

1.88 

1.52 

1,09 

2.12 

1.63 

2 

0.5S 

0.51 

1,00 

1 .27 

1.35 

2,04 

1.45 

0,95 

2.18 

l.©5 

3 

O.TS 

0.60 

1,42 

1.98 

1.30 

1.3R 

2.22 

1.38 

0.95 

1.93 

1.68 

4 

0.70 

O.RO 

1,40 

1.02 

1.30 

1.35 

2.25 

1.3T 

1,05 

1,50 

1.68 

5 

0.68 

1.35 

0.95 

1.R5  F 

1.40 

1.38 

2.22 

1.37 

1.20 

1.67 

1.59 

6 

F  O.RS 

0.90 

1.40 

0,60 

2.00 

1.61 

1.32 

2.14 

1.25 

1.45 

1.63 

1.42 

7 

i.oo 

0.28 

1.01 

0,63 

2.11 

1 . 80 

1.30 

2.12 

1.33 

1,65 

1.54 

1.00 

a 

1.02 

0.30 

F  0.85 

0.97 

2.1« 

l.BR 

I.2T 

2.03 

1.62 

1,74 

1.73 

0,99 

9 

1.10 

0.50 

O.TS 

1,23 

l.BS 

t.RO 

1.28 

l.*5 

1.80 

1.50 

1.80 

1.01 

10 

1.55 

O.TO 

0.80 

F  1,17 

1.57 

2.00 

1.28 

1.40 

1.84 

1.85 

1.S2 

1.12 

11 

1.11 

0.40 

0.40 

1.30 

l.BS 

l  .44 

1.32 

1.80 

1.80 

1.40 

1,67 

1.17 

12 

C  .To 

1.23 

1.02 

1.62 

l.«2 

1.R8 

1.32 

1.70 

1.68 

1.83 

1,40 

I.2U 

13 

0.45 

1.55 

1.30 

1.64 

1.24 

1.41 

1.34 

1.65 

l.«7 

1.75 

1,30 

1.35 

14 

1,00 

1.44 

1.34 

1.65 

1.14 

l.«7 

1.42 

1.77 

1.38 

1.75 

1.29 

1.64 

15 

1.10 

1.50 

1.47 

1.30 

F 

1.15 

1.78 

1.44 

1.76 

1.40 

1.45 

1,30 

1.70 

16 

1.05 

1.60 

1.55 

0.82 

1.20 

1.78 

1.41 

1.67 

1.43 

2.00 

1.35 

1.71 

IT 

1.00 

1.53 

1.50 

0.55 

1.25 

1.84 

1.47 

1.50 

1.35 

2.15 

1.37 

1.68 

18 

1.20 

1.52 

1.48 

0.40 

l.«S 

1.40 

1,48 

1.31 

1.55 

2.12 

1.93 

1.54 

14 

1.00 

1.60 

1.62 

0.55 

1.60 

1.40 

1.42 

1.30 

1.62 

2.20 

1.75 

1.58 

20 

0.70 

1.35 

1.78 

0.47 

1.80 

1.74 

1.48 

1.24 

1.66 

2.23 

1.45 

1.44 

21 

0.51 

1.45 

1.43 

F 

1.45 

1.67 

1.34 

1.25 

1.45 

2.40 

1.28 

1.56 

22 

0.43 

1.30 

1.83 

F 

2.22 

1.50 

1.37 

1,30 

2.11 

2.53 

1.04 

1,60 

23 

0.70 

F  1.00 

1.47 

1.47 

2.25 

1.32 

1.35 

1.30 

2.30 

2.56 

0.92 

1.60 

24 

1.01 

1.00 

1.60 

1.10 

2.05 

l.*S 

1.43 

1.28 

2.40 

2.48 

0.00 

1.55 

25 

1. 18 

0.40 

1.50 

1.05 

1.45 

1,20 

1.53 

1.32 

2.38 

2.50 

0.95 

1.60 

26 

1.14 

1.10 

1.37 

1.45 

1.47 

1.20 

1.61 

1.34 

2.30 

2.«3 

1.10 

1.50 

27 

1.08 

1.60 

1.58 

1.72 

1.41 

1.23 

1.65 

1.42 

2.12 

2.33 

1.40 

1.50 

28 

1.02 

1.23 

1.65 

1.81 

1.83 

1.24 

1.70 

1.40 

1.45 

2.20 

1.30 

1.6b 

24 

0.46 

0.80 

1.03 

1.87 

1.68 

1.28 

1  ,80 

1.40 

1.64 

2.10 

1.22 

1.75 

30 

0.44 

0.47 

1.42 

1.25 

1,80 

1.52 

1.40 

2.08 

1.40 

1.75 

31 

0.75 

0.63 

1.1® 

1.74 

1.52 

2.05 

l.«5 

the 

following 

REFER 

ONLT  TO 

readings 

APPEARING 

1  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.20 

1.21 

1.58 

1.44 

1,66 

1.64 

1.41 

1.97 

1.50 

MAX 

1.78 

1.42 

2.00 

1,80 

2.25 

2.40 

2.56 

2.10 

1.85 

MIN 

0.51 

0.40 

1.15 

1.27 

1.25 

1.25 

0.45 

0,00 

0.4R 

f-  not  at  stated  time 

highest  Stage  MAS  8.57  AT  2100  A.M,  ON  OCT.  2J. 
LOWEST  STAGE  mas  0.20  ON  FEB.  T. 
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DAILY  STAGES  FOR  1984 


BAYOU  BARATAHIA  AT  SARATARIA,  La, 


LOCATION,  LAY.  ?9-44-29,  LONS,  90-07-56,  ON  TEXAS  OIL  CO,  WHARF  AT  JUNCTION  WITH  bAYOU  VJLLAHS. 
($TA.  8275007.) 


GASE.  AUTONATIC  recorder  and  STAFF. 


GENERAL  InFORhATiON.  ON  DEC.  3,  1981  GAGE  RESET  TO  NGY0.  STAGES  FROM  JAN.  1  Thru  DEL.  3,  1961 
KERE  CORRECTED  TO  new  DATUM. 


RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  6,  TO  SEP.  26,  1950,  AND  NOV.  2,  1951,  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  3.67  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE  BASE)  ON  SEP.  6,  1977.  LOWEST,  MINUS  0.29  FOOT 
JAN.  12,  1961 ,  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


SAGE  AERO  IS  AT  NGVD 


day 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

U  EC 

1 

0.40 

0.41 

0.52 

1.52 

0.82 

1.00 

1.68 

1.34 

0.70 

1  .85 

1.40 

2 

0.57 

0.40 

0.70 

1.65 

0,98 

1,07 

1.97 

1.25 

0,7  5 

1.70 

1.40 

3 

0.70 

0.63 

0.50 

1.40 

2.03 

1.00 

1.10 

2.15 

1.21 

0,65 

1.45 

1.39 

4 

0.80 

0.59 

0.70 

1.20 

1.75 

1.01 

0,98 

2.00 

1.20 

0.66 

1.52 

1.05 

5 

0.80 

0.62 

1.20 

0.65 

1.70 

1.20 

1.05 

1,98 

1.05 

1  .05 

1.52 

1.19 

6 

0.85 

F 

0.35 

1.1S 

F 

0.42 

1  .90 

l.«5 

1.05 

1.85 

0.93 

1.31 

1.10 

1.01 

7 

0.91 

F 

0.30 

0.60 

F 

0.48 

2.12 

1.67 

1,05 

1.79 

1.15 

1.52 

1.08 

0.61 

6 

0.9J 

0.48 

0.80 

2.00 

1.70 

1.15 

1.65 

1.50 

1.60 

1.32 

0.75 

9 

0.95 

F 

0.33 

0.38 

1.10 

1.50 

1.75 

1.05 

1.61 

1.65 

1.59 

1.45 

0.63 

10 

1.50 

0.52 

0.43 

0.98 

1.25 

1,80 

1,03 

l.SS 

1.62 

1.70 

1.62 

0.95 

11 

0.70 

0.75 

0.58 

1.15 

1.15 

1.74 

1.10 

1.50 

1.55 

1.65 

1.22 

1  .00 

12 

0.68 

1.05 

0.73 

1.45 

1.18 

1.71 

1.12 

1.45 

1.49 

1.60 

1.00 

1.03 

13 

0.67 

1.35 

1.12 

1.55 

1.05 

1.65 

1.15 

1.32 

1.25 

1.60 

0.90 

1.15 

14 

0.72 

1.23 

1.16 

1,50 

0.97 

1.57 

1.17 

1.58 

1.32 

1.60 

0.99 

t.«5 

15 

0.T5 

1.30 

1.20 

1.20 

0.88 

1.51 

1.18 

l.«9 

1.33 

1.40 

1.10 

l.*2 

16 

0.78 

1,63 

1.28 

0.67 

0.80 

1.52 

1.19 

1.39 

0.96 

1.95 

1.14 

1.45 

17 

0.80 

1.30 

1.36 

0.49 

0.88 

1.63 

1.22 

1.20 

0.98 

2.05 

1.04 

1.22 

ia 

1.12 

1.30 

1.30 

F 

0.42 

1.18 

1.61 

1.23 

1.11 

1.18 

1.99 

1.40 

1.20 

19 

0.55 

1.40 

1.48 

0.60 

1.40 

1.65 

1.21 

1.11 

1.30 

2.04 

1.80 

1.28 

20 

0.80 

1.70 

0.95 

1.80 

1.59 

1.25 

1.17 

1.45 

2.10 

1.10 

1.27 

21 

0.65 

1.22 

1.50 

2.00 

1.39 

1.17 

1.10 

1.73 

2.39 

0.95 

l.»l 

22 

0.72 

1.00 

1.70 

1.99 

1.27 

1.22 

1. 11 

2.11 

2.50 

0,85 

1.52 

23 

0.48 

0.70 

1.00 

1.25 

1.45 

1.10 

1.28 

1.08 

2.25 

2.35 

0.85 

1.35 

24 

0.90 

0.78 

1.26 

0.88 

1.67 

1.04 

1.23 

1.00 

2.30 

2.20 

0.79 

l.«l 

25 

0.95 

0.60 

1.26 

0.85 

1.70 

0.98 

1.36 

1.10 

2.15 

2.20 

0.80 

l.«2 

26 

0.80 

0.70 

1.15 

1.30 

1.73 

0.94 

1.35 

1.15 

2.00 

2.15 

0.99 

1.22 

27 

0.82 

1.70 

1.40 

1.60 

1.60 

1.1° 

1.45 

1.15 

1.79 

2.09 

1.35 

1.23 

26 

0.80 

1.20 

1.62 

1.70 

1.59 

1.05 

1.47 

1.19 

1.62 

1.96 

0.98 

1.36 

29 

0.78 

0.40 

0.97 

1.75 

1.2« 

0.99 

1.52 

1.22 

1.22 

1.88 

1.11 

1.50 

30 

0.74 

0.43 

1.80 

0.67 

1,00 

1.50 

1.34 

0,97 

1.64 

1.39 

1.48 

31 

0.35 

0.42 

0,55 

1.52 

1.32 

1.60 

1.50 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING 

-  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1*06 

1.46 

1.34 

1.20 

I.«2 

1.46 

1.71 

1.19 

i.2« 

MAX 

1.60 

2,12 

1.80 

1.52 

2.15 

2.30 

2.50 

1.85 

1.52 

MIN 

F 

0.42 

0.55 

0,82 

0.98 

1  .00 

0.93 

0.70 

0.83 

0.61 

NOT  AT  BTATED  TIME 


HIGHEST  STAGE  MAs  2.60  AT  4150  A.M,  ON  MAY  5. 
LOMEST  STAGE  MA3  0.30  ON  FEB.  7. 
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0»ll V  STAGES  FOR  1484 


BAYOU  BARATARIA  AT  LAFI’TE,  LA. 


LOCATION,  |.*T.  24-40-06.  LONG,  90-06-36.  ON  WHARF  OF  NICKS  PLACE  AND  BOAT-LAUNCHING  N AMP  AT 

harrero  and  Fourth  streets,  ista.  8287507.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT,  19,  |9S5,  To  DEC.  31,  I960,  AND  HAT  l,  1963,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.04  FEET  (CAUSED  8T  HURRICANE)  ON  OCT.  4,  1964.  LOWEST,  MINUS  0.66  FOOT  On 
Dec.  2s,  1983. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZEnU  IS  AT  NGVU 


v, 

X- 

'  DAY 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

hat 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

>v- 

ItV- 

"  1 

0.37 

0.48 

0.00 

0.70 

1.55 

0.97 

1.00 

1.87 

1.51 

0.45 

2.12 

1.54 

2 

0.55 

0.50 

0,20 

1.00 

1.80 

0.95 

1.01 

2.25 

1.42 

1.00 

1.93 

1.63 

Vfl 

3 

0,69 

0.83 

0,61 

1,40 

2.05 

0.«2 

1.10 

2.31 

1.41 

1.12 

1.62 

1.51 

i  « 

0.81 

0.60 

0.95 

l.OS 

1.78 

0.95 

1.07 

2.16 

1.34 

1.15 

1.77 

1.15 

1 

0.89 

0.68 

1,30 

0.50 

1.70 

1.30 

1.20 

2.09 

1.25 

1.31 

1.64 

1.30 

i 

*  6 

1.05 

0.07 

0.92 

0.25 

2.01 

1.63 

1.25 

2.00 

1.16 

1.53 

1.17 

l.OS 

,  7 

0.92 

0.10 

0.45 

0,42 

2.10 

1.79 

1.27 

1.87 

1.32 

1.76 

1.23 

0,70 

,  8 

1.10 

0.20 

0.41 

0.83 

2.00 

1.83 

1.18 

1.75 

1,68 

1.70 

1.47 

0.90 

<Ji* 

9 

1.12 

0.34 

0,30 

1.12 

1.33 

1.90 

1.22 

1.72 

1.79 

1.70 

1  .63 

1.03 

*:• 

1  10 

1.55 

0.60 

0.40 

0.97 

1.18 

2.00 

1.25 

1.60 

1.75 

1.85 

1.85 

1.15 

|  11 

0.64 

0.85 

0.55 

1.20 

1.12 

2.00 

1.29 

1.50 

1.62 

1.77 

1.37 

1.26 

T>». 

1  12 

0.84 

1.17 

0.02 

1.48 

1.24 

1.90 

1.25 

1.51 

1.55 

1.72 

1.2* 

1.25 

• 

13 

0.74 

1.39 

1.11 

1.57 

1.22 

1.70 

1,28 

1.32 

1.35 

1.71 

1.21 

1.50 

14 

0.84 

1.25 

1.20 

l.«9 

1.05 

1,60 

1.25 

1.59 

l.«2 

1.61 

1.29 

1.74 

3? 

13 

0.91 

1.30 

1.20 

1.10 

0.91 

l.*8 

1.20 

1.53 

1.5  0 

2.15 

1.42 

1.62 

16 

0.86 

1.38 

1.32 

0.70 

0.84 

1,60 

1.1* 

1.44 

1.15 

2.20 

1.50 

1.65 

ft 

IT 

0.88 

1.34 

1.35 

0,43 

0.90 

1.64 

1.25 

1.27 

1.33 

2.15 

1.33 

1.3* 

18 

1.09 

1.40 

0.53 

1.21 

1.74 

1.30 

1.28 

1.50 

2.1* 

1.75 

1.29 

19 

0.32 

1.45 

1.61 

1.10 

l.«3 

1.70 

1.2’ 

1.31 

1.60 

2.22 

1.72 

1.32 

20 

0.88 

1.61 

1.25 

1.77 

1.58 

1.36 

1.35 

1.75 

2.32 

1.20 

l.*l 

* 

21 

0.65 

1,10 

1.82 

2.00 

1.40 

1.31 

1.34 

2.15 

2.69 

1  .08 

1.61 

22 

0.71 

0,92 

1.55 

2.00 

1.30 

1.38 

1.35 

2.52 

2.69 

0.79 

1.69 

23 

0.65 

1.00 

1.20 

2.00 

1.19 

1.46 

1.30 

2.52 

2.42 

0.86 

1.54 

24 

0.73 

1.30 

0.80 

1.71 

1.18 

1.45 

1.25 

2.42 

2.2* 

0.98 

1.69 

$ 

25 

0,54 

1.25 

0,90 

1.73 

1.19 

1.55 

1.30 

2.22 

2.31 

1.15 

1.65 

24 

0.90 

1.15 

1.50 

1.80 

1,20 

1,59 

1.30 

2.10 

2.25 

1.32 

1.46 

27 

1.72 

l.*5 

1.70 

1.72 

1.30 

1.60 

1.20 

1.85 

2.12 

1.78 

1.52 

V 

28 

F  0.70 

0.90 

1,70 

1.84 

1.63 

1.25 

1  .62 

1.21 

1.70 

2.05 

1.05 

1  .63 

cv 

29 

0.81 

0.17 

0,62 

1.42 

1.32 

1.20 

t .  63 

1.32 

1.30 

2.01 

1.49 

1.75 

30 

0.78 

0.46 

1.85 

0,60 

1,00 

1.52 

1.47 

1.D7 

2.01 

1,69 

1.68 

31 

0.35 

0,45 

0.75 

1.61 

1  .50 

2,01 

1.75 

$ 

THE 

*OlLOHING 

REFER 

0NL7  TO 

readings 

appearing 

1  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.82 

0,95 

1.13 

1.49 

1.44 

1.32 

1.55 

1.64 

1.90 

1.42 

l.«3 

MAX 

1.72 

1,70 

l.»2 

2.10 

2.00 

1.63 

2.31 

2.52 

2.69 

2.12 

1.79 

a 

MIN 

0.07 

0,08 

0.25 

0.60 

0.92 

1,00 

1.20 

1.07 

0.95 

0.79 

0.70 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHesT  STAGE  HAS  2.89  AT  3145  P.M.  ON  OCT,  21. 
LOWEST  STAGE  N*S  MINUS  0.12  ON  FEB.  6, 


mm 
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mm: 
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mm 


1 

♦A 

*** 

i.» 


1 


DAILY  STASES  FOR  1484 


conite  river  near  baker,  la. 


location.  LAT.  30*35-47,  LONS,  41-0S-38.  OVER  ROAO  BRIDGE,  4.5  NILES  EAST  OF  BAKER.  (STA. 
8*01604.) 

BASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  available.  JAN.  IS,  H65,  to  DATE. 

EXTREMES,  HIGHEST,  73.34  FEET  ON  APR.  16,  1467,  LONEST,  CHANNEL  DRY  ON  OCT.  23,  1473  AND  LATER 
DATES. 


oaily  eight  a.m.  stase  in  feet 


day  jan 


sage  zero  is  at  nsvo 


nOV  oec 


F  37.24 


12 

F  5*. 42 

B 

• 

13 

54.72 

B 

14 

F  54. S2 

B 

Cv 

15 

57.40 

8 

16 

F  57.00 

F  36.03 

■joy 

17 

B  57.40 

B 

a 

58.20 

IS 

F  57.00 

B  34.05 

14 

B 

F  57.22 

20 

8 

21 

B 

ti 

22 

B 

54.25 

ym 

23 

62.74 

24 

B 

B 

B 

60.45 

«li 

25 

B  38.18 

60.35 
F  57.74 
36. S5 


THE  FOLLOWING  refer  only  to  reaoings  appearing  in  the  table  above 


b-  Channel  dRv 


F-  NOT  AT  STATED  TINE 


highest  stage  (From  incomplete  RECORD)  HAS  62, S6  AT  S 1 30  A.M.  ON  OCT.  23. 
LOWEST  STAGE  was  not  determined  , 


WM 


Mi 

!‘Va3*S&k* 


mm 

{mm 
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DAILY  STAGES  FOR  1964 


MHITE  BAYOU  NEAR  ZACHARY,  LA, 


LOCATION,  CAT.  30-38-12,  LONS.  <*'.-07-39.  LONER  ZACHERY  ROAD#  TNO  NILES  SOUTHEAST  OF  ZACHARY. 
CSTA.  6501909.) 


SAGE.  AUTOMATIC  recorder  and  staff. 


general  information,  gage  read  ano  maintained  by  u,  s.  geological  survey,  prior  to  aug.  1972, 
gage  nas  maintained  by  u.  s.  army  corps  of  engineers#  nem  Orleans  district,  and  the  gage  zero 
nas  at  ngyo#  also,  daily  readings  here  at  eight  a.m. 


RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1965,  TO  0ATE, 


EXTREMES.  HIGHEST,  23.24  FEET  ON  APR.  6,  1963.  LONEST,  3.01  FEET  ON  JUN.  14  AND  15.  1982 

extremes  have  seen  corrected  to  present  datum. 


MEAN  DAILY  STaGE  in  feet 


GAGE  ZERO,  65.00  FEET,  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOY 

DEC 

1 

3.66 

3.66 

4,30 

3.49 

3.1« 

3.08 

4.43 

3.27 

3.18 

5.12 

3.55 

4.66 

2 

3. T9 

3.61 

4,07 

3,63 

3.17 

3.11 

3.93 

3.22 

3.08 

3.12 

«.22 

4.24 

3 

3.73 

4.67 

3.93 

6.61 

3.17 

3.13 

3.57 

3.33 

4.11 

3.12 

3.81 

4.40 

4 

3.70 

4.44 

3.95 

4.80 

3.15 

3,16 

3.39 

3.56 

12.28 

3.13 

3.57 

8.96 

5 

3.67 

4.49 

3.96 

4.01 

3.18 

3.17 

3.28 

3.62 

8.57 

3. IS 

3.48 

13.09 

6 

3.60 

4.06 

4.61 

3.74 

3.25 

3,09 

3.21 

3.52 

4.15 

3.13 

3.43 

9.20 

7 

3.60 

3.74 

9.25 

3.60 

3.16 

3.09 

3.16 

3.64 

3.67 

3.15 

3.40 

4.90 

a 

3.54 

3.63 

3.93 

5.08 

3.39 

3.09 

3.27 

4.06 

3.50 

5.9? 

3.42 

«.22 

9 

3.64 

3.6| 

3,76 

5.72 

3.24 

3.09 

3.73 

4.55 

3.41 

9.63 

3.46 

3.95 

io 

6.79 

U. 10 

3.64 

4.29 

3.20 

3.12 

3.94 

3.66 

3.39 

8.21 

3.48 

3.79 

11 

5.47 

6.70 

3.67 

3,89 

3.18 

3,14 

3.53 

3.57 

3.36 

12.35 

3.50 

3.70 

12 

4.34 

8.66 

3.72 

3.70 

3.14 

3.14 

3.35 

3.84 

3.31 

7.79 

3.51 

3.61 

13 

4.00 

12.06 

3.95 

3,58 

3,11 

3.13 

4.85 

5. SO 

3.22 

«.16 

3.50 

3.56 

14 

4.00 

7.07 

4.01 

3.49 

3.10 

3.15 

6.31 

4.10 

3.19 

5.90 

3.49 

3.53 

15 

5.14 

4.66 

3.85 

3.42 

3.11 

3.71 

5.93 

3.97 

3.17 

10.84 

3.50 

3.50 

16 

6.04 

7.43 

3.73 

3.34 

3.10 

7.14 

4.21 

3.60 

3.12 

6 .00 

3.52 

3.48 

17 

5.23 

7.54 

3.64 

3.32 

3.09 

5.08 

3.72 

3.48 

3.09 

12.91 

3.68 

3.49 

18 

9.16 

4.74 

3.60 

3.31 

3.08 

3,88 

3.46 

3.37 

3.07 

12.62 

3.73 

3.45 

19 

4.36 

4.50 

5.22 

3.30 

3.07 

3.59 

4.97 

3.23 

3.06 

6.18 

3.70 

3.45 

20 

5.27 

4.27 

6.73 

3.29 

3.26 

3.46 

3.74 

3.16 

3.04 

4.56 

3.44 

3.47 

21 

4.44 

4.67 

4.99 

3.25 

3.36 

3.34 

3.40 

3.04 

7.74 

3.43 

3.47 

22 

4.14 

4.34 

4.19 

3.25 

4.57 

3.27 

3.25 

3.20 

13.54 

3.38 

3. SI 

23 

4.02 

4.03 

3.91 

3.24 

4.54 

3.20 

3.18 

3.36 

19.58 

3.29 

3.51 

24 

5.10 

3.85 

3.79 

3.21 

3.72 

3.19 

3.09 

3.28 

16.54 

3.26 

3.54 

25 

7.22 

3.76 

4.58 

3.20 

3.48 

3.19 

3.99 

3.23 

6.55 

3.23 

3.51 

26 

5.25 

5.86 

4.02 

3.21 

3.37 

3.12 

5.09 

3.19 

4.48 

3.20 

3.49 

27 

4.48 

14.63 

3.78 

3.22 

3.28 

5.47 

4.50 

3.26 

3.17 

4.04 

3.54 

i.«6 

28 

4.13 

6.68 

3.66 

3.21 

3.23 

5.26 

3.80 

3.68 

3.17 

3.82 

3.73 

3.46 

29 

3.93 

4.61 

3.59 

3.19 

3.17 

3.74 

4.05 

4.09 

3.15 

3.67 

3.43 

3.45 

30 

3.61 

3.62 

3.17 

3.13 

4.79 

3.58 

3.49 

3.14 

3.59 

6.84 

3.45 

31 

3.71 

3.53 

3.11 

3.41 

3.30 

3.54 

3.80 

the 

folloming 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.76 

5.87 

4.13 

3.72 

3.29 

3.63 

3.99 

3.76 

6.97 

3.62 

4.36 

HAX 

9.36 

14.63 

6.73 

6.61 

4.57 

7.14 

«.31 

12.28 

19.58 

6.64 

13.04 

WIN 

3.54 

3.61 

3.53 

3.17 

3.07 

3.08 

3,09 

3,04 

3.12 

3.20 

3.45 

HIGHEST  STAGE  MAS  19.56  ON  OCT.  23. 
LOMEST  STAGE  MAS  3.04  ON  SEP.  20. 
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DAILY  STASES  FOR  1944 


NM1TE  bayou  EAST  DIVERSION  CANAL  near  baton  rouge,  la. 


LOCATION.  L*T.  JO-OT-OO,  LONS.  91*04-55.  STATE  HIGHWAY  47  (FLANK  ROAD)  BRIDGE,  2.i  NILES  S0U7‘. 

OF  FREo,  (STa.  4502209.) 

SASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

general  Information,  sage  read  ano  maintained  by  u.  s.  geological  survey,  prior  to  aug.  m2, 
gage  was  maintained  by  u.s.  army  corps  of  engineers,  new  Orleans  district,  the  gage  zero  was  at 

NGVD,  and  OAIlY  READINGS  WERE  AT  EIGHT  A.M.  PRIOR  to  1979,  GAGE  WAS  KNOWN  AS  STEWART  SWAMP 

diversion  canal  near  freo,  la. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN,  1945,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  IT. SO  FEET  ON  APR.  T,  1983,  LOWEST,  3.04  FEET  ON  NOV.  4,  19«2. 

extremes  have  been  corrected  to  present  datum. 


mean  daily  stage  in  feet 


gage  ZERO,  42. 00  FEET,  NOVO 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

mat 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

3.40 

3.60 

3.74 

3.51 

3.51 

3.54 

3.4b 

3.48 

2 

3.40 

3.59 

3.69 

3.51 

3.51 

3,50 

3.48 

3.48 

3 

S.55 

4.09 

3,67 

3.53 

3.51 

3,«9 

3.5b 

4.05 

4 

3.50 

3.94 

3.64 

3.52 

3.54 

3,50 

3.78 

6.29 

5 

3.50 

3.79 

3.66 

3.51 

3.54 

3,49 

3.80 

4.73 

6 

3.50 

3. 73 

3.62 

3. SI 

3.50 

3.49 

3.b9 

3.67 

7 

3.50 

3.44 

3.59 

3.51 

3,50 

3.49 

3.66 

3.56 

a 

3.50 

3.65 

3.54 

3.67 

3.50 

3.49 

3.67 

3.51 

9 

3.40 

3.42 

3.57 

3.53 

3. SO 

3.49 

3.54 

3.50 

10 

3.99 

5.49 

3.54 

3.51 

3.50 

3.49 

3.50 

3.49 

11 

3.74 

4.27 

3.54 

3.51 

3.64 

3.49 

3,50 

3.46 

12 

3.4B 

5.77 

3,61 

3,56 

3.50 

3.59 

3.48 

3.54 

3.48 

13 

3.40 

6.10 

3.60 

3.54 

3,50 

3.51 

3.51 

3.58 

3.48 

14 

3.40 

4.27 

3.57 

3.52 

3.50 

3.49 

3.55 

3.84 

3.48 

15 

J.«T 

3.90 

3.56 

3,52 

3.50 

3.59 

3.52 

3.56 

3.47 

lb 

3.42 

4.05 

3.56 

3,53 

3.49 

4,02 

3.57 

3,52 

3.47 

17 

3.92 

4.05 

3.55 

3.55 

3.49 

3.72 

3.5b 

3.70 

3.46 

ia 

«.41 

3.44 

J.S5 

3.54 

3.50 

3.64 

3,49 

3,62 

3.46 

19 

*. S3 

4.15 

3,44 

3.55 

3.50 

3.54 

3.49 

3.51 

3.46 

20 

3.44 

4.13 

4.10 

3.54 

3.63 

3.50 

3.48 

3.56 

3.46 

21 

3.70 

4.11 

3.74 

3.51 

3.57 

3.50 

3,40 

3.53 

3.47 

22 

3.43 

4.07 

3.64 

3.51 

3.40 

3.49 

3.47 

3,49 

3.54 

23 

3.47 

4.05 

3.57 

3.51 

3.55 

3.49 

3.49 

4.11 

3.52 

24 

4.44 

3.42 

3.51 

3.51 

3.55 

3,49 

3.84 

3,49 

25 

4.42 

3.70 

3.53 

3.50 

3,56 

3,48 

3,60 

3.49 

2b 

4.01 

4.41 

3.53 

3.50 

3.50 

3 ,  bO 

3.51 

3.49 

27 

3.41 

4.51 

3.52 

3.49 

3.71 

3.5b 

3.48 

3.48 

28 

3.72 

4.92 

3.52 

3.49 

3.69 

3.48 

3.79 

3,48 

29 

3.47 

3.45 

3.52 

3.49 

3.52 

3,49 

3.70 

3.47 

30 

3.44 

3.51 

3.50 

3.59 

3,50 

3.55 

3,46 

31 

3.42 

3.50 

3.47 

3,50 

The 

FOLLOWING  refer 

UNLY  TO 

readings 

appearing 

i  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.79 

4.35 

3.52 

3.56 

3.50 

3.61 

3.64 

hak 

*.»l 

4.51 

3.40 

4.02 

3.b0 

4.11 

6.29 

fiXN 

3.50 

3.59 

3,49 

3.49 

3.47 

3,46 

3,46 

HIGHEST 

STAGE 

WAS  4. SI 

ON  FEB, 

27. 

LOWEST 

stage 

WAS  3.46 

ON  AUG, 

1. 

MM®. 
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DAILY  STAGES  FOR  1984 


ZZ I 


AMITE  RIVER  NEAR  DENHAM  SPRINGS,  LA. 


LOCATION,  L*T.  30-27-S0,  LONG,  90-59-25.  U.  S.  HIGHWAY  190  (wESTBOUNu)  BRIDGE,  THWfcfe  MILES 
SOUTHWEST  Of  d£NHAM  SPRINGS.  (STA,  8504009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  ANu  WIRE  WEIGHT, 


general  Information,  gage  reao  ano  maintained  by  u,  s,  geological  survey,  drainage  a*f.a,  i,2bo 

SQUARE  MILES.  on  OCT,  I.  1977  GAGE  WAS  LOWERED  3.67  FEET  TO  AGREE  hITH  NEW  GAGE  ZtRU.  STAGES 
from  jan.  i  Thru  sep.  30  were  corrected  tq  new  datum,  prior  to  1977  gage  zero  was  3,07  feet, 

NGVD. 

RECOROS  AVAILABLE,  STAGE,  SEP.  I 93S  TO  DATE.  PUBLISHED  BY  CORPS  UF  ENGINEERS  S I NLE  194b, 

DISCHARGE,  1955,  OBSERVED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS.  COMPUTED  DAILY,  In  REPORTS  OF  U»5.  GEOLOGICAL 

Survey, 


txTREMES,  HIGHEST,  41,50  FEET  ON  APR,  8,  1983.  LOWEST,  8.43  FEET  ON  NOV.  Ie,  1938.  EXTREMES 

have  been  adjusted  to  ngvd. 


mean  daily  STAGE  in  feet 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVu 


DAY 

Jan 

fEB 

MAR 

APR 

887 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

15,79 

12.55 

21,09 

12,56 

11.97 

11.27 

11.86 

1 1  ,23 

10.77 

10.43 

12.77 

13.72 

2 

14.24 

12.51 

16,47 

12.45 

11.95 

11.27 

11.42 

10.69 

10.72 

10.41 

13.0b 

12.52 

3 

13.66 

15. 15 

14.92 

13.45 

11.95 

11.27 

11,51 

10.98 

10.69 

10.44 

12.63 

12.64 

4 

13.29 

U.4S 

14.33 

18.07 

11.93 

11.26 

11.36 

10.98 

12.70 

10.44 

12.60 

13.90 

5 

13.02 

15.06 

13,99 

18.73 

11.97 

11.27 

11.19 

11.45 

14.89 

10.46 

12.32 

20.03 

b 

12.81 

13.89 

15.35 

15,61 

11,57 

11.26 

1 1 .04 

11.49 

12.16 

10.75 

12,11 

22.30 

7 

12.65 

11.08 

19,31 

13.85 

11.92 

11.25 

11.09 

1  1.39 

11.24 

10.53 

11.97 

19.09 

8 

12.52 

12.69 

19,22 

14.55 

11.58 

11,25 

11.10 

12.23 

12.00 

10.94 

11.06 

16.15 

9 

12.54 

12.53 

16.64 

16.79 

11.59 

11.25 

11.42 

12.18 

10.83 

15.10 

11.62 

14.34 

10 

14.69 

2l  .00 

14.56 

15.30 

12.04 

11.24 

11.70 

13.18 

10.75 

12.58 

11  ,7o 

13.30 

1  1 

15.54 

21,82 

13.90 

15.15 

11.99 

11.18 

11.27 

12.01 

10.69 

17.23 

11.71 

13.00 

12 

14.72 

18,98 

13.56 

14.00 

11.53 

11.39 

11.03 

13.56 

10.65 

15.37 

11.62 

12.68 

13 

13.86 

23.90 

13.43 

13.31 

11.39 

10.89 

11.12 

14,16 

10.63 

12.69 

11.52 

12.46 

14 

13.39 

26.49 

15,13 

12.84 

11.35 

10.94 

11.51 

12.53 

10.60 

12.37 

n  ,4h 

12.27 

15 

13.49 

26.63 

16.71 

12.52 

11.31 

10,94 

12.35 

12.34 

10.79 

17.31 

11.4b 

12.13 

16 

14.76 

25.19 

14.49 

12.31 

11.27 

12.82 

13.35 

12.11 

10.60 

16.69 

1  I  .47 

12.03 

IT 

16.02 

23.34 

13.71 

12,18 

11.26 

13,35 

13.85 

12.2b 

10.57 

18.7  1 

11.5b 

11  ,9<* 

ie 

17.13 

22.26 

13.31 

12.08 

11.25 

12.16 

13.37 

11.90 

10.53 

22.8b 

1  1.73 

1 1  .05 

19 

20,33 

19.39 

13.52 

12.0  0 

11.25 

12.08 

12.25 

11.41 

10.48 

19.9b 

1  1  .67 

1  1.79 

20 

21.25 

IT. 10 

16,05 

11.94 

11.99 

12.13 

11.47 

12.39 

10.50 

10.69 

11.65 

11.75 

21 

16.79 

15.»2 

15,68 

11.87 

11.79 

11.83 

11.17 

12.72 

10. SI 

15.00 

1  1  .57 

11.71 

22 

15.60 

15.11 

14,16 

11.83 

13.72 

11.51 

11.01 

11.59 

10.60 

17.06 

1  1  .47 

1 1.74 

23 

14.38 

14.48 

13.37 

11.75 

12.36 

1 1,06 

10.95 

12.00 

10.83 

24.92 

11.40 

11.71 

24 

14.29 

13.97 

12,97 

11.66 

11.99 

t  1  ,00 

10.83 

13.73 

10.85 

26.16 

11.35 

1  1  ,o3 

25 

17.15 

13.60 

13,66 

11.61 

11.56 

11. lu 

10. Ml 

12,94 

10.95 

27.51 

11.34 

11.57 

26 

16.36 

13.95 

18.43 

l  1.56 

11.39 

11,00 

11.35 

11.86 

10.67 

25.10 

11.33 

1 1.51 

27 

14.67 

23.30 

17.33 

11.55 

11.35 

11.45 

11.19 

11.43 

10.61 

20.76 

12.60 

l  1  .46 

28 

13.84 

2  5.78 

14.64 

11,55 

11.31 

12.24 

11.07 

11.32 

10.52 

15.39 

13.25 

11.42 

29 

13.35 

24.81 

13,63 

11.54 

11.29 

11,74 

11.23 

11.23 

10.47 

13.9b 

12,55 

1  1  .41 

JO 

13.02 

13,11 

11.52 

11.28 

12.9* 

!  1  .08 

11.05 

1  •>  .  4 h 

13.38 

12.63 

11.41 

31 

12.75 

12.78 

11.28 

11.61 

10. 8H 

13.02 

1  1.41 

THE 

FOlLOkINS 

REFER 

ONLY  TO 

HE8I7I-VSS 

APPEARING  in  the 

TABLE 

A0UVE 

MEAN 

14.83 

18.16 

15.14 

13.20 

11.57 

11.53 

11.53 

1  1  .99 

10.94 

16.07 

1 1  .96 

13.18 

MAX 

21  .25 

26.63 

21,09 

18.73 

13.72 

13,35 

13.65 

14.16 

14.69 

26.16 

13.25 

22.30 

Mlh 

12.52 

12.91 

12.78 

11.52 

11.25 

10,69 

10.81 

10.88 

10.46 

10.41 

I  1  .33 

11.41 

highest 

stage 

"‘3  28.52 

AT  fl : 

00  P.M. 

ON  UCT.  29 

LOWEST 

stage 

8*3  10.38 

On  OCT 

5, 

[ 
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0AIL7  STAGES  FOR  1984 


ALLIGATOR  SATOU  AT  SPANISH  LAKE  FLOODGATE  (LA.)  (UPPER) 


LOCATION,  L‘T.  JO.lR-15.  LONG,  91>01«12.  ABOUT  100  FEET  SOUTH  OF  FLOOOGATE,  TWO  hILES  SOUTH  OF 
kleinpiter,  la.  (Sta.  bsosoor.) 

GAGE,  AUTOHATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

records  available.  Jan,  29,  1955  to  hat  m,  1973  and  apr.  2s,  i<n»  to  date,  oaily  stages  here  not 
In  error  as  Reported  in  1957,  therefore  subtract  o.s  froh  oaily  stages  in  1957  anu  t4se. 

EKTREHES.  HIGHEST,  10,6*  FEET  ON  APR,  11,  19S0,  LOnEST,  HINUS  0,40  FOOT  ON  JULY  12,  1964, 

daily  eisht  a.h.  stage  in  feet  sage  ZERO  is  AT  NS YU 


DAY 

Jan 

FEB 

HAR 

APR 

hat 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

5,74 

5.42 

6.61 

4.63 

4.65 

5.25 

6.05 

5.00 

6.32 

S.  15 

6.20 

5,04 

2 

s.ti 

5,34 

6.60 

4.70 

4.69 

5.26 

6.05 

4.96 

6.30 

6.11 

5.11 

3 

5,65 

5.28 

6.57 

4.61 

4.70 

5.24 

6,00 

5.19 

6.30 

5.90 

5.26 

4 

5.58 

5.22 

6.51 

4.51 

4.70 

5.2 1 

5.95 

5.50 

6.35 

5.68 

5.31 

5 

5,50 

5.13 

6,48 

4.40 

4.70 

5.23 

5.90 

5,60 

6.40 

5,48 

5.84 

b 

5.42 

5.01 

6.43 

4.38 

4.70 

5.24 

5.81 

5.67 

6.41 

5.21 

6.02 

7 

5.54 

4.42 

6,40 

4.37 

4.64 

5.24 

5.74 

5.71 

6.41 

5.01 

5.86 

a 

5.22 

4.81 

6.35 

4.40 

4.69 

5.23 

5.65 

5.72 

6.40 

4.15 

4.47 

4 

5,10 

4.70 

6.29 

4.55 

4.69 

5.22 

5.60 

5.86 

6,39 

F  4.50 

4,80 

5.56 

10 

5.28 

4,73 

6.23 

4.60 

4,68 

5.20 

5.52 

5.90 

6.38 

4.70 

4.75 

5.65 

11 

5.40 

4.84 

6.15 

4.60 

4.69 

5.21 

5.48 

5.91 

6,38 

4.99 

4.76 

5.75 

12 

5.40 

4.84 

6.09 

4.62 

4.68 

5.30 

5,40 

5.91 

6,38 

5.09 

4.76 

5. 80 

13 

5.31 

5.67 

6.12 

4.62 

4.65 

5.50 

5.38 

5.98 

6.37 

5.10 

4.76 

5.81 

14 

5.26 

5.83 

6.13 

4.64 

4.65 

5.30 

5.51 

6.16 

6.35 

5.14 

4.76 

5.82 

15 

5.22 

5.88 

6.13 

4,62 

4,65 

5.29 

5. SO 

6.20 

6.23 

5.46 

4.79 

5.83 

lb 

5,58 

5.46 

6.08 

4. 65 

4.68 

5.46 

5.42 

6.20 

6,25 

5.59 

4.81 

5.89 

17 

5,38 

6.03 

6.00 

4.65 

4.67 

6.35 

5. SO 

6.20 

6.25 

5.72 

4.83 

5.87 

ia 

5.45 

6.04 

5.42 

4.66 

4.67 

6.33 

5.55 

6.17 

6.22 

6.2B 

4.84 

5,88 

14 

5.58 

6.04 

5.84 

4,69 

4.67 

5.85 

5.60 

6.19 

6.21 

6.40 

4.87 

5,89 

20 

5.65 

6.05 

5.84 

4.65 

4.70 

6.10 

5.61 

6.18 

6.20 

6.41 

4.86 

5.84 

21 

5.*4 

6.15 

5.90 

4.65 

F  4.80 

6.08 

5.58 

6.18 

6.19 

6.42 

4.69 

5,90 

22 

5.61 

6.22 

5.89 

4.63 

4.90 

6.00 

5.50 

6.19 

6.20 

6.45 

4.91 

5.41 

23 

5.55 

6.23 

5.80 

4,65 

5.10 

5.43 

5.44 

6.19 

6.21 

6.10 

4.91 

5.42 

24 

5.55 

6.20 

5.71 

4.65 

5.15 

5.86 

5,40 

6.29 

8.25 

6.49 

4.91 

5.42 

25 

6.14 

5.62 

4.64 

5.15 

5,88 

5.35 

6.31 

6.20 

S  .51 

4.92 

5.42 

2b 

6.08 

5.51 

4.64 

5.14 

5.80 

5,30 

6.30 

6.21 

*.51 

4.94 

5.4J 

V 

6.51 

5.42 

4.65 

5.19 

5.73 

5.24 

6.30 

6.20 

6.51 

4.97 

5.91 

26 

6.60 

5.33 

4.65 

5.22 

5,85 

5.15 

6.31 

6,20 

6.50 

4.96 

5.41 

24 

6.60 

5.20 

4.65 

5.21 

6,04 

5.10 

6.31 

6.18 

6.50 

5.00 

5.94 

30 

*  5.58 

5.10 

4.67 

5.24 

6,05 

5.07 

6.32 

6.15 

6. SO 

5.05 

5.94 

31 

5.51 

4.97 

5.25 

5,05 

6.32 

5.50 

5.45 

THE 

FOuLONlHG 

REFER 

only  to 

RE40INGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5.67 

5.47 

4,60 

4.83 

5.62 

5.52 

5.97 

6.28 

5.02 

5,75 

HA* 

6.60 

6.61 

4.83 

5.25 

6.35 

6.05 

6.32 

6.41 

6.20 

6,02 

HIM 

4.70 

4,97 

9.37 

4.65 

5,20 

5,05 

4.96 

6,15 

4.15 

4.97 

F •  not  at  stated  tine 

highest  stage  has  «.bi  at  nuo  a.h,  on  dec.  3 
lonest  stage  NAS  4, OS  ON  HOY,  b. 
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ALLIGATOR  BAYOU  AT  SPANISH  LAKE  FLOODGATE  (LA.)  (LONER) 


LOCATION,  LAT.  30-19-J8,  LDNG,  91-Ol-U,  ABOUT  250  FEET  NORTH  OF  FLOODGATE,  ThU  MILES  SPuTh  OF 
KLEINPCTER,  LA.  (STA.  8507509.) 

GAGE .  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB ,  4,  1955,  TO  DATE.  DAIlT  STAGES  MERE  NUT  IN  ERROR  AS  REPORTED  In  1957, 
therefore  subtract  0.5  from  daily  stages  in  1957  and  i9sa, 

EXTREMES,  HIGHEST,  15.71  FEET  ON  APR,  JO,  1983.  LOWEST,  MINUS  2,42  FEET  ON  APR,  29,  I960. 


daily 

EIGHT  A.M,  STAGE 

IN  FEET 

gage  zero 

IS  AT  NUVIJ 

DAY 

JAN  FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

Jut 

AUG 

SEP  OCT 

NQ V  DEC 

1 

2,90 

2 

3.02 

3 

F 

t.«9 

3.5b 

4 

3.12 

5 

5.61 

6 

T  1.65 

5.19 

7 

6,49 

8 

5,67 

9 

F 

i.eo 

£  •  37 

10 

3.29 

3.39 

2.19 

11 

2.«8 

2.81 

0.67 

12 

2.05 

2,40 

0,bl 

IS 

2.»2 

f  5.»1 

2,4« 

0.71 

14 

2.3« 

S.S9 

2.46 

1,09 

15 

2.31 

5.22 

2.66 

1.23 

16 

F 

2. a« 

5.60 

2.68 

1.32 

17 

2.55 

5.35 

2.64 

1.19 

18 

3.12 

«.«* 

3.31 

1.12 

19 

3.58 

3.27 

1.16 

20 

5.T2 

2.62 

1 .06 

21 

f  3.50 

2.77 

1,06 

22 

2.80 

0.96 

23 

2.68 

0.92 

24 

F 

a .  12 

2.37 

1.01 

25 

2.30 

0.90 

26 

2.40 

0.92 

27 

f  6.87 

2.80 

0.43 

2d 

3.36 

1.36 

29 

2.38 

1.27 

30 

F 

1.8b 

2.76 

1.06 

31 

THE 

FOtLONING  REFER  ONtY  TO  REAOINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 

1.23 

MEAN 

1.93 

MAX 

5,67 

MIN 

0,61 

F.  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  mas  not  determined 

LOWEST  STAGE  mas  NOT  DETERMINED. 


•  jvlvlVijAiJ 


OAILY  stages  for  1904 


AMITE  RIvfc*  AT  PORT  VINCENT,  LA. 


LOCATION.  l*T.  50-19-57,  LONG.  90-51-07,  On  SOUTH  3I0E  OF  Ntn  HIGHWAY  42  bRIOGE .  tSIA.  6517509.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AnG  STAFF. 

records  available,  dec.  is,  1954  to  juke  is,  1974  and  june  21,  1975  to  date  , 

EXTREMES.  HIGHEST,  14.59  FEET  ON  APR.  9,  1903.  LOWEST,  mInuS  1,60  FEET  UN  UEC.  19,  195a. 


DAILY  EIGrT  A.M.  stage  in  feet 


GAGE  ZE«r»  IS  AT  nGvu 


DAY 

J»N 

FES 

MAR 

APR 

h»y 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NljV 

'ic  C 

1 

0.56 

2.24 

0,44 

l.«o 

1.56 

0.82 

2.38 

1.23 

0.«*5 

2.33 

1  ,b7 

2 

0.89 

1.32 

1.18 

1.75 

1.39 

1  .04 

2.63 

0.9H 

G.9h 

2.53 

1.01 

3 

1.18 

0.76 

1.73 

1.69 

1.22 

1.1* 

2.05 

0.93 

0.9V 

2.27 

1.74 

4 

0.95 

1.01 

0.96 

1.30 

1.21 

1  .21 

1.18 

2.44 

0,98 

1.00 

1,06 

1.43 

5 

1.09 

0.50 

1.36 

0.72 

1.69 

1.92 

1.33 

2,30 

1.47 

1.42 

1.54 

2.45 

6 

1.03 

-0.02 

1.35 

0.43 

1.99 

1.76 

i.n 

2.08 

1.61 

1.73 

1.31 

2.93 

7 

1.11 

0.11 

i.n 

0.43 

1.93 

2.01 

0.99 

1.81 

1.95 

1.98 

1  .61 

2  ,<*6 

6 

1.22 

0.71 

0.94 

1.13 

1.71 

2.12 

1.07 

1  .SI 

2.49 

2.03 

2.21 

1.40 

9 

1.92 

0.92 

1.79 

1.19 

2.07 

1.09 

1.56 

2.69 

2,14 

2.11 

1.03 

10 

1.93 

1.77 

1.64 

1.11 

2.23 

1.18 

1.87 

2.27 

2.24 

2.04 

1  .0? 

11 

1.19 

1.79 

1.07 

2.27 

1.15 

1.18 

1.72 

2.26 

1.20 

0.47 

12 

1,32 

2.23 

1.15 

2.20 

1.05 

0.91 

1.43 

2.1® 

1.03 

0.90 

13 

1.77 

2.09 

0.95 

1.98 

1  .06 

1.13 

1.20 

1.83 

1  .05 

1.3C 

14 

2.02 

2.96 

1.59 

0,89 

1,89 

1.27 

1  .41 

1.39 

1.70 

1.16 

1.70 

15 

1.95 

3.35 

0.63 

0.77 

1.61 

9.41 

1.34 

1.30 

2.13 

1.42 

1.74 

lb 

1.88 

3.70 

0.13 

1.38 

2.07 

1.24 

1.32 

1.54 

2.11 

1.40 

1.9“ 

17 

1.95 

3.07 

-0.49 

1.78 

2.20 

1.60 

0.93 

1,94 

2.27 

1.63 

l.?9 

IS 

2.16 

2.80 

-0.48 

2.05 

2.29 

1.54 

0.76 

2.4b 

2.77 

2.04 

1,76 

19 

1.99 

2.33 

0.14 

2.1« 

2.13 

1.36 

0.97 

2.64 

2.81 

1.93 

1.79 

20 

1.91 

1.82 

2.01 

0.65 

2.10 

1.83 

1.S6 

1.07 

2.83 

2.6b 

1  .3b 

1  ,63 

21 

1.69 

1.70 

1  .04 

1.42 

2.20 

l.«5 

1.24 

1.00 

3.13 

2.76 

1  .b2 

1.61 

22 

1.50 

1.70 

0.54 

1.84 

2.25 

1.11 

1.24 

1.15 

3.43 

2.7u 

1  .62 

1.55 

23 

1.77 

1.00 

1.05 

1.20 

2.»3 

0.93 

1.28 

1.21 

3.52 

2.93 

1  .54 

1  .53 

24 

1.87 

1.01 

1.72 

0.19 

1.92 

0.91 

1.90 

1.39 

3.37 

3.30 

1.27 

1  ,69 

25 

1.81 

0.89 

1.49 

0.54 

1.79 

1.00 

2.11 

1.49 

3.13 

3.99 

1.24 

1  .58 

2b 

1.78 

1.50 

1.46 

1.36 

1.50 

1.09 

2.08 

1.55 

2.85 

4.36 

1.33 

1.57 

27 

1.70 

2.90 

1.78 

1,98 

l.«l 

1.21 

2.00 

1.44 

2.42 

3,88 

1.75 

1  .69 

26 

1.08 

2.97 

1.67 

1.94 

1.33 

1.50 

1.91 

1.46 

1.95 

2.90 

1.44 

29 

0.80 

2.67 

0.06 

2.02 

1.23 

1.03 

1.98 

1.57 

1.53 

2.37 

1.24 

30 

0.61 

-0.30 

1.89 

1.38 

0.63 

2.18 

1.46 

1.10 

2.19 

1.63 

31 

0.07 

0,16 

1.7« 

2.28 

1.42 

2.1o 

the 

following 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.12 

1.57 

1.61 

1.93 

1.53 

2.04 

2.31 

1.62 

MAX 

2.23 

2.«3 

2.29 

2.28 

2.85 

3.52 

4.36 

2.53 

MIN 

-0.49 

0.77 

0,63 

0.82 

0.76 

0.93 

0.85 

1.03 

HIGHEST 

STAGE 

w»s  0.36 

at  a:oo 

A.M.  ON 

OCT.  26. 

LONEST 

STAGE 

WAS  MINUS 

0.49  ON 

APR,  17 

. 
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DAILY  STASES  FOR  19*4 


AMITE  RIVER  AT  FRENCH  SETTLEMENT,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-16-30,  LONS,  90-46-55,  ABOUT  200  FEET  NEST  OF  STATE  MISHNAY  16  BRI06E  AT  OLO 
FERRY  LANDING.  (STA.  *522509.) 

CASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE,  INTERMITTENTLY,  1949,  DAILY,  JAN.  1,  195U,  TO  FEB.  IT,  1951,  AND  OEC.  16, 
1954,  TO  OaTE. 

EXTREMES.  NlSHEsT,  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  7.4  FEET  ON  APR.  25,  197*.  LQHEST,  MINUS  1.50 
FEET  On  DEC.  l 9,  195*. 


daily  EIShT  a.m.  stase  in  FEET  gage  zero  IS  AT  NCVO 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

l.U 

0.55 

1.04 

0,55 

1.99 

1.59 

0,*4 

2.43 

1.23 

0.»T 

2.33 

1.6 

2 

1.04 

0.61 

0.66 

1.29 

1.77 

1.42 

1.08 

2.68 

0.98 

1.00 

2.51 

1.6 

3 

0,69 

1.01 

0.79 

1.83 

1.65 

1.25 

1.20 

2.86 

0.93 

1.01 

2.27 

1.7 

4 

0.94 

1.09 

1.06 

1.37 

1.2« 

1.22 

1.20 

2.49 

0.96 

1.03 

1  .86 

l.» 

5 

0.93 

0.«4 

1.45 

0.55 

1,68 

l.«2 

1.33 

2.34 

1.38 

1.45 

1.53 

2.7 

6 

0.»3 

0.19 

1.34 

0.29 

1.93 

1.76 

1.22 

2.12 

1.57 

l.7« 

1.30 

2.6 

7 

0.92 

-0.02 

1.04 

0.41 

1.91 

2.02 

1  ,05 

1.85 

1.93 

1.96 

1.63 

2.1 

a 

1.05 

0.60 

0.74 

1.16 

1.73 

2.12 

1.16 

1,80 

2.47 

2.04 

2.21 

1.* 

9 

1.25 

1.24 

0.55 

1.72 

1.20 

2,08 

1.14 

1  .60 

2.6* 

2.06 

2.13 

1.0 

10 

1.09 

1.59 

0.74 

1.5* 

1.11 

2.23 

1.20 

1,46 

2.26 

2.23 

2.05 

1.0 

11 

1.1« 

1.80 

1.23 

1.79 

1.06 

2.27 

1.17 

1.15 

1.72 

2.2* 

1.17 

0.9 

12 

l.lt 

2.10 

1.40 

2.25 

1.17 

2.19 

1.10 

0.91 

1.41 

2.08 

1.03 

1.0 

13 

1.67 

2.37 

1.69 

2.12 

0,96 

1.99 

1.10 

1.06 

1.19 

1.84 

1.07 

1.3 

14 

2.01 

2.34 

1,69 

1.64 

0,85 

1.69 

1,30 

1.40 

1.37 

1.71 

1.20 

1.7 

15 

l.*6 

2.39 

1.66 

0.86 

0.79 

l.*l 

l.«2 

1.35 

1.29 

2.05 

1.44 

1.7 

16 

l.SO 

2.4* 

1.74 

0.19 

1.37 

2,00 

1.25 

1.35 

1.50 

1.98 

l.*3 

1.9 

ir 

1.75 

2.46 

1.66 

-0.32 

1.7* 

2.16 

1.63 

0.95 

1.93 

2.1* 

1.65 

1.6 

1B 

1.93 

2.19 

1.49 

-0.30 

2.06 

2.29 

1.54 

0.7* 

2.43 

2.40 

2.0* 

1.7 

19 

F  1.76 

1.96 

1,66 

0.1* 

2.15 

2.13 

1.35 

1.01 

2.64 

2.4« 

1.9* 

1.6 

20 

l.«4 

1.62 

1.90 

0,64 

2.11 

1.84 

1.59 

1.11 

2.84 

2.«6 

1.41 

1.7 

21 

1.37 

1.63 

0.95 

1.38 

2.21 

1.44 

1.29 

1.02 

3.11 

2.6* 

1.63 

1.6 

22 

1.30 

1.73 

0.49 

0.84 

2.16 

1.12 

1.30 

1.17 

3.41 

2.74 

1.64 

1.6 

23 

1.66 

1.02 

1.07 

1.30 

2.«3 

0.92 

1.35 

1.22 

3.50 

2.71 

1.53 

1.6 

24 

1.80 

1.06 

1.72 

0.21 

1.95 

0.90 

1.94 

1.34 

3.38 

2.7* 

1.31 

1.6 

25 

1.72 

0.94 

1.49 

0.51 

1.76 

0,99 

2.1« 

1.49 

3.1* 

2.49 

1.27 

1.6 

26 

1.6* 

1.56 

1.41 

1.29 

1.51 

1.15 

2.12 

1.56 

2.87 

3.17 

1.35 

1.6 

27 

1.6* 

2.50 

1,66 

1.94 

1.43 

1.25 

2.03 

l.*S 

2.44 

3.04 

1.72 

1.7 

26 

1.46 

2.25 

1.66 

1.96 

1.34 

1.40 

1.94 

1.40 

1.97 

2.67 

1.40 

2.0 

29 

1.14 

1.45 

0.10 

2.00 

1.26 

1.05 

2.00 

1.53 

1.54 

2.36 

1.33 

1.9 

30 

0.90 

-0.23 

1.94 

1.37 

0.63 

2.21 

l.«l 

1.12 

2.18 

1.65 

l.» 

31 

0.65 

0.26 

1.79 

2.33 

1.42 

2.17 

1.4 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TU 

READINGS 

APPEARING  in  THE 

TABLE 

ABOVE 

hEan 

1.37 

1.50 

1.19 

1.10 

1.58 

1.61 

1.46 

1.53 

2.03 

2.13 

1,63 

1.7 

MAX 

2.01 

2.50 

1.90 

2.25 

2.43 

2.29 

2.33 

2.86 

3.50 

3.17 

2.51 

2.7 

HIN 

0.65 

-0.02 

-0,23 

-0.32 

0.79 

0,63 

0.84 

0,78 

0.93 

0.87 

1.03 

0.9 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  HA*  3.50  AT  *100  A.M.  ON  SEP.  23 
LOMEST  STAGE  MAS  MINUS  0.4*  ON  APR.  17. 


DAILY  STAGES  FOR  IRB4 


22? 


PETITE  AMITE  RIVER  NEAR  ST.  PAUL.  LA. 


LOCATION.  L*T.  30-1 1-19,  LONG.  R0-43-04.  AT  JUNCTION  WITH  NEH  RIVER  CANAL.  5.6  MILtS  SOUTHEAST 
OF  ST.  PAUL  AND  7.S  MILES  EAST  OF  SORRENTO,  LA.  (STA.  6525006. J 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

records  available,  intermittently,  irso  to  irsi.  daily,  oct.  s,  irsi,  to  date. 

EXTREMES.  HIGHEST,  A. 72  FEET  ON  APR.  21,  1R7S.  LOWEST,  MINUS  1.60  FEET  ON  DEC.  2R.  1R56. 


daily 

eight  A.M.  STAGE 

IN  FEET 

gage  ZEkU 

19  AT 

nGVU 

DAY 

Jan  feb 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUt 

AUG 

SEP 

OCT 

nOV 

DEC 

1 

0,07 

0,36 

1.37 

1.52 

0.61 

2.10 

1.32 

0 .86 

2.36 

1.70 

2 

0.43 

1.10 

1.64 

1.33 

0.82 

2.32 

1,05 

0.95 

2.55 

1  ,8b 

3 

0.62 

1.67 

1.54 

1.15 

0.99 

2.48 

0.R8 

1  .00 

2.40 

1.78 

4 

0.86 

F  1.41 

1.11 

1.10 

1.00 

2.26 

1  .00 

1.01 

1.9b 

E.05 

5 

1,26 

1.54 

1.23 

l.iO 

2.11 

1.25 

1.41 

1.6b 

8.73 

6 

1.21 

1.77 

1.48 

1.04 

l.Rl 

1,44 

1.69 

1.31 

2.55 

7 

0,81 

1.77 

1.72 

0.6b 

1.65 

F  1.7R 

1  .86 

1.48 

2,00 

6 

0.37 

1.61 

1.83 

0.95 

2.22 

2.04 

2.06 

1.34 

9 

0.27 

1.10 

1.8R 

0.95  F 

1.40 

2.34 

1.97 

2.05 

1.10 

10 

0.57 

1.00 

2.15 

t.03 

1.12 

1.R5 

2.05 

2.05 

F 

O.RO 

11 

1.06 

0.R3 

2.22 

1,00 

0.77 

1.40 

2.16 

1.26 

12 

1.23 

1.05 

2.03 

0.92 

0.5R 

1.15 

2.00 

0.96 

13 

1.70 

O.RO 

2.B5 

0,86 

0.77 

1.15 

1.61 

1.07 

14 

1.70 

0,80 

1.77 

1,06 

1.07 

1.23 

1.67 

1.17 

IS 

1.65 

0.73 

1.50 

1.19 

1.07 

1.33 

1.93 

1  .44 

16 

F  1.85 

1.55 

1.25 

1.57 

1.03 

1.00 

1.54 

1.95 

1.43 

17 

1.87 

1.47 

1.62 

1.75 

1.21 

0.7R 

l.Rl 

2.06 

1  .65 

18 

1.73 

1.33 

1.86 

1.R2 

1.30 

0.74 

2.2R 

2.31 

2.07 

19 

1.61 

1.54  F 

-0.25 

1.R6 

2.82 

1.15 

1.03 

2.47 

2.39 

2.02 

20 

1.38 

1.80 

0,46 

1.R2 

1.60 

1.35 

1.03 

2,64 

2.41 

J.SO 

F 

1.1.0 

21 

1 .40 

0.81 

1.17 

2.02 

1.34 

1.09 

1.00 

2.R3 

2.60 

1.58 

1.5C 

22 

1.51 

0.37 

1.6R 

1.R3 

1.25 

1.10 

1.13 

3.16 

2.73 

1.63 

1.44 

23 

0.80 

0.R5 

1.08 

2.22 

O.RO 

1.11 

1.02 

3.23 

2. 66 

1.55 

1.44 

24 

0.87 

1.60 

0.07 

1.85 

0.85 

1.64 

1.10 

3.10 

2.59 

1.31 

l.Sl 

25 

0.78 

1.42 

0.35 

1.66 

0.R4 

1.90 

1.18 

2  .bS 

1.25 

l.»8 

26 

1.35 

1.28 

1.16 

l.«3 

1.04 

1,69 

1.1R 

2.75 

1.36 

l.*7 

27 

2.10 

1.53 

1.7R 

1.35 

1.17 

1.62 

1.03 

2.76 

1.80 

1.55 

26 

1.7R 

1.51 

1.83 

1.28 

1.26 

1.72 

1.11 

F  1.R5 

2.65 

1.45 

1.R2 

29 

0.73 

-0.14 

1.8R 

1.21 

0.R1 

1.76 

1.10 

1.58 

2.46 

1.3b 

1,85 

30 

-0.37 

1.84 

1.33 

0,54 

1  .90 

1.27 

1.13 

2,32 

1 .66 

1.67 

31 

0.10 

1.57 

2,01 

1.44 

2.29 

1.7R 

THE  FOlLOHINS 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

above 

MEAN 

0.R8 

1.46 

1,52 

1.23 

2.06 

1  .64 

MAX 

1.80 

2.22 

2.85 

2.01 

2,76 

2.55 

min 

-0.37 

0.73 

0,54 

0.61 

0,86 

0,96 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  "As  J,2b  AT  1H00  P.M.  ON  SEP,  22  and  LATER  DATE(S) 
LOMEST  STaGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  "AS  MINUS  0.60  ON  MAR.  30. 
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DAILY  STASES  FOR  1984 


RESERVE  CANAL  NEAR  LAKE  MAUREPAS  (LA.) 


LOCATION,  L*T*  30-10-08,  LONG,  90-33-00,  UN  *EST  8Ank  OF  CANAL  ABOUT  0,3  NILE  FROM  LAKE  MAUREPAS. 
C3TA.  6527506.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1979  TO  DATE, 


EXTREMES.  HIGHEST,  3.65  FEET  ON  APR,  13,  i960.  LOWEST,  MINUS  1.14  FEET  On  NAR.  20,  I9rtl. 


DAILY 

eight  A,M.  stage 

IN  feet 

GAGE  Zt«u  IS  AT 

NQV|I 

oay 

Jan  fEB 

mar  APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT  NO v 

DEL 

1 

1.11  F 

1.08 

0.52 

2.11 

1 .06 

0.64 

2.12 

1  ,47 

2 

F  1.31 

1.14 

0.75 

2.44 

0.79 

0.74 

2.14 

1  .60 

3 

1.26 

0.96 

0.90 

2.50 

0.74 

0.74 

1.96 

1.51 

4 

o.ai 

0,94 

0.92 

2.09 

0.76 

0.75 

l.5e 

1.67 

5 

1 .2N 

1.12 

1  .05 

1.95 

1.18 

1.17 

1.35 

2.43 

6 

1.55 

1.50 

0,95 

1.72 

1,36 

1.42 

1,07 

2.09 

7 

F  1  .«« 

l.oi 

0,83 

1  .50 

1.66 

1.65 

1.31 

1  ,40 

6 

1.33 

1  .86 

0,80 

l  .44 

2,24 

1  .7  1 

1.95 

0.90 

9 

o.aa 

1.80 

0,95 

1.30 

2.37 

1.70 

1.67 

0.77 

10 

0,60 

1.95 

0,96 

1.14 

1.95 

1.92 

1,60 

0.80 

1  1 

0.71 

1.97 

0,94 

0.66 

l.Hl 

1.90 

1.01 

0.74 

12 

0.83 

1.88 

0.88 

0.58 

1.15 

1.76 

0.77 

U  ,  7  6 

13 

0.70 

1.74 

0.77 

0.71 

1  .00 

1.56 

0,64 

1  .00 

14 

0.60 

1.60 

1.04 

1.05 

1.12 

1.42 

0,9b 

1.40 

15 

0.56 

1.32 

l.H 

1.02 

1.1« 

1  .66 

1  .23 

1.57 

lb 

F  1.60 

1.05 

1.64 

0.97 

1.06 

1.36 

1.57 

1.16 

1  .76 

17 

1.62 

1.64 

1  .84 

1.05 

0,70 

1.78 

1.76 

1.43 

1.57 

18 

1.6N 

2,00 

1.17 

0.55 

2.24 

1  .62 

1  .60 

1.52 

1  7 

F  -0.30 

1.77 

1.82 

1.07 

0.78 

2.38 

1.90 

1.13 

1.5  ( 

20 

1.70 

1.57 

1,34 

0,8b 

2.55 

1  .96 

1.32 

1.43 

21 

1.81 

1.22 

1,06 

0.80 

2.79 

2.26 

1  .48 

1.42 

22 

0.95 

1,07 

0.95 

F  3.11 

F  2,39 

1.50 

1.36 

23 

F  0,10 

0.76 

1,10 

1.02 

3.16 

2.25 

1.37 

1.32 

24 

-0.09 

0,7b 

1,76 

1.07 

3.01 

2.23 

1.10 

1  ,44 

25 

0.15 

0,82 

1,82 

1.23 

2.79 

2.3b 

0.99 

1.4C 

26 

0.98 

0.90 

1,82 

1.25 

2.54 

2.4b 

1.11 

1 .4U 

27 

1.64 

1.00 

1.72 

1.15 

2.09 

2.30 

l  ,40 

1 ,46 

28 

1  .56 

0,9b 

1,60 

1.14 

1.75 

2.1o 

1.17 

1.62 

29 

1  .63 

0.70 

1.68 

1.25 

1.32 

2,06 

1  .06 

1.15 

30 

F  1,34 

0,33 

1.95 

1.17 

0,89 

1.92 

1.42 

1  .54 

31 

2.05 

1  .24 

1.93 

F  1  ,5u 

rue  following 

REFER  ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  In  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.33 

1,18 

1.24 

1  .79 

1.75 

1  ,40 

1,44 

MAI 

2,00 

2.05 

2.50 

3.1  o 

2.46 

2.14 

2.43 

MIN 

0.33 

0.52 

0,55 

0.74 

C.64 

0.77 

0.74 

F-  NOT  AT  stated  TIME 

highest  stage  was  3.27  at  10:45  p.m.  on  sep.  22  and  later  date(s). 

lowest  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  0.33  ON  Apw.  24, 
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DAILY  STAGES  FDR  1904 


TICKFAW  RIVER  NEAR  SPRINGFIELO,  LA. 


LOCATION.  lAT.  30-22-36,  LONG,  90-33-02.  HIGHWAY  22  (RQmE  FtRkY)  BRIDGE,  3.7  HUES  SUUTm  OF 
SPRINGFIELD.  (STA.  853000b.) 


V 

1 

SS 

X  GAGE. 

AUTOMATIC  RECORDER  AND 

STAFF. 

S  records  available,  hay 

22,  1947,  TO 

DATE, 

V  EXTREMES.  HIGHEST,  6.19  FEET 

V 
s 

UN  APR, 

9,  1983. 

LOWEST , 

MINUS  l 

.43  FEET  ON  DEC. 

19,  1954. 

t 

1  OAILr 

EIGHT  4 

,M.  STAGE 

In  FEET 

GAGfc  ZERO 

is  «r 

NG  VO 

1 

£ 

f  DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NUV 

DEC 

j 

1.23 

0.64 

-0.01 

0.60 

1.58 

1.87 

0.99 

2.57 

1.47 

l  ,oo 

2.57 

1  ,oo 

V? 

ft* 

'«*?» 

J  2 

1.27 

0.70 

0.67 

1.46 

1.47 

1  .53 

1.23 

2,95 

1.24 

1.17 

2.57 

2,07 

1  3 

1.14 

1.04 

0.91 

1.64 

£.05 

1.41 

1.35 

2.94 

1.20 

1.20 

a. 39 

l.v7 

1  4 

1.18 

1.14 

1.15 

1.35 

1.37 

1.38 

1.34 

2.51 

1.23 

1.21 

2,oa 

1  .94 

f 

5 

1.18 

0.48 

1.46 

0.26 

1.88 

1.63 

1.52 

2.40 

1.40 

1.65 

1  .65 

2  .96 

v 

» 

!  * 

1.11 

0.11 

1.39 

0.20 

5.21 

2.06 

1  ,«u 

2.17 

1.67 

1.92 

1.60 

2.46 

\  T 

1.15 

•0.07 

1.02 

0.47 

2.18 

2.33 

1.25 

1.42 

2.02 

2.17 

1.76 

1.72 

O-j 

A  8 

1.28 

0.60 

0.67 

1  .28 

1.84 

2,40 

1.20 

1.43 

2.60 

2.23 

2.48 

1.38 

9 

1.45 

1.22 

0.27 

1.77 

1.37 

2.28 

1.32 

1.75 

2.96 

2.17 

2.«2 

1.22 

n 

‘0 

2.07 

1.53 

0.78 

1.64 

i.5  r 

2.41 

1.39 

1.60 

2.4b 

2.44 

2.37 

1.2c 

8 

n 

1.25 

1.67 

1.27 

1.91 

1.58 

2.44 

1.38 

1.3b 

1.92 

2.“2 

1  .3« 

1.21 

w 

12 

1.28 

2.05 

1.44 

2.48 

1.37 

2.33 

1.25 

1  .07 

1 .65 

2.27 

1.17 

1.24 

13 

1.88 

2.21 

2.00 

2.35 

1  .50 

2.13 

1.27 

1.18 

1  .44 

2.09 

1 .30 

1  .4 t 

G 

m; 

14 

2.18 

2.14 

2.00 

1.78 

1.06 

2.03 

1,38 

1.55 

1.56 

1.99 

1.41 

1  .90 

15 

1.43 

2.05 

1.94 

0.99 

1.00 

1.80 

1.57 

1.50 

1.54 

2.41 

1  .70 

2.00 

;« 

16 

1.47 

1  .48 

1.85 

0.35 

1.42 

2.18 

1  .40 

1.49 

1 .60 

2.15 

1.65 

2.20 

8 

17 

1.83 

2.05 

1.62 

-0.25 

1.87 

2.33 

1  .66 

1.15 

2.13 

2.2« 

1  ,e0 

2.03 

16 

2.04 

1.85 

1.66 

-0.29 

2.24 

2.48 

1.62 

0.98 

2.64 

2.35 

2.29 

1.94 

19 

1.56 

1.85 

1.76 

0.40 

2.36 

2.28 

1.42 

1  .2« 

2.77 

2.45 

2.12 

&  .07 

j5 

20 

1.35 

1.39 

1.90 

0.65 

2.42 

1.49 

1,65 

1.33 

2.99 

2.52 

1  .56 

1.93 

21 

1.21 

1  .55 

1.03 

1,68 

2.45 

1.60 

1.42 

1.23 

3.34 

2.92 

1  .65 

1.91 

F 

22 

1.38 

1  .69 

0.62 

1.97 

2.31 

1.31 

1.45 

1.37 

3.60 

2.97 

1.78 

1.6b 

i 

23 

l.«3 

1  .05 

1.13 

1.40 

2.66 

1.20 

1  .46 

1.46 

3.74 

2.75 

1.77 

1.75 

24 

2.00 

1.15 

1.90 

0.44 

2.06 

1.22 

2.09 

1.35 

3.55 

2.60 

1.55 

1.94 

;S 

1.75 

0.95 

1.63 

0.77 

1.42 

1.16 

2.25 

1.60 

3.26 

2.96 

1.44 

1.64 

8* 

26 

1.64 

1.55 

1.51 

1.S8 

1.71 

1.31 

2.22 

1.72 

2.97 

2.BH 

1.61 

1  ,?6 

$ 

4 

"■■'ll 

27 

l.«2 

2.52 

1.82 

2.27 

1.61 

l.“8 

2.14 

1.82 

2.45 

2.73 

2,0b 

1  .94 

26 

1.57 

1.70 

1.91 

2.15 

1.57 

1.54 

2.0« 

1.87 

2,04 

2.6U 

1.60 

2.32 

29 

1.28 

0.37 

0,10 

2.30 

1.20 

1.23 

2.09 

1.74 

1.62 

2.96 

1.55 

2.20 

30 

1.08 

-0.17 

2.10 

1.38 

0.77 

2.30 

1.81 

1.21 

2.34 

1  .68 

2.0J 

31 

0.77 

0.25 

1.73 

2,49 

1.84 

2.32 

2.15 

1 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.50 

1.36 

1.21 

1.27 

1.75 

1.79 

1.59 

1.69 

2.22 

2.24 

1,84 

1.69 

MAX 

2.16 

2.52 

2.00 

2,48 

2.66 

2.48 

2.49 

2.95 

3.60 

2.97 

2.57 

2.9o 

KV 

MIN 

0.77 

-0.07 

-0,17 

-0,29 

1.00 

0.77 

0.99 

0,98 

1  .20 

1  ,uu 

1.1? 

1.21 

HIGHEST  STAGE  HAS  3.91  AT  WOO  A.M.  ON  SEP.  23. 
LOWEST  stage  was  MINUS  0.31  ON  APR.  17, 
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DAILY  STAGES  FDR  1964 


POnChaTOUL*  CREEK  AT  HAHMQNO,  LA, 

LOCATION.  LAT.  30-30-24,  LONG.  90*26-50.  ON  U.  S.  H J6H*A Y  190  BRIDGE.  (STA.  853250b.) 

GAGE .  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WE16HT, 

RECORDS  AVAILABLE,  APR.  15,  19A8,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  39.11  FEET  ON  APR,  21,  1977.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  OCT.  7,  1957,  AnO  LA TtK 

dates. 

DAKy  EI6^t  A.*.  STAGE  IN  FEFT  GAGE  ZEN  U  13  AT  NGVO 


DAY 

J  AN 

FEB 

mar 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

DOT 

NOV 

DEC 

1 

21.43 

22.24 

F 

20.67 

F 

20.74 

20.84 

H 

21.70 

2 

21.31 

21.90 

F 

20.85 

F 

20.85 

21,09 

H 

22.76 

21.00 

3 

F 

20.09 

H 

22.39 

21,68 

H 

26,30 

21.20 

H 

23.20 

4 

21.87 

21  .53 

F 

20,72 

22,28 

F 

20.79 

20.90 

H 

28.40 

5 

21. 2T 

21.45 

F 

21,44 

20.89 

26.10 

6 

21.04 

22.19 

F 

21,02 

20.65 

21.99 

7 

21.57 

F 

20.64 

20.86 

21.40 

a 

21.38 

F 

20.44 

h 

31.51 

20.66 

21,11 

9 

F 

20.75 

H 

28,87 

F 

21.00 

22.47 

H 

23.62 

20,87 

20.90 

10 

H 

22.80 

H 

25.69 

22.03 

21,39 

F 

20.72 

20.45 

F 

20.92 

21 

21. TO 

22.22 

21.40 

F 

20.58 

20.86 

12 

21.27 

H 

27.31 

F 

20.87 

21.15 

H 

21.40 

20.88 

13 

20.90 

24.76 

21.02 

21.08 

H 

23.78 

F 

22.35 

F 

20.74 

14 

20.92 

22.2« 

F 

20.90 

21,05 

F 

20.63 

H 

22,09 

20.66 

15 

21.08 

21.74 

21.03 

H 

21.06 

21.24 

F 

21.07 

20.67 

16 

21.85 

21.50 

F 

20,81 

H 

25.09 

F 

21.05 

20.88 

17 

21.38 

H 

21.70 

22.02 

F 

21.00 

F 

20.73 

20.86 

F 

20.76 

18 

H 

24.30 

21.37 

F 

21.18 

M 

21.16 

20.86 

19 

22.75 

21.25 

F 

20.97 

W 

21.10 

20,93 

20 

21.90 

H 

22.36 

F 

20.71 

H 

23,20 

21 

21.39 

22.48 

20.85 

21.82 

22 

21.15 

21.91 

H 

22.41 

F 

21,47 

23 

21.05 

21.43 

F 

20,83 

21.18 

F 

20,81 

21.19 

24 

F 

21.34 

21.24 

H 

21.76 

F 

20.76 

2C.96 

25 

H 

23.16 

21.05 

F 

20.92 

M 

21.88 

20.89 

26 

22.19 

2|  ,00 

F 

20.91 

20.97 

20.86 

F 

20.74 

F 

20,65 

27 

21.80 

H 

34.31 

H 

23,27 

H 

21.83 

20.85 

M 

23.40 

28 

21.50 

22.95 

22.14 

H 

21.96 

20.82 

21.70 

29 

21.29 

22.50 

F 

20.76 

21.12 

M 

22.22 

20.82 

21.03 

30 

F 

21.04 

H 

21.05 

21.45 

20.84 

F 

21,08 

31 

20.64 

F 

20.71 

THE 

FOLLOWING  befen 

ONLY  TO 

REAOXNGS 

APPEARING  in  ' 

THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

MAX 

MIN 

E*  NOT 

AT  STATED  TINE 

M- 

PEAK  STAGE  (MAY 

NOT  BE 

AT 

STATED 

TIME) 

highest  stage  mas  34.31  at  stoo  a.m.  on  feb.  27, 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  20,58  ON  JUN.  1 1 
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PONCHATUULA  CREEK  MEAN  PONCHATOULA,  LA. 


LOCATION,  l»T.  30-27-21.  LONS,  90-27-24, 
PONCHATOULA.  CSTA.  8535006.) 


U.  S,  HIGHMAY  51  8RI0GE,  1.7  MILES  NURTHNEST  OF 


GAGE,  AUTOMATIC  RECORDER  ANC  HIRE  HEIGHT. 
RECOROS  AVAILABLE.  APR,  1,  1948,  TO  DATE. 
EXTREMES,  HIGHEST,  17,37  FEET  ON  JUNE  7,  1950. 


LONEST,  MINUS  0.93  FOOT  ON  JUNE  27,  1977. 


DAILY 

eight  A.M 

•  STA6E 

IN  FEET 

GAGE  ZEKO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

hay 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

F 

1.16 

0.81 

2.07 

F 

0.62 

2.16 

2 

F 

1.14 

1.50 

0.75 

F 

0.62 

2.44 

2.39 

3 

0.83  H 

1.55 

1.43 

1.66 

H 

6.25 

2.00 

H 

4 

1.02 

1.20 

F 

1.29 

F 

0.98 

2.18 

F 

0.67 

1.63 

H 

9.02 

5 

F 

1.24 

1.51 

1  .30 

5.55 

6 

1.90 

1.44 

F 

o.a« 

F 

1.81 

2.«3 

7 

1.87 

1.74 

F 

0.29 

1.59 

1.30 

l.«l 

a 

H 

6.65 

1.50 

1.85 

H 

1.10 

M 

6.77 

2.02 

9 

F 

1.10 

4.66 

1.85 

0.99 

1.94 

F 

1.80 

1.96 

10 

1.62 

2.04 

F 

1.02 

F 

2.06 

2.03 

1.95 

0.97 

11 

1.68 

2.05 

H 

1.13 

1.60 

2.01 

F 

1.30 

12 

1.11 

2.12 

1.96 

H 

1.61 

F 

1.43 

1.64 

13 

F 

4. S3 

1.59 

2.08 

1.79 

H 

3.26 

2.83 

1.67 

F 

0.95 

F 

1.26 

14 

1.55 

1.60 

F 

0.64 

1  .65 

1.03 

l.«6 

1.55 

F 

1.25 

l.«2 

15 

1.48 

1,48 

F 

1.00 

1.55 

F 

1.43 

1.96 

1.30 

1.55 

16 

F 

2.04 

1.44 

F 

0.45 

F 

0.70 

H 

5,90 

F 

1.02 

F 

1.43 

1.72 

1.27 

1.76 

17 

1.60 

1.38 

0.87 

2.02 

H 

1.19 

1.78 

H 

3.45 

1.36 

1.60 

ie 

H 

4.00 

1.24 

1  .24 

2.13 

1.09 

2.18 

2.12 

1.86 

1.51 

19 

2.43 

H 

5.07 

l.«2 

1.94 

F 

1.03 

F 

1.43 

2.31 

2.1« 

1.79 

1.61 

20 

1.60 

H 

5.08 

1.53 

1.85 

1,09 

F 

0.97 

2.54 

2.51 

l.«6 

21 

1.40 

0.65 

F 

2.07 

1.33 

F 

1.03 

2.82 

2.59 

1.4« 

1.45 

22 

F 

2.14 

0.90 

H 

3.07 

F 

1.02 

3.20 

2.68 

1.40 

1.43 

23 

1.53 

F 

1.32 

1.00 

2.24 

F 

t.B7 

3.26 

2.41 

1.36 

1.32 

24 

1.72 

1.57 

1.70 

F 

1.30 

1.60 

3.10 

2.27 

F 

1.33 

1.48 

25 

1.34 

1.59 

F 

0.80 

H 

3.00 

2.90 

2.49 

F 

1.34 

1.39 

26 

F 

1.15 

F 

1.09 

1.39 

F 

0,90 

1.90 

2.60 

2.«5 

F 

1.32 

F 

1.43 

27 

F 

l0.1T 

1,48 

1.65 

1.32 

H 

3.55 

1.66 

H 

4.14 

2.11 

2.34 

1.51 

2a 

1.53 

1.61 

1.31 

1.12 

1.74 

1.19 

1.70 

2.20 

1.90 

29 

1.75 

F 

0.74 

1.77 

H 

1.66 

1.40 

2.09 

l.«l 

30 

F 

0.83 

1.60 

F 

0.76 

1.92 

1.93 

1.62 

31 

0.85 

2.00 

1.91 

1.76 

THE  FOLLOMING 

REFER 

ONLY  TO 

HEADINGS 

i  APPEARING 

i  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

MAX 

HIN 

F-  N#T  AT  STATED  TIME 

h-  mater  *elom  Sage 


H-  PEAK  STAGE  (MAY  NOT  BE  AT  STATED  TIME) 


highest  stage  (From  incomplete  record)  mas  10.17  at  12110  p.m. 

LOMEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  0,45  APR.  16. 


ON  FEB.  27. 
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YELLOH  kATEN  RIVER  CANAL  NEAR  HAMMOND,  LA. 

LACATION.  L*T.  30-30-19,  LONG.  90-30-25.  On  U.S.  HIGHWAY  190  BRIDGE,  ( S  T  A  .  «5«00Uo.) 

&A6E.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

general  Information,  channel  mas  dredged  in  1953  and  1954.  prior  to  mo  gage  mas  suo  feet 
upstream. 

RECORDS  AVAILABLE.  APR.  9,  1948,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  36.99  FEET  ON  SEP,  2T,  1964,  LOWEST,  CHANNEL  DRY  UN  FEB.  12,  1955,  and  LATtk 
DATES, 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  aT  NGVu 


DAT 

J»N 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

Jui 

AUG 

SEP 

UCT 

NOV 

DEC 

1 

30.92 

20.99 

20.42 

20,30 

20,11 

30.09 

19.88 

20.30 

F 

19.7b 

19.8b 

20,80 

2 

30.85 

20.90  F 

20,43 

20.30 

20.12 

20.00 

19.90 

20.23 

22.26 

H 

21.83 

3 

30.  #0 

20. as 

20.30 

20.11 

20.04 

H 

22.73 

20.19 

20.50 

21.11 

4 

20.69 

20.82 

20.31 

20,10 

20.01 

H 

20,50 

F 

19.60 

20,16 

H 

27,39 

5 

20.66 

20.80 

20.31 

20,13 

20.02 

H 

20.60 

20.01 

25,70 

6 

20.64 

F 

20.67 

21.09 

20.32 

20.13 

20.02 

20.11 

19,90 

21,20 

7 

20.62 

20.55 

20.64 

20.32 

20.14 

20.02 

20.05 

19,05 

20.52 

a 

20.59 

20.50 

20,75 

20.68 

20.14 

20.01 

H 

27.30 

H 

21.93 

19.03 

20.30 

9 

20.55 

20.48 

20.67  F 

22.66 

20.29 

20.15 

H 

20.28 

21.02 

20.30 

19.02 

20.15 

10 

F 

21  .55 

H 

24.45 

20,65 

21.00 

20.24 

20,16 

18.92 

20.37 

F 

19.83 

20.27 

19.83 

20,05 

11 

21.10 

21.50 

F 

20.58 

20.60 

20,22 

20.14 

18,91 

20.09 

20.05 

19.62 

20.00 

12 

20.82 

H 

25.40 

20.63 

20.24 

20.10 

18,92 

20.05 

19.95 

19.79 

19.99 

13 

20.70 

23.48 

20.57 

20.23 

H 

20.55 

H 

21  .80 

H 

23.38 

19.91 

19.77 

19,98 

14 

20.82 

21.28 

20.53 

20.14 

H 

21.23 

H 

20.65 

19.89 

19.00 

19.95 

15 

H 

21.58 

20.85 

20,51 

20.10 

H 

21.30 

20.19 

20.1b 

19.00 

19.99 

16 

21.39 

H 

21.10 

20.42 

20.14 

H 

24.80 

20.18 

20.29 

19.00 

19.95 

17 

20.98 

20.86 

20.40 

20.15 

20.70 

H 

20.43 

F 

19.76 

M 

22.79 

19,81 

19.89 

I« 

M 

23.15 

20.85 

20.40 

20.14 

H 

21.25 

20.11 

20.80 

19.81 

19.05 

19 

22.03 

20.80 

F 

20.53 

20.40 

20.15 

20.23 

20.03 

H 

23.51 

19.94 

19.09 

20 

21.16 

H 

21.45 

20.40 

H 

20.90 

20.10 

18,97 

F 

20.08 

21.05 

19.09 

19.09 

21 

20.91 

21.52 

20.40 

20.50 

20.08 

18.93 

20.74 

20.29 

19.82 

19,90 

22 

20.78 

21.10 

20.40 

H 

21.  5S 

20.05 

18,88 

20.33 

20.69 

19.82 

19.09 

23 

20.69 

20.89 

20,39 

20.42 

20.05 

18.85 

20,25 

20.26 

19.80 

19.90 

24 

20.90 

20.89 

20.32 

20.20 

20.00 

18,98 

H 

21.59 

F 

19.76 

20.09 

19.01 

19,82 

25 

20.83 

20.31 

20.10 

20.01 

H 

20,27 

20,48 

19,97 

19.82 

19.81 

26 

H 

31.55 

F 

20.48 

20.30 

20.15 

20.01 

20,08 

H 

20.04 

19.09 

19.00 

19.80 

27 

30.30 

20.30 

20.11 

H 

21.50 

20.01 

H 

21.72 

19.85 

H 

21.66 

19.00 

2B 

22.21 

20.31 

20.08 

H 

21.38 

20,01 

H 

21.84 

19.82 

2u  .55 

19.82 

29 

21.25 

F 

20,45 

20.30 

20.08 

20,21 

H 

20.39 

21.09 

19.79 

20.12 

19.83 

30 

F 

20.64 

20.40 

20,30 

20.12 

20.10 

20,09 

20.53 

19.04 

M 

21.27 

19.03 

31 

20.42 

20.11 

18,89 

20.36 

19.84 

19,00 

7HE 

FOLUOWlNt 

;  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

20.30 

20,50 

20,12 

2C.09 

20.53 

MAX 

H 

21,85 

M 

24,80 

H 

21,60 

M 

22.26 

H 

27.39 

MIN 

20.08 

20,00 

19.85 

19.77 

19,60 

F-  not  at  STATED  time 


H-  PEAK  STAGE  (MAY  NOT  BE  AT  STATED  TIME) 


highest  stage  (From  incomplete  record)  mas  31.55  at  10x30  p.m,  on  feb,  26. 

LONEgT  stage  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  19.75  ON  OCT.  1. 
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PASS  manchac  near  pqnchatqula,  la. 


LOCATION.  l*T.  30-16-53,  LONS,  90-24-01,  ON  PILING  60  FEET  EAST  OF  SOUTH  END  OF  U.  S.  niUhw*Y 
5t  6RI0GE»  NInE  MILES  SOUTH  OF  PQnCHaTDULA,  (STA.  8542006,) 

gage,  staff  TYPE. 

general  information,  on  mar,  is,  1977  gage  was  raised  0.46  foot  to  agree  hItm  ne«  eencumark 
elevations,  stages  from  jan.  1  thru  mar,  17  here  corrected  tu  nem  datum, 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  11,  1955  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.80  FEET  ON  APR.  23,  1979,  LOWEST,  MINUS  2,0  FEE T  ON  JAn.  21,  1961. 

DAILY  EIGhT  A.H.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZEku  IS  AT  nGVu 


UAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

hay 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NUV 

DEC 

1 

o.so 

0.00 

0  30 

0.00 

0.90 

0.90 

0.00 

1.60 

0,90 

0.40 

2.00 

1.20 

2 

0.70 

0.10 

0,00 

0,70 

1.10 

0.80 

0.50 

2.20 

0,60 

0.50 

2,00 

1.30 

3 

0.40 

0.50 

0.20 

I.2C 

1.00 

0.70 

0,40 

2.20 

0.50 

0.60 

1.70 

1 .30 

4 

0.50 

0.60 

0,40 

-0.60 

0.5? 

0.60 

0,30 

1  .80 

0.60 

0.40 

1.30 

1.60 

5 

0.50 

O.SO 

0.90 

-0.30 

1.10 

0.90 

0.50 

1.60 

0.80 

1  .00 

1 ,00 

2.30 

6 

0.40 

0.«0 

1.10 

-0.50 

1.50 

1.30 

0,70 

1.50 

1.00 

1.30 

0,60 

1 .60 

7 

0.50 

0.30 

1.20 

-0.20 

1.40 

1.60 

0.60 

1.40 

i  •  30 

1.50 

1  .00 

1  .00 

8 

0.50 

0.00 

0.60 

0.80 

1.20 

1,60 

0.50 

1.20 

2.00 

1  .50 

1.70 

0,01. 

9 

0.70 

0.«0 

0.70 

1.01 

0.70 

l.so 

0.60 

1.00 

2.60 

1  .  **0 

1  .70 

0.50 

10 

1.50 

0.80 

0.40 

1.00 

0,20 

1  .60 

0.70 

0.90 

1  .70 

1  ,60 

1  .60 

0.60 

11 

1.60 

1  .00 

0.90 

1.80 

0.20 

1.60 

0.60 

0,50 

1.20 

1.70 

0.70 

U.D'J 

12 

1.50 

1.80 

0.70 

1.80 

0.70 

1.60 

0.50 

0.20 

0.90 

1  .60 

O.hO 

0,50 

13 

1.20 

1.50 

1.30 

1,10 

0.50 

1.30 

0 .40 

0.40 

0.50 

1  .40 

C.60 

0.«0 

14 

1.30 

l.»0 

1,30 

1.10 

0,40 

1.20 

0.70 

0.60 

1  .00 

1.30 

G.FO 

1.20 

15 

i.5C 

1.30 

1.10 

0,30 

0.70 

1  .00 

0.80 

0.80 

0.90 

1.50 

1.00 

1.40 

16 

1.40 

i.ao 

1.20 

-0.30 

0.70 

1.3C 

0,80 

0,60 

1.00 

1.50 

1.10 

1.60 

17 

1.40 

1.20 

1.10 

-1.00 

1.10 

1.90 

0.40 

0.40 

1.50 

1.70 

1.20 

1.80 

ia 

1.50 

1.20 

1.90 

-1.00 

1.50 

1.60 

0.80 

0 . 3u 

2.00 

1.70 

1  .60 

1.7C 

19 

0.90 

1.30 

1,10 

-0.50 

1.60 

1.50 

0.70 

0.60 

2.20 

1.80 

1.30 

l  .40 

20 

0.90 

n.60 

1.30 

0.30 

1.50 

1.10 

1,00 

O.SO 

2.30 

1  .60 

1,00 

1.30 

21 

0.80 

0.80 

0.50 

0.90 

1.70 

0,80 

0.80 

0.60 

2.70 

2.20 

1  .20 

1  .30 

22 

0.90 

1.00 

-0,10 

1,10 

1.60 

0,50 

0.80 

0.80 

3.00 

2.20 

1.20 

1.10 

23 

1.20 

0.30 

0.30 

0.70 

2.00 

0.50 

1,00 

0.50 

2.90 

2.10 

1,30 

1.20 

2« 

1.40 

0.50 

1.20 

-0.30 

1.50 

0,40 

1.50 

0.80 

2.80 

2.00 

0.90 

1.20 

25 

1.10 

0.30 

1.00 

0.00 

1.60 

0,30 

1,60 

0,90 

2.50 

2,20 

1.00 

1,20 

2b 

1  .00 

0.50 

0.80 

0,80 

1.10 

0,50 

1.50 

1.00 

2.20 

2.30 

1  .00 

l  .20 

27 

1.30 

1.20 

1.10 

1.50 

0.90 

0,60 

1.50 

0.90 

1.70 

2.20 

1  ,40 

1  .20 

26 

0.90 

1.00 

1.20 

1,40 

0.90 

0,60 

1,40 

1  .00 

1.30 

2.00 

1,40 

1,60 

29 

0.30 

o.«o 

0.70 

1.60 

0.50 

0,30 

1.40 

1.10 

1,00 

1  .60 

1.30 

1.50 

30 

0.40 

0.20 

1.50 

0.60 

0,00 

1.40 

1.00 

0.70 

1.70 

1.40 

1,40 

31 

0.20 

0.60 

1.10 

1,80 

0.90 

1.70 

1 .40 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TQ 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0,93 

0.77 

0.61 

0.53 

1.03 

1,00 

0.64 

0.96 

1.55 

1.57 

1.22 

1.24 

MAX 

1.60 

1.80 

1.90 

1.80 

2.00 

1,90 

1.60 

2.20 

3.00 

2.30 

2.00 

2.30 

MIN 

0.20 

0.00 

-0.10 

-1.00 

0.20 

0,00 

0.00 

0.20 

0.50 

0.40 

0.60 

0.50 

highest 

stage 

»*3  3.00 

ON  SEP, 

22. 

LOWEST 

stage 

WAS  MINUS 

1.00  ON 

APR,  17 

AND  LATER  DATE (3) 

• 
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LAKE  PONTCMARTRAIN  AT  FRENIER,  LA. 


LOCATION,  L»T.  30-06-22.  LONS,  90-25-17.  EASE  INTAKE  AND  STAFF  ON  STRUCTURE  1.200  FEET  OFF  SHORE 

from  Service  road  and  remote  recorder  on  shore,  (sta.  bsssooo.) 

SAGE,  AUTOMATIC  RECORDER  KITH  BUBBLER  ESU1PMENT  AND  STAFF, 

seneral  information,  on  mat  22,  1975  sage  has  raised  10.00  feet  to  asree  kith  neh  sage  zero. 

STASES  FROM  Jan,  1  THRU  NAT  21  HERE  CORRECTED  TO  NEH  DATUM.  PRIOR  TO  1975  GASE  ZtRO  NAS  MINUS 
10,00  FEET,  Nsvo.  PRIOR  TO  1957,  GASE  ZERO  HAS  ERRONEOUSLY  REPORTED  AS  MINUS  10.0s  FEET,  H.S.L. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  1931  TO  SEP.  1965,  AND  JAN.  1969  TU  DATE. 

EXTREMES.  H'mHEsT,  12.09  FEET,  FROM  HATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  SEP.  10,  1965.  LOmEST,  MINUS 
2.1  feet  ON  Jan.  26,  1936.  EXTREMES  HAVE  SEEN  ADJUSTED  TO  NSVD. 


daily 

eight  a.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  N6VD 

(1965  ADJ.) 

DAY 

Jan  feb 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

0.30 

0,21 

1.76 

1.09 

2.03 

1.40 

2 

0.33 

0,77 

0.65 

2.10 

0.71 

0.77 

2.53 

1.48 

3 

0.75 

1.03 

0.48 

1.70 

0,67 

0.61 

1.59 

1.45 

A 

0.71 

0.44 

0.52 

1.71 

0.67 

0.74 

1.45 

l.«5 

5 

0.30 

-0.44 

0,71 

1.51 

1.15 

1.12 

1.07 

2.53 

6 

0.71 

-0.16 

-0.60 

1.09 

1.31 

1.17 

1.29 

0.02 

1.29 

7 

0.75 

-0.35 

-0.26 

1.37 

0.96 

1.45 

1.56 

1.35 

U.7S 

a 

0.65 

0.03 

0.72 

1.40 

0.74 

1.98 

1.S1 

1.70 

0.64 

9 

1.00 

0.50 

0,79 

1.56 

1.90 

1.51 

1.79 

0.71 

10 

1.53 

0.65 

0.02 

1.62 

1.43 

1.76 

1  .60 

0.78 

11 

0  54 

0.75 

1.10 

1.51 

0.90 

1.67 

0,63 

0.74 

ia 

o.n 

1.34 

1.72 

1,29 

O.bS 

1.66 

0.86 

0.79 

13 

1.29 

1.35 

1.56 

1.12 

0.64 

1.56 

0.96 

1.12 

14 

1.42 

1.32 

0.90 

0,50 

1.45 

1.04 

1.48 

13 

1.31 

1.26 

1.12 

0.78 

0.57 

1.54 

1.20 

1.46 

16 

1.29 

1.26 

1.29 

0.89 

0.41 

0.70 

1.57 

1.25 

1.68 

17 

1.54 

1.42 

1.21 

1.29 

0.42 

o.«a 

1.68 

1.45 

1.34 

IS 

1.73 

1.28 

1.12 

1.39 

0.60 

0.52 

1.79 

1.60 

1.20 

14 

1.17 

1.23 

1.16 

1.21 

0.68 

0.06 

1.70 

1.35 

1.25 

20 

1.09 

1.04 

1.10 

t.oi 

0.92 

0.64 

1.84 

1.09 

1.23 

21 

1.03 

1.21 

0.07 

0,67 

0.78 

0.02 

2.19 

1.20 

1.34 

22 

0.99 

0.85 

-0.10 

0.37 

0.86 

o.ea 

2.11 

1  ,«0 

1.32 

23 

1.26 

0.26 

0.42 

0,33 

0.85 

0.65 

2.00 

1.26 

1.48 

24 

1.31 

0.26 

0,90 

0,28 

1  .65 

0.71 

2.18 

1.04 

1.51 

25 

0.90 

0.37 

0,90 

1.90 

0.02 

2.38 

1.12 

1.51 

-5 

0.85 

0.96 

0.63 

1.35 

0.62 

2.37 

1.23 

1.46 

27 

1.03 

1  .68 

2.04 

1.15 

0.79 

2.15 

1.59 

1.48 

20 

0,78 

0.05 

1.09 

0.05 

2.09 

1.78 

29 

0.52 

-0.75 

1.26 

0.82 

1.96 

1.67 

30 

0.41 

-0,39 

1.54 

0,96 

1  ,8« 

1.35 

31 

0.16 

-0.20 

1.54 

1.12 

1.84 

1.35 

THE 

FOlIONING 

REFER 

ONLY  TO  READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABUVE 

MEAN 

1.33 

MAX 

2.53 

MIN 

0.64 

mishest  stage  has  2.67  at  suo  p.h.  on  sep,  s. 
LOHEST  stage  HAS  minus  0.95  ON  MAR.  29. 
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DAILY  STAGES  FOR  I960 


LAKE  PONTCHARTRAIN  AT  MANDEVILLE.  LA. 


LOCATION.  L*T.  30-21*31#  LONG.  90-05-95.  ON  EAST  SIDE  OF  GREATER  NEW  ORLEANS  EXPRESSWAY  BRIDGE, 
0.5  HIlE  From  north  PLAZA  OF  BRIDGE.  (STA,  3557504.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  HEIGHT, 

general  Information,  on  aug.  2,  1976  gage  was  raised  10.00  feet  to  agree  with  new  gage  zero. 

STAGES  FROM  Jan.  1  thru  AUG.  2  WERE  CORRECTED  TO  NEW  OaTUM.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  WAS  MINUS 
10.00  FEET,  NGVO. 

records  available,  sep.  26,  1931,  to  date,  prior  to  aug.  2,  irst,  gage  was  located  at  lotts 

wharf,  aCd  0.3  TO  DULY  STAGES  PRIOR  TO  1955.  EXTREMES  IN  CURRENT  REPORTS  HAVE  BEEN  CORRECTED. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.95  FEET  (CAUSEO  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  19,  1947.  LOWEST,  MINUS  2.25  FEET  On 
JAN.  2b,  1938.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVO. 


Oklli  EIGHT  a 

, M ,  STAGE 

I N  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1957 

»0J  .) 

DAY 

Jan 

FEB 

WAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.13 

0.88 

0#00 

0,75 

l.»l 

1.33 

0,62 

2.14 

1.55 

1.10 

2.53 

1  .89 

2 

1.29 

1.00 

0,74 

1.92 

1.75 

1.20 

0.83 

2.63 

1.33 

1.20 

2.32 

1.91 

3 

1.32 

1.33 

0,99 

1.68 

1.70 

1.10 

1  .01 

2.50 

1.30 

1.19 

2.10 

1  .66 

4 

1.38 

l.«2 

1.25 

1.21 

1.10 

1.06 

1  .02 

2.26 

1.2“ 

1.27 

1.85 

l.»5 

5 

1,40 

1.13 

1.55 

0.31 

1.56 

1,26 

1.19 

2.12 

1.38 

1.65 

1.50 

2.85 

6 

1.42 

*0.06 

1.17 

0,07 

1.77 

1.74 

1.25 

1.84 

1.54 

1  .84 

1.17 

1.59 

7 

1.39 

*0.08 

0.89 

0.20 

1.79 

2.20 

1.24 

1,61 

1.B5 

2.12 

1  ,4H 

1.1b 

6 

1.48 

0.52 

0,50 

1,07 

1.96 

2.10 

1.20 

1.56 

2.9' 

2.02 

2.11 

1.U5 

9 

1.59 

1  .07 

0.07 

l.«3 

1.2« 

2.25 

1.26 

1.35 

2,94 

1.95 

2.2S 

1.11 

10 

1.39 

1.25 

0.51 

1.37 

1.11 

2.26 

1.17 

1.1b 

1.97 

2.22 

2.25 

1.17 

11 

1.05 

1.35 

1.03 

1.72 

1  ,09 

2.20 

1  ,09 

1.04 

1.50 

2.07 

1.00 

1.2b 

12 

1.36 

1.92 

1.17 

2.45 

1.35 

1.99 

0.94 

0.8b 

1.37 

2.0“ 

1.20 

1.33 

13 

2.00 

2.00 

1.95 

2.20 

1.2“ 

1.70 

1.02 

0,81 

1.40 

2.00 

1.30 

1.7b 

U 

1.85 

1.97 

1.81 

1.50 

0.90 

1.60 

1.07 

1.27 

1.53 

2.04 

1.48 

15 

1.77 

1.83 

1.77 

1.11 

0.87 

1.50 

1.21 

1.2b 

1.66 

2.35 

1.72 

lb 

1.96 

1.99 

1.87 

0.36 

1.15 

1.75 

1.10 

1.2b 

1.60 

2.26 

1.77 

17 

1.90 

1.97 

1.90 

-0.22 

1.48 

1.97 

1.49 

1.07 

2.20 

2.21 

1.75 

IB 

2.32 

1.90 

1.74 

-0.33 

1.82 

2,10 

1.31 

1.19 

2.62 

2.40 

2.2“ 

19 

1.34 

1.91 

1.83 

0.44 

1.96 

1.92 

1.29 

1.40 

2.69 

2.43 

1.75 

20 

1.48 

1.49 

1.55 

0.54 

1.75 

1.72 

1.91 

1.4b 

2.87 

2.5“ 

1.32 

21 

1.27 

1.56 

0.7b 

1.62 

2.11 

1.32 

1.42 

1.32 

2.60 

2.8“ 

1  .(>0 

22 

1.47 

1.43 

0,45 

1.52 

2.09 

1.10 

1.32 

1.45 

2.30 

2.69 

1  .61 

23 

1.84 

0.94 

0.97 

1.20 

2.37 

1.04 

1  .89 

1.25 

2.64 

2.52 

1  ,b6 

24 

1.94 

0.98 

l.bO 

0.43 

1.78 

1.15 

2.0“ 

1.17 

2.90 

2.4M 

l.“7 

25 

1.60 

0.78 

l.«5 

0.65 

1.70 

0.68 

l  ,99 

1.3b 

2.67 

2. to 

1  .56 

26 

1.50 

1.37 

1,30 

1.53 

1.63 

1.16 

1.83 

1.35 

2.4B 

2.72 

1.7“ 

27 

1.71 

2.55 

1.63 

2.25 

1.55 

1,16 

1.74 

1.27 

2.12 

2.63 

2.25 

28 

l.«3 

0.60 

1.87 

2.15 

l.«9 

1.19 

1.65 

1.35 

1.99 

2.6C 

l.“5 

29 

1.21 

*0.44 

•0.22 

2.23 

1.15 

0,95 

1.62 

1.44 

1,60 

2.45 

1.75 

SO 

1.12 

0.10 

1.95 

1.20 

0.48 

1.93 

1.51 

1.29 

2.32 

2,05 

31 

0.83 

0.17 

1.40 

2.05 

1  .bb 

2.25 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

HEADINGS 

APPEARING 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HEAN 

1.50 

1.26 

1.10 

1.16 

1.51 

1.51 

1.36 

1,48 

1.96 

2.16 

1.74 

"9AK 

2.32 

2.55 

1.95 

2,4b 

2.37 

2,26 

2.05 

2.63 

2,90 

2.8“ 

2.53 

HlN 

0.83 

-0.44 

-0.22 

-0,33 

0,87 

0.48 

0,62 

0.81 

1,2“ 

1.10 

1.00 

HIGHEST 

stage 

"»S  2.92 

AT  StOO 

P,M.  QN 

FEB.  26 

ANO  LATER 

DATECS) 

* 

LOWEST 

stage 

WAS  MINUS 

0,70  ON 

FE8.  6. 

DAILY  STAGES  FOR  1984 
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LAKE  PQNTCHARTRAIN  AT  rtlOLAKE  NEAR  nek  ORLEANS#  l  A  , 


LOCATION,  LAT*  30-ll-lb#  LONG.  90-07-33.  UN  SOUTH  BOUND  LANE  OF  GREATER  NE*  ORLEANS  EXHwESS**Y 
BRIDGE ,  11,6  hILES  NORTH  OF  THE  SOUTH  PLAZA.  (STa.  0560006.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECCRDEh  AND  wl«£  WEIGHT, 

GENERAL  InFORmATXOn.  On  AUG.  2,  1976  GAGE  HAS  RAISED  10.00  FEET  TO  AGREE  «ITm  nEw  GAGE  ZERO. 

STAGES  FROM  J aN.  1  THRU  AUG.  2  w£RE  CORRECTED  TO  N£w  DATUM,  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  WAS  MINUS 
10.00  FEET,  ngvq. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  9,  1957,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  5.53  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP .  10,  1965,  LOWEST,  MINOS  1.26  FEET  ON 
MAR.  6,  l9fc5.  EXTREMES  HAVE  BEEN  AOJUSTEO  TO  NGVD. 


daily 

EIGHT 

A.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NtvD 

(1957 

AO  J  ,  ) 

OAT 

Jan 

FEB 

HAR  APR 

hay 

JUN 

Jill 

AUG 

SEP 

OCT 

NpV 

uEC 

1 

1.34 

o.9« 

0.00 

0.94 

2.15 

1.72 

0.02 

2.34 

1.74 

1.36 

2.66 

1.93 

2 

1.4? 

1.14 

0.B5 

1.33 

a. 09 

1.54 

1.07 

2.82 

1.53 

1.45 

2,46 

2.09 

3 

1.49 

1.60 

1.11 

1,89 

2.23 

1.43 

1.18 

2.59 

1.42 

1  .40 

2.20 

2,06 

4 

1.58 

1.53 

1.36 

1.51 

1.98 

1  .40 

1.23 

2.40 

1.55 

1.48 

2.08 

2 .00 

5 

1.55 

1.22 

1.71 

0.55 

1.47 

1.55 

1.39 

2.26 

1.69 

1  .86 

1.72 

3.16 

6 

1.58 

0.30 

i  ,7a 

0.26 

2.30 

1.92 

l.«2 

2.01 

1  .86 

2.02 

1.45 

2.19 

7 

1.58 

0.29 

1.15 

0,43 

2.33 

2.28 

1.39 

1.73 

2.12 

2.25 

1  .66 

1,47 

a 

1.87 

0.77 

0.76 

1.27 

2.25 

2.30 

1.45 

1.66 

2.56 

2.10 

2.30 

1,30 

9 

1.76 

1.2: 

",45 

1.71 

2.10 

2.40 

1.36 

1.54 

2.49 

2.09 

2.37 

1.31 

10 

a. 55 

1.52 

0.86 

1.65 

1.46 

2.48 

1.30 

1 .44 

2.01 

2.23 

2.35 

1 ,3H 

1  1 

1.36 

I  .61 

1.34 

1.9b 

1.85 

2.43 

1.26 

1.19 

1  .59 

2.09 

1.32 

1.30 

12 

1.57 

2.10 

1.49 

2.58 

1.75 

2.24 

1.17 

0,99 

1.43 

2.05 

1.43 

1.36 

13 

2.1« 

2.29 

2.21 

2.43 

1.71 

2.02 

1,13 

1.02 

1.54 

2.00 

1  .42 

1  .60 

14 

2.15 

2.24 

2.11 

2.03 

1.67 

1.09 

1.27 

1.40 

1.56 

2.02 

1  ,5b 

1  .98 

15 

1.18 

2.12 

1.99 

1.50 

1.69 

1.73 

1.37 

1.38 

1,74 

2.41 

1.78 

2.06 

16 

2.U 

2.11 

2.08 

0,65 

1.63 

1.87 

1.30 

1  .44 

1.87 

2.31 

1.80 

2.25 

IT 

2.16 

2.16 

2.07 

0,05 

1.83 

2.23 

1.39 

1.19 

2.35 

2.42 

1 ,00 

2.U0 

18 

2. 55 

1.96 

1.09 

-0.15 

2.27 

2.35 

1.50 

1.25 

2.77 

2  ,bl 

2.30 

1.91 

19 

1.89 

2.00 

1.93 

0.38 

2.38 

2.20 

1,40 

l.Sl 

2.90 

2.b3 

2,11 

2.0C 

20 

1.0« 

1.59 

2.10 

0,73 

2.38 

1.98 

1.63 

1.56 

3.19 

2,75 

1.73 

1.94 

21 

1.72 

1.T9 

1.15 

1.73 

2.53 

1.59 

1.55 

l  ,50 

3.32 

3.01 

1.93 

1  ,90 

22 

1.78 

1.77 

0.91 

2.03 

2.«2 

1.34 

1.50 

1.55 

3.62 

2.77 

1.97 

1  .96 

23 

2.11 

1.24 

1.17 

1.57 

2.75 

1.19 

1.65 

1.43 

3.24 

2.66 

1.06 

1.90 

24 

2.10 

1.1T 

1.89 

0.74 

2.1? 

1.18 

2.26 

1.39 

3,04 

2.6d 

1,65 

2.00 

25 

1.75 

1.0b 

1.85 

0.88 

2.07 

1.13 

2.15 

1.54 

2.80 

2.94 

1.50 

2.00 

2b 

1  .65 

1.49 

1.54 

1.63 

1.87 

1.22 

2.07 

1.48 

2.64 

2.93 

1.70 

1.93 

27 

1.85 

2.81 

1.94 

2,40 

1.80 

1.30 

1 ,94 

1.36 

2.25 

2.7b 

2.18 

2.02 

2d 

1.57 

0.95 

2.09 

2,42 

1.72 

1 .20 

1.06 

1.53 

2.16 

2.77 

1  .61 

2.27 

29 

1.34 

“0.12 

0.25 

2.30 

1.64 

1,05 

1.85 

1.56 

1  .60 

2.61 

1.77 

2.23 

30 

1.23 

0.25 

2.37 

1.60 

0.61 

2,18 

1  .60 

1.59 

2.47 

1  .96 

1.99 

31 

0.95 

0,43 

1,88 

2.30 

1  .02 

2.45 

2,00 

THE 

following 

REFER 

ONLY  TO 

HEADINGS 

APPEARING 

1  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.75 

1.47 

1.37 

1.39 

2.02 

1.72 

1.52 

1  .63 

2.21 

2.30 

1.09 

1.93 

MAX 

2.55 

2.81 

2.21 

2.50 

2.75 

2.40 

2,30 

2,82 

3.62 

3.01 

2.66 

3,16 

MIN 

0.95 

-0.12 

0.00 

-0.15 

1,60 

0.61 

0.82 

0.99 

1.42 

1.36 

1.32 

1.31 

HIGHEST 

STAGE 

MA3  3,83 

at  2 : 30 

P.M,  UN 

sep.  aa. 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.3b  ON  FEfl.  29, 


238 


DAILY  STAGES  FOR  1989 


LAKE  PONTCHARTRAIn  AT  WEST  END,  LA. 


LOCATION.  L*r.  30-01-18,  LONG.  90-06-57.  ON  WEST  END  OF  MUNICIPAL  YACHT  BUILDING  IN  WEST  End 
HARBOR.  (STA.  SS62S06.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF, 

general  information,  on  apr.  7,  iris  gage  was  raised  io.ss  fee t  to  agree  with  new  benchmark 

elevations  and  ne“  sage  zero,  stage  from  jan.  i  thru  apr,  t  were  corrected  to  new  datum,  prior 
TO  1975  GAgE  zero  WAS  MINUS  10.00  FEET,  NGVO. 

RECORDS  available.  SEP.  25,  1931,  TO  NOV.  30,  1966,  AND  MAR.  9,  1999,  TO  DATE.  PRIOR  To  DEC. 

1,  1996,  Sage  was  located  HO  FEET  west  of  southern  tacht  club.  SUBTRACT  0.1  FOOT  FROM  daily 
STAGES  PRIOR  to  1955.  EXTREMES  IN  CURRENT  REPORTS  HAVE  BEEN  CORRECTED. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.37  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  1965.  LOWEST,  MINUS  2.2  FEET  ON 
JAN.  26  and  2t ,  1938.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVO, 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGvD  (1969-65  ADJ.) 


day  jan  feb  mar  apr  may  jun  jul  aug  sep  oct  nov  dec 


1  0.66  <1.38  -0.50  0.31 

2  0,82  0.96  0.20  0.35 

3  0.89  0.87  0.50  1.27 

A  0.91  0.85  0.72  1,06 

5  0.90  0.69  1.05  -0.01 

6  0.87  -0.19  1.53  -0,38 

T  0.90  -0.93  0.95  -0.23 

8  0.99  0.08  -0.09  0.99 

9  1.08  0.57  -0.22  1.07 

10  1.91  0.82  0.07  0.95 

11  0.99  0.93  0.59  1.28 

12  0.87  (.39  0.57  1.87 

13  1.99  1.57  1.53  1.75 

19  1.60  1.98  1.37  1.99 

15  1.56  1.91  1.30  1.09  F  0,98 

16  1.60  1.99  1.92  0.01 

17  1.69  1.53  1.90  -0.61 

18  2.00  1.36  1.26  -0.89 

19  1.57  1.92  1.32  -0.79 

20  1.25  1.12  1.59  0.03 

21  1.13  1.39  0.96  0.79 

22  1.01  0.92  -0.07  1.56 

23  1.33  0.95  0.«7  0.87 

29  1.50  0.92  1.03  -0.01 

25  1.15  0.33  1.00 

26  1.05  0.80  0.80 

27  1.33  2.10  1.19 

28  0.99  0.58  1.33 

29  0.76  -0.75  -0.17 

30  0,69  -0.90 

31  0.37  -0.22 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN  1,15  0.81  0.68 

MAX  2.00  2.10  1.59 

MIN  0,37  -0.75  -0.50 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  was  not  determined. 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.90  ON  FEB,  29. 
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LAKE  P0NTCHARTRA1N  (IRISH  BAYOU)  NEAR  SOUTH  SHUREi  LA. 


LOCATION,  lAT.  30-08-16,  LONG.  89-S1-41.  U.  S.  HIGHHAV  |)  BRIDGE  ACROSS  IRISH  Bayou.  (STA. 
8*67505.) 

GAGE .  AUTOHATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

8367503.) 

general  Information,  on  jult  27,  irts  gage  ras  raised  io.oo  feet  to  agree  rith  neh  gage  7eru. 

STAGES  FROM  Jan.  1  THRU  JULY  27  HERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM.  PRIOR  TO  1976  GAGE  2tR0  NAS  MINUS 
10.00  FEET,  NgVD. 

RECORDS  Available.  hay  3,  1919,  TO  DATE.  PRIOR  TO  APR.  it,  1963,  GAGE  NAS  LOCATED  UN  SOUTH 
DRANSRIOGE.  SUBTRACT  o.l  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955. 


EXTREMES, 
July  25, 

HIGHEST,  7,16  FEET  (CAUSED 
1954.  EXT  *-M£S  HAVE  BEEN 

BY  HURRICANE)  ON 
ADJUSTED  to  NGVD, 

AUG, 

1969, 

LOWEST, 

MINUS  1 

!.3u  FEET 

ON 

DAILY  eight 

A.M,  STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT  KGVU 

(1957 

AOJ.) 

Day  Jan 

FEB  MAR  APR 

mav 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

UCT 

NOV 

□  EC 

1 

1.39 

1.13 

0.45 

1.22 

2.10 

1.90 

1,28 

2,83 

2.27 

1.95 

3.30 

2.58 

2 

1.58 

1.30 

1.10 

1.50 

2.22 

1  .65 

1.46 

3.19 

2.07 

1.96 

3.26 

2.55 

3 

1.64 

1.89 

1.35 

2.16 

2.13 

1.51 

1.S2 

3.08 

2.08 

1,90 

2.94 

2.«5 

4 

1.T7 

1.72 

1.65 

1.95 

1.58 

1,49 

1.56 

2.92 

2.18 

1  .99 

2.54 

2.55 

5 

1.71 

1.58 

2,20 

F  1.32 

2.07 

1.70 

1.87 

2.83 

2.16 

2.29 

2.20 

3.57 

6 

1.89 

0.67 

2,28 

2.15 

2.11 

1.95 

2.65 

2.35 

2.43 

1,91 

2.63 

7 

1.80 

0.60 

1.44 

F  1.29 

2.01 

2,40 

2.00 

2.40 

2.56 

2. 64 

2.09 

1.64 

8 

1.97 

1.10 

0.86 

1.53 

1.90 

2.55 

2.06 

2.19 

3.08 

2.60 

2.55 

1.71 

9 

2.08 

1.45 

0,40 

1.80 

1.61 

2,79 

2.01 

2.14 

3.04 

2.55 

2.71 

1.69 

10 

2.90 

1.67 

1,09 

1.72 

1.51 

2.87 

1.98 

2.05 

2.58 

2.75 

2.67 

1.79 

11 

1.68 

1.72 

1.37 

2.08 

1.45 

2.84 

1.90 

1.73 

2.16 

2.71 

1  .83 

1.98 

12 

1.88 

2. IS 

1.50 

2.68 

1.81 

2.67 

1.74 

1.65 

2.09 

2.60 

2.07 

2.01 

13 

2.40 

2.38 

2.25 

2.62 

1.79 

2.43 

1.72 

1.67 

2.07 

2.53 

2.10 

2.J1 

14 

2.25 

2.32 

2.22 

2.40 

1.61 

2.29 

1.83 

1.90 

2.08 

2.51 

2.18 

2.6o 

15 

2.29 

2.25 

2.12 

1.79 

1.60 

2.01 

1.87 

1.91 

2.29 

3.10 

2.46 

2.64 

16 

2.30 

2.24 

2.25 

1.08 

1.75 

2.23 

1,89 

1.94 

2.47 

2. BO 

2.50 

2.69 

17 

2.29 

2.38 

2.29 

0.63 

2.09 

2.50 

2.05 

1.91 

2.96 

3.02 

2.55 

2.37 

ia 

2.72 

2.21 

2.20 

0.22 

2.2» 

2.55 

2.10 

1.98 

3. 39 

3.00 

2.95 

2.20 

19 

2.21 

2.25 

2.39 

0.67 

2.15 

2.«1 

1.99 

2.18 

3.42 

3.00 

2.55 

2.33 

20 

2.11 

1.90 

2.75 

1.10 

2.59 

2,24 

2.12 

2.22 

3.55 

3.05 

2.19 

2.30 

21 

1.99 

2.15 

1.30 

2.05 

2.51 

1.97 

2.11 

2.20 

3.79 

3.36 

2.30 

2.34 

22 

2.00 

1.95 

0.80 

2.20 

2.30 

1.90 

2.05 

2.18 

4.12 

3.27 

2.40 

2.32 

23 

2.33 

1.35 

1.37 

1.70 

2.81 

1.90 

1.97 

2.09 

3.70 

3.03 

2.38 

2.34 

24 

2.37 

1.28 

1.95 

0.91 

2.19 

2.03 

2.62 

2.03 

3.50 

3.03 

2.15 

2.52 

25 

2.00 

1.13 

1.90 

0.98 

2.17 

1.78 

2.71 

2.19 

3.29 

3.34 

2.21 

2.50 

26 

1.84 

1  .31 

1.58 

1.85 

2.10 

1.89 

2.62 

2.11 

3.11 

3.25 

2.40 

2.60 

27 

2.11 

3.22 

2.05 

2.55 

2.11 

2.05 

2.50 

1.90 

2.71 

3.16 

2.95 

2.69 

2a 

1,74 

1.90 

2.30 

2.60 

2.12 

0.95 

2.37 

2.10 

2.68 

3.23 

2.32 

2.76 

29 

1,49 

F  0.30 

0.52 

2.50 

2.10 

0,67 

2.34 

2.12 

2.31 

3.09 

2.50 

2.71 

30 

1,42 

0,58 

2.40 

2.01 

1.10 

2.65 

2.20 

2.20 

3.10 

2.64 

2.42 

31 

1.22 

0,60 

2.10 

2.73 

2.31 

3.09 

F  2.35 

the 

FOtLOHlNG 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

T4BLE 

4B0VE 

mean 

1.97 

1.70 

1.58 

2.02 

2.04 

2,05 

2.21 

2.74 

2.78 

2.46 

2.«0 

MAX 

2.90 

3.22 

2.75 

2.81 

2.87 

2.75 

3.19 

4.12 

3.38 

3.30 

3.57 

hIn 

1.22 

F  0.30 

0.40 

l.«5 

0,67 

1,26 

1.65 

2,07 

1.90 

1.83 

1.69 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  has  4.23  AT  1130  P.M.  ON  SEP,  22. 
LOHEST  ST  AGE  HAS  0.16  ON  APR,  18. 
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RIGDLETS  Nfc  AR  LAKE  PONT  CHAR  TR  A  I N  (LA.) 


LOCATION.  l*T.  30-10-02,  LONG.  89-44-13.  ABOUT  50  FEET  SOUTHEAST  OF  U,  3,  HIGHWAY  90  AT  FORT 
P|KE,  NEAP  EXTREME  EAST  END  OF  LAKE  POnTCHARTRA In.  (STA,  8570003.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

general  information,  on  mar.  25,  1975  gage  was  raised  10,77  feet  to  agree  with  new  oencmmark 
ELEVATIONS  and  NEW  GAGE  ZERO.  STAGES  from  JAN,  1  THRU  MAR,  2a  WERE  corrected  to  new  datum. 
PRIOR  to  1975  gage  ZERO  wAS  MINUS  10.00  FEET,  nGVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  1931  TO  DATE.  ADD  0.2  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  In  1955,  LOCATION  OF  GAGE 
Has  BEEN  ChANgEO  several  times  during  period  of  record,  the  gage  HAS  been  located  at  The 
PRESENT  SITE  since  APR.  17,  1963. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.00  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  18,  1969.  LOWEST,  MINUS  1.9  FfcCT  On 
JAN.  26,  1938.  EXTREMES  have  BEEN  ADJUSTED  TO  NG V D . 


daily 

EIGHT  A.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NG VD 

(1970  AOJ.) 

DAT 

JAN  FE6 

MAR  APR 

may 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NDV  DEC 

1 

-0.13 

-0.29 

-0.73 

-0.06 

F  0.93 

0.49 

1.59 

1,09 

0.64 

2.87 

2,v3 

2 

0.10 

-0.12 

-0.33 

0.40 

i.U 

0.25 

2.00 

0.93 

0.96 

2.61 

1.94 

3 

0.2« 

0.49 

-0,05 

0,75 

0.90 

0.07  F 

0.53 

1.79 

0.99 

0.72 

2.31 

1  .86 

4 

0.«0 

0.35 

0.35 

0.50 

0.37 

0.05 

0.22 

1.71 

0.98 

0.82 

1  .94 

1.92 

5 

0.31 

0.19 

0.93 

-0.93 

0.81 

0.25 

0.55 

1.65 

1.03 

1.10 

1.46 

2.80 

6 

0.S9 

-0.56 

0.85 

-0.48 

0.87 

0.75 

0.76 

1  .49 

1.18 

1.21 

1  .28 

1  .60 

7 

0.«9 

-0.62 

0.05 

-0.71 

0.62 

0.96 

0.84 

1.27 

1.42 

1.40 

1.49 

1  .00 

8 

0.65 

-O.IS 

-0.53 

0.13 

0.27 

1.20 

0,85 

1.10 

1.80 

1.25 

1.78 

0.90 

9 

0.79 

0,08 

-0,73 

0.22 

0,13 

1.55 

0.96 

1.00 

1.54 

1.19 

2.00 

10 

1.65 

0.20 

-0.22 

0,20 

0,00 

1.61 

0.86 

0.89 

1.18 

1.22 

1.95 

11 

0.1s 

o.te 

-0.19 

0.71 

0,01 

1.64 

0.73 

0,50 

0.82 

1.12 

1.11 

F  0.90 

12 

0.51 

0.69 

0.11 

1.16 

0.50 

1.44 

0.53 

0.60 

0.77 

1.09 

1.49 

1.46 

13 

1.03 

0.89 

0.70 

1.08 

0.52 

1.20 

0.55 

0.54 

0,80 

1.09 

1.64 

1.82 

14 

0.65 

0.69 

0.60 

0,80 

0.40 

0,99 

0.55 

0.66 

0.77 

1.21 

1.66 

2.10 

15 

0,62 

0.62 

0.50 

0.52 

0.49 

0,70 

0.51 

0,68 

1.02 

1.00 

1.99 

2.05 

16 

0.78 

0.80 

0.72 

-0.23 

0.55 

1.00 

0.49 

0.67 

1.25 

1.42 

2.05 

e.02 

17 

0.71 

0.82 

0.79 

-0.53 

0.65 

1.24 

0.72 

0.72 

1.71 

2.10 

l.M 

18 

1.25 

0.84 

0.83 

-0.72 

0.79 

1.12 

0,80 

0.80 

2.12 

2.41 

l.«2 

19 

0.62 

0.89 

1.22 

-0.31 

0.65 

0,99 

0.75 

1.05 

2.1« 

1.76 

l.«2 

20 

0.79 

0,51 

1.49 

-0.02 

1.35 

0,79 

0.86 

1.14 

F 

1.66 

1.45 

1,40 

21 

0.59 

0.85 

-0.13 

0.88 

1.07 

0.54 

0.95 

1.10 

1.53 

1,50 

22 

0.69 

0.49 

-0.61 

0.55 

0.89 

0.55 

0.90 

1.05 

F 

1  .88 

1.54 

1.50 

23 

1.19 

-0.19 

0.13 

0.22 

1.23 

0,74 

1.23 

1.00 

2.25 

F  2.30 

1.52 

1,61 

24 

0.99 

-0.29 

0.35 

0.74 

1.08 

1.63 

0.94 

2.C5 

2.30 

1.31 

1.60 

25 

0.50 

-0.42 

0,27 

0.80 

0.72 

1.55 

1,06 

1.81 

2.66 

1.36 

1.66 

2b 

0,34 

0.05 

0,03 

0.81  F 

1.10 

1.46 

0.95 

1.66 

2.55 

1,75 

2,02 

27 

0.53 

1.80 

0.49 

0,92 

1.30 

0.70 

1.33 

2.50 

2.51 

2.11 

28 

0.10 

0.05 

0.85 

0.95 

1.16 

0.90 

1.18 

2.70 

1.71 

2.09 

29 

-0.11 

F 

•0,72 

0,89 

1.10 

0.89 

0.94 

2.60 

2. OS 

2.09 

30 

-o.ie 

-0.60 

0,81 

1.39 

0,97 

0.90 

2.56 

2.15 

1.78 

31 

-0.22 

•0.71 

0.85 

1.42 

1.05 

2.52 

1.69 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

only  TO 

readings 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

0.53 

0.31 

0.18 

0.71 

1.04 

1.82 

MAX 

J.<>5 

1.80 

1.49 

1.35 

2.00 

2.87 

MIN 

-0.22 

-0.62 

-0.73 

0.00 

0,50 

1.11 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  w A3  3.19  AT  2*00  A.M,  ON  OEC.  5. 

LOWEST  ST*GE  (FRQM  INCOMPLETE  RECORO)  WAS  MINUS  0,75  ON  MAR.  29 
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LAKE  0ORGNE  AT  HIGOLETS  (LA.) 


LOCATION.  l*T,  30-08-09,  LONG.  69-38-24.  On  NAVIGATION  LIGHT  TONER  AT  MOUTH  OF  LITTLE  HIGGLERS, 
0.6  NILE  SOUTH  of  I*W.  (STA.  B572S03.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

general  information,  un  mar,  20,  1975  gage  has  raised  10. 7b  feet  to  agree  *ith  ne*  benchmark 
elevations  ano  nem  gage  zero,  stages  from  jan,  1  thru  mar,  19  mere  corrected  tu  Ntw  datum, 
prior  to  1975  gage  zero  was  minus  10.00  feet,  ngvd. 

RECORDS  AVAILABLE.  FES.  10,  TO  MAR.  30,  1950,  DEC.  21,  1957,  TO  SEP.  10,  1965,  AND  JULY  11,  1967, 

TO  date. 

EXTREMES.  HIGHEST,  12.25  FEET,  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  AUG.  1969,  LOWEST,  MINUS  2.04 

feet  on  feb.  23,  t97&,  extremes  have  been  adjusted  to  ngvo. 


DAILY 

EIGHT 

A.M,  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVU 

(1970  aUJ.) 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

n  n  v  ufc 

1 

-0.3b 

-0.29 

-0,72 

2.2* 

1.57 

2 

-0,30 

-0.09 

-0.51 

1,95 

1.35 

3 

*0,14 

0.49 

-0,16 

1  ,60 

1  .04 

4 

0.01 

0.44 

0.40 

1.44 

1.48 

5 

-0.21 

0.16 

0.97 

0.90 

2.30 

6 

0.26 

-0.74 

0.62 

0,54 

0.62 

7 

0.12 

-0.54 

0.23 

1.07 

0.41 

8 

0.35 

-0.25 

-0.20 

1.13 

0.46 

9 

0.68 

-0.07 

-0.16 

1  .40 

0.75 

10 

1.10 

0.21 

0.32 

1.36 

0.90 

11 

0.03 

0.29 

0.33 

0,39 

1.00 

12 

0.65 

0.47 

0.85 

1.32 

1.25 

13 

1.13 

0.45 

1.43 

1.89 

14 

0.45 

0.43 

1.42 

1.91 

15 

0.46 

0.30 

1.65 

l  .60 

16 

0.21 

0.49 

1.80 

1.54 

17 

0.46 

0.37 

1.62 

0.99 

18 

0.85 

0.47 

1.B3 

0.65 

19 

0.30 

0.44 

1.26 

0.7b 

20 

0.25 

0.66 

0.95 

0.90 

21 

0.20 

1.07 

1  .00 

1.13 

22 

0.26 

0.74 

1.14 

1.07 

23 

0.55 

0.09 

1.11 

1.52 

24 

0.89 

-0.06 

0.99 

1,61 

25 

0.67 

0.00 

F  1.89 

1.36 

1.8T 

26 

0.60 

0.54 

1.97 

1  .66 

0.93 

27 

0.52 

0.67 

1.85 

2.54 

1.40 

28 

0.08 

-1,69 

2.00 

1.12 

1.55 

29 

-0.31 

-1.72 

1.84 

1.61 

1.55 

30 

-0.35 

2.11 

1.68 

1.27 

31 

-0.32 

1.95 

1.07 

THE 

FOLLOWING 

REFER  UNLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN 

0.29 

0.11 

1,38 

1.22 

MAX 

1.13 

1.07 

2.54 

2.30 

MIN 

-0.36 

-1.72 

0,39 

0.41 

F-  NgT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  (From  incomplete  record)  was  2.82  at  3:30  a.m,  on  dec.  5. 
LOWEST  STAGE  was  MINUS  l.S2  ON  FEB.  28. 


•  • 


•  •  • 


til 


•  •  • 


•  » 


242 


OAILY  STASES  FOR  1904 


CHEF  HENTEUR  PASS  NEAP  LAKE  BORGNE  (LA.) 


LOCATION,  L»T,  JO-04'04,  LONG.  89-80-25.  ON  EAST  BANK,  SOUTH  OF  U.  S.  HIGHKAY  90  BKIDGE ,  ON 

tally  ho  Club  nhaRF,  ista,  sstsooj.) 
gage,  autonatxc  recorder  ano  staff. 

GENERAL  InFORhATiON.  ON  APR.  T,  1975  GAGE  NAS  RAISED  10,00  FEET  TO  AGREE  NITH  HEN  GAGE  ZERO. 
STAGES  FROh  Jan.  1  THRU  APR.  t  MERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUN,  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  MAS  MINUS 
10.00  FEET  NGyD. 

RECORDS  AVAILABLE,  stage,  APR,  30,  TO  JUNE  9,  1945,  FEB.  11,  TO  HAR.  30,  1950,  JULY  27,  1957,  TO 
SEP.  10,  19*5,  ANO  OCT.  IS,  19*7,  TO  DATE.  PRIOR  TO  OCT,  18,  19*7,  GAGE  NAS  LOCATED  ON  LAKE 

borgne  near  mouth  of  chef  henteur  pass,  discharge,  1937  and  1945, 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.07  FEET  (FROH  HIGH-NATER  INDICATOR)  AS  RESULT  DF  HURRICANE  ON  SEP.  10,  19*S. 
LONEST ,  MINUS  l.*9  FEET  ON  FEB.  23,  1978  (POSSIBLY  LONER  IN  HAR.  19*5).  EXTREMES  HAVE  BEEN 

adjusted  to  ngvd. 


DAILY 

eight  a 

.N.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1969 

AOJ.) 

DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

J  UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

•0.28 

-0.50 

•0.83 

•o.io 

0.99 

0,40 

0.21 

1.T5 

2.25 

1,38 

2 

•0.21 

-0.30 

•0.45 

0.50 

1.05 

0.10 

0.12 

2.21 

2.09 

1-10 

3 

-0.05 

0.40 

•0.21 

0.70 

0.58 

-0.10 

0.20 

1.80 

1,60 

0,84 

4 

0.20 

0.20 

0.25 

0,30 

0.45 

-0,05 

0.11 

1.83 

1.15 

1.33 

3 

0.11 

*0.08 

0,82 

-0.72 

0.80 

0,15 

0,4* 

1.7* 

0.65 

1.69 

6 

0.50 

•0.65 

0.78 

-0,54 

0.62 

0,66 

0.80 

1.58 

0.43 

0.57 

7 

0.40 

-0.52 

0.01 

-0.93 

0.30 

0.75 

0.91 

1.35 

0,76 

0.17 

a 

0.52 

-0.05 

-0.75 

0,10 

0,20 

1,06 

1.04 

1.20 

0.67 

-0.13 

9 

0,82 

0.09 

•0.81 

-0.10 

-0.05 

1.59 

1.00 

0.99 

1.09 

-0.01 

10 

1.40 

-0.05 

*0,22 

0.05 

-0.28 

i  ,  7  0 

0.99 

0.85 

0.92 

0.06 

11 

0.12 

-0.15 

-0.45 

0.52 

-0.11 

1.71 

0.67 

0.33 

F 

0.70 

0.18 

0.44 

12 

0.51 

0.«9 

-0.19 

0,95 

0.42 

l.«5 

0,40 

0.47 

0.72 

0.82 

0.*5 

13 

1.00 

0.48 

•0.10 

0.60 

0.50 

1.30 

0.50 

O.feO 

0.85 

1.11 

1.22 

14 

0.39 

0.49 

0.20 

0.55 

0.45 

1.01 

0.50 

0.50 

0.78 

1.03 

1.45 

15 

0.*5 

0.34 

0.19 

0,47 

0.59 

0,67 

0.31 

0.65 

1.00 

1.31 

1.33 

1* 

0.53 

0.65 

0.48 

-0.37 

0.75 

\,04 

0.25 

0.65 

1.80 

l.«6 

1.15 

17 

0.79 

0.59 

0.58 

-0.69 

0.99 

1.23 

0.63 

0.68 

2.18 

1.62 

0.69 

ia 

1.13 

0.78 

0.72 

-0.80 

0.56 

1.00 

0.49 

0.89 

2.52 

1,60 

0.48 

14 

0.70 

0.72 

1.21 

•0.40 

0.30 

0.60 

0.60 

1.20 

2.60 

0.66 

0.35 

20 

1.10 

0.90 

1.33 

-0,10 

0.94 

0.60 

0.74 

1.18 

2.69 

0.69 

0.40 

21 

0.91 

1.01 

-0.35 

0.68 

0.80 

0.40 

0.84 

1.23 

2.82 

0,70 

0,57 

22 

0.92 

0.28 

-0.89 

0,27 

1.02 

0.52 

0.72 

1.20 

F 

3.00 

0.84 

0.57 

23 

1.19 

-0.49 

0.12 

-0.14 

0.95 

0,80 

1.01 

1.05 

0.73 

1.18 

24 

0.80 

-0.58 

0.25 

-0.65 

0.61 

0.99 

l.T« 

1.07 

0.47 

1.10 

25 

0.27 

-0.45 

0.02 

-0.45 

0.60 

0,66 

1,61 

1.1« 

0.61 

0.95 

26 

0.18 

-0.10 

-0.21 

0,47 

0.70 

0,99 

1,5* 

0.97 

1.52 

27 

0.25 

1.40 

0.23 

1.10 

0.90 

-0,08 

1.37 

1.83 

1.50 

2S 

-0.12 

-1.05 

0.50 

1.24 

0.92 

0.63 

1.20 

0.68 

1.33 

29 

-0.28 

-0.49 

-1.50 

1.11 

1.10 

0.30 

1.30 

F  1.58 

1.40 

1.2» 

30 

-0.32 

-0.68 

1,02 

1.08 

0.06 

1.5* 

1.41 

0,87 

31 

•0.40 

•0.79 

0.97 

1.45 

1.91 

0,85 

THE 

FOlLONING 

1  REFER 

only  to 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.44 

0.11 

-0.02 

0.16 

0,63 

0.7* 

0.81 

1.07 

0.87 

HA  X 

1.40 

1.40 

1.33 

1.24 

1.10 

t.»l 

I.T4 

2.25 

1.89 

HIM 

•  0.40 

*1.05 

-1,50 

-0,93 

-0.28 

•0.10 

0.11 

0.16 

-0.13 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  Stage  MAS  3.32  AT  3130  A.M.  ON  SEP.  21. 
LONEST  STAGE  N*S  MINUS  1.59  ON  MAR.  29. 
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3A YOU  TERRE  AUX  SOEUFS  AT  DELACROIX,  LA. 

LOCATION,  L*T.  29-45-50,  LONS ,  49-47-32,  ON  MHARF  AT  SOUTHERN  NATURAL  GAS  COMPANY, 

(STA.  SS7S004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

records  available,  may  is,  irts  to  oate. 

extremes,  HIsMEsT,  3,44  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  FEB.  26,  1963.  LO-EST,  MINOS  1.29  FEET 
On  FES.  23,  1476. 

daily  eight  a.h.  stage  in  feet  sage  zero  is  at  ngvd 


DAY 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.43 

0.36 

-0,35 

0.40 

0.93 

1.03 

0.20 

1,72 

1.14 

0.90 

1.90 

1.31 

2 

0.60 

0.30 

0,20 

0.75 

1.04 

0,80 

0,45 

2.25 

0,95 

0.89 

1,83 

1.37 

5 

0.66 

0.62 

0.39 

1.12 

1.11 

0.65 

0.52 

l.M 

0.95 

0.86 

1.65 

1.31 

4 

0.74 

0.69 

0.65 

0.88 

0.65 

0,60 

0.53 

1,82 

0,94 

0.85 

1.54 

1.48 

5 

0.70 

0.54 

0,91 

0.21 

0.97 

0.70 

0.70 

1,69 

1.05 

1.02 

1.33 

2.30 

6 

0.61 

0.05 

0,63 

-0.22 

1.15 

1.10 

0,80 

1.54 

1.20 

1.20 

1.14 

1.60 

7 

0.69 

-0.25 

0.43 

-0.04 

1.16 

1.35 

0,88 

1.35 

1.48 

1.91 

1,18 

0.99 

S 

o.«i 

0.02 

0.15 

0,70 

1.12 

1.41 

0,83 

1.23 

1.8S 

1.48 

1.31 

0.92 

9 

0.98 

0.45 

-0,14 

0.92 

0.67 

1.54 

0,83 

1,08 

1.78 

1.45 

1.50 

0.85 

10 

1.51 

0.69 

0.17 

0.64 

0.61 

1.66 

0.80 

0.93 

1.56 

1.65 

1.52 

0.89 

11 

0.62 

0.T8 

0.55 

1.12 

0.47 

1.67 

0.75 

0.72 

1.25 

1.55 

0.83 

0.89 

12 

0.79 

1.17 

0.70 

1.37 

0,68 

1.56 

0.64 

0,62 

1.13 

1.58 

1  .08 

0.86 

13 

0.47 

1.36 

1.33 

1.37 

0.70 

1.40 

0.67 

0.47 

0.93 

1.55 

1.09 

1.07 

14 

1.18 

1.26 

1.22 

1.12 

0.44 

1.36 

0.73 

0.73 

0.98 

1.53 

1.13 

1.33 

15 

1.12 

1.22 

1.15 

0.77 

0.36 

1.23 

0.77 

0.66 

l.l* 

1.64 

1.19 

1.32 

16 

1.25 

1.30 

1.21 

0.07 

0.55 

1.29 

0.74 

0.79 

1.18 

1.58 

1.2b 

1.47 

17 

1.30 

1.25 

1.24 

•0,46 

0.96 

1.46 

0,86 

0.60 

1.62 

1.63 

1.33 

1.24 

ia 

1.63 

1.20 

1.19 

-0.82 

1.2« 

1.57 

0.87 

0.60 

2.22 

1.63 

1.55 

1.23 

19 

0.47 

1.21 

1.30 

-0.34 

1.2* 

1.45 

0.73 

0.85 

2.33 

1.65 

1.44 

1.26 

20 

0.95 

0.88 

1.52 

•  0.04 

1.30 

1.34 

0.45 

0.96 

2.74 

1.T4 

1.17 

1.22 

21 

0.67 

1.15 

0.67 

0.84 

1.51 

1.08 

1.03 

0.88 

3.03 

2.07 

1.27 

1.29 

22 

0.91 

1.05 

0.41 

1.03 

1.40 

0.78 

0.90 

0.87 

2.83 

2.08 

1.36 

1.30 

23 

1.05 

0.75 

0.74 

0.62 

1.70 

0.57 

1,04 

0.79 

3.24 

l.»2 

1.34 

1.28 

24 

1.08 

0.63 

1.18 

-0.04 

1.29 

0.76 

1.31 

0,74 

2.60 

1.91 

l.l* 

1.40 

25 

0.96 

0.44 

Ml 

0.05 

1.1« 

0.71 

1.37 

0.86 

2.39 

2.17 

1.13 

1.37 

26 

0.91 

0.63 

0.92 

0.87 

1.08 

0.62 

1.43 

0.83 

2.20 

2.19 

1.19 

1.34 

27 

1.12 

1.84 

1.16 

1.26 

1.06 

0.62 

1.37 

0.84 

1.83 

2.04 

1.-9 

1.43 

26 

0.86 

0.80 

1.1« 

1.31 

1.04 

0,66 

1.33 

0.94 

1.69 

2.03 

1,07 

1.54 

29 

0.75 

•0.06 

0.15 

1.37 

0,89 

0,43 

1.29 

1.03 

1.34 

1.88 

1.28 

1.53 

30 

0.56 

0,00 

1.29 

0.85 

-0,04 

1.41 

1,06 

1.15 

1.81 

1.36 

1.36 

31 

0.22 

0.00 

1.14 

1.55 

1.15 

1.81 

1.36 

THE 

FOlLQMING 

REFER 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

0.90 

0,78 

0.71 

0.60 

0.98 

1.05 

0.91 

1.05 

1.69 

1.60 

1.32 

1.25 

MAX 

1.63 

1.64 

1.52 

1.37 

1.70 

1.68 

1.55 

2.25 

3.24 

2.19 

1.90 

2,30 

MIN 

0.22 

-0.25 

-0.35 

-0.82 

0,36 

-0,04 

0,20 

0.47 

0.93 

0.85 

0.83 

0.84 

HIGHEST 

stage 

MAS  3.43 

AT  4100 

P.M.  ON 

SEP.  21 

LOWEST  stage  MAS  MINUS  0.82  ON  APR.  18, 
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OAILT  STAGES  FOR  1989 


MISSISSIPPI  RIVER-GULF  outlet  at  shell  beach,  la, 

LOCATION,  L*T.  29-51,  LONG,  69-41,  ON  SOUTH  SANK,  50  FEET  EAST  OF  JUNCTION  MITH  BAIOU  VSCLOSKEV. 

(STA.  8580004.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  7,  1948,  TO  DATE,  PRIOR  TO  JUNE  30,  1961,  GAGE  HAS  LOCATED  IN  BAVUU 
TSCLOSkET,  50o  feet  above  MOUTH. 

EXTREMES.  HIGHEST,  11.06  FEET  CCAUSEO  ST  HURRICANE)  ON  AUG.  17,  1969,  ESTIMATED  LOhEST,  MINUS  2.7 
Feet  on  mar.  5,  i96S, 


DAILY 

eight 

A.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZE«U 

IS  AT 

DAY 

Jan 

FEB 

HAR  APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

1 

-O.bO 

-0.85 

-0,60 

2.06 

1.46 

1.54 

1  ,64 

a 

-0.60 

*0.19 

-0,45 

2.22 

1.54 

1.62 

l.«3 

3 

*0.34 

0.27 

-0,16 

0.25 

2.06 

1,56 

1.29 

0.95 

4 

-0.25 

0.26 

0,50 

0.35 

2.27 

1.79 

1.53 

0.75 

5 

-0.43 

-0.09 

0,94 

0.71 

2,18 

1.96 

1.67 

0.37 

6 

0.22 

•0.46 

1,04 

1.06 

1.98 

2.00 

1.71 

0.24 

7 

0.23 

-0.10 

0,40 

1  .09 

1.81 

2.06 

1.76 

0  .«» 

a 

0.40 

0.27 

-0.50 

1.23 

1.64 

1.45 

1.46 

0.22 

9 

0.05 

0.28 

-0,50 

1.40 

1.35 

1.51 

1.43 

0.56 

10 

1.23 

0.18 

0,04 

1.31 

l.H 

1.23 

1.40 

0.46 

11 

0.29 

-o.os 

-0.36 

1.20 

0.65 

1.01 

1.20 

-0.04 

12 

0,40 

0.«1 

0.22 

0,88 

0.92 

0.92 

0.71 

13 

0.94 

0.18 

0.00 

1.06 

0.96 

1.07 

0.66 

14 

0.21 

0.00 

-0.10 

1,00 

0.74 

1.01 

0.71 

15 

0.43 

-0.17 

-0,20 

0,74 

0.93 

1.26 

0.93 

lb 

0.05 

0.22 

0.30 

0.57 

0.89 

2.37 

1.95 

0.97 

17 

0.45 

0.20 

0.55 

0,99 

0.92 

2.99 

1.99 

ia 

0.62 

0.68 

0.09 

0.93 

1.28 

3.09 

2.21 

19 

0.30 

0.60 

1  .04 

1.62 

3.40 

2.18 

20 

0.09 

1.16 

1.20 

1.56 

3.34 

2.2« 

21 

0.95 

1.40 

1.34 

1.70 

3.31 

2.2« 

22 

0.92 

0.56 

1.26 

1.65 

3.24 

1.92 

23 

1.13 

-0.41 

1.61 

1.56 

2.37 

1.80 

24 

0.04 

*0.54 

2.16 

1.65 

2.16 

1.31 

25 

0.3b 

-0.22 

2.06 

1.54 

1.93 

1.84 

2b 

0.3b 

0.01 

1.95 

1.26 

1.84 

1.62 

27 

-0.07 

0.65 

1,70 

0.99 

1.68 

1  ,65 

20 

-0.b2 

0.30 

1.53 

1.17 

1.67 

2.15 

29 

-1.00 

-0.24 

1.57 

1.09 

1.48 

2.12 

30 

-0.09 

1,64 

1.28 

1.60 

1.89 

31 

-0.30 

1.59 

1.40 

1.35 

THE 

FOlLQhING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HEAN 

0.22 

0.14 

1.43 

1.96 

HAX 

1.23 

1.40 

2.27 

3,40 

NIN 

-1.00 

•0.85 

0.65 

0,92 

MISHeST  STAGE  HAS  J.61  AT  1100  P.M.  ON  SEP.  21 
LOHEST  STAGE  H»S  MINUS  1.87  ON  OCT.  30. 
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west  bat  near  burrwood,  la. 


LOCATION,  LAY.  29-0?«»25,  LONG,  B9*20-1B,  ON  CHEVRON  OIL  CO.  OOCK,  IN  THE  VICINITY  OF  NILE  9.2  UF 
SOUTHWEST  PASS  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER,  (STA.  8835004.) 


GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 
RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  26,  1974  TO  DATE. 


SUBTRACT  0,79  FOOT  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1975. 


EXTREMES,  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  4,43  FEET  ON  APR,  14,  1983.  LOWEST,  MINUS  1.04  FEET 
ON  JAN.  19,  1977. 


daily 

eight  a 

.N.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVO 

DAY 

J»N 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

t)CT 

NOV 

DEC 

1 

3.56 

0.15 

0.42 

1.35 

2.17 

2.44 

2.04 

2.09 

1.35 

1.31 

2.13 

1.64 

2 

0.52 

0.17 

0.75 

1.69 

2.47 

2.22 

1.64 

2.20 

1.40 

1.44 

2.04 

1.75 

3 

0.41 

0.64 

1.01 

1.94 

2.91 

1  .95 

1.52 

2.00 

1.62 

1  .54 

1.96 

1.61 

4 

0.62 

0.63 

1.17 

2.09 

2.32 

1.97 

1.50 

1.94 

2.00 

1.64 

2.12 

1.46 

5 

o.«« 

0.62 

1.45 

1.84 

2.39 

2,98 

1.61 

2.06 

1.92 

1  .84 

1.74 

1.61 

6 

0,85 

0.41 

1.59 

1.94 

2.19 

2.96 

1.64 

2.14 

1.97 

1.69 

1.31 

1.15 

7 

O.Tt 

0.55 

1.46 

1.79 

1.95 

1.97 

1.75 

2.20 

2.13 

1.58 

1.22 

0 .60 

8 

0.92 

0.62 

1.39 

2.28 

1.54 

2.13 

1,96 

2.35 

2.10 

1.54 

0.91 

0.59 

9 

1.10 

0.44 

1.2« 

1.96 

1.62 

2.34 

2.29 

2.25 

1.81 

1.27 

0.97 

0.80 

10 

1.67 

1.10 

1.37 

1.74 

1.57 

2.52 

2,30 

2.21 

1.69 

1.15 

0.99 

0.71 

11 

1.01 

0.44 

1.36 

1.71 

1.60 

2.»l 

2.41 

2,10 

1.35 

0.99 

0.82 

0.67 

12 

1.06 

1.20 

1,78 

1.74 

1.77 

2.76 

2.54 

1.9S 

1.27 

0.90 

0,69 

1.15 

13 

1.09 

1.10 

1.34 

1.76 

1.97 

2.64 

2.39 

1.67 

1.33 

0.89 

1.10 

1.44 

14 

0.8a 

0.69 

1.29 

1  .99 

2.13 

2.64 

2.29 

1.65 

1.19 

1.14 

1.20 

1.51 

15 

0.72 

0.35 

1.15 

2.30 

2.30 

2.50 

2,04 

1.41 

1.26 

1.36 

1.60 

1.59 

16 

0.57 

0.46 

1.25 

2.16 

2.30 

2.40 

2.06 

1.26 

1.05 

1.54 

1.81 

1.58 

17 

o.«o 

0.33 

1.40 

2.14 

2.50 

2.17 

1.89 

1.37 

1.64 

1.51 

1.93 

1.33 

IB 

0.51 

0.77 

1.62 

2.15 

2.38 

2,15 

1.93 

1.54 

2,06 

1.92 

2.20 

1.16 

19 

0.20 

0.43 

2.17 

2.21 

2.12 

1.99 

1.74 

1.61 

2.33 

2.26 

1.66 

0,63 

20 

0.29 

1.04 

2.49 

2.24 

2.31 

1.64 

2.65 

1.75 

2.65 

2.40 

1.44 

1.19 

21 

0.57 

1.47 

2.14 

2.30 

2.15 

1.87 

1.90 

1.82 

2.80 

2.34 

0.96 

1.21 

22 

0.55 

1.61 

1.85 

1.45 

2.14 

1.95 

1.82 

1.84 

2.80 

2.02 

0.82 

0.55 

23 

0.89 

1.26 

1.79 

1.80 

2.08 

2.05 

2.15 

2.14 

2.49 

1.54 

0.74 

0.54 

24 

1.05 

1.30 

1.94 

1.60 

2.11 

2.22 

2.36 

2.27 

2.16 

1.04 

0.56 

1.10 

25 

1.06 

0.84 

1.49 

1.63 

2.19 

2.97 

2,49 

2.20 

1.77 

1.10 

0.64 

1.14 

26 

0.96 

1.10 

1.55 

1.64 

2.1« 

2,20 

2,63 

1.92 

1.47 

0.92 

1.21 

1 ,25 

27 

0.87 

1.79 

1.44 

1.90 

2.30 

2.61 

2.83 

1.68 

1.00 

0.99 

1.68 

1.6b 

28 

0.54 

0.43 

1.96 

1.93 

2.«1 

2,44 

2,67 

1.37 

1.06 

1.18 

1.73 

1.74 

29 

0.29 

0.45 

1.24 

1.94 

2,45 

2.39 

2.36 

1.26 

1.08 

l.«5 

1.97 

l.»l 

30 

0.24 

1.18 

2.23 

2.30 

2,24 

2.27 

1  .05 

1.32 

1.65 

2.07 

1  .60 

31 

0.14 

1.14 

2.44 

1,95 

1.18 

1.79 

1.64 

THE 

EOlLDHING 

REFER 

QNtY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.68 

0.84 

l.«8 

1.93 

2.17 

2.34 

2.11 

1.82 

1.73 

l.«8 

1.43 

1  .26 

MAX 

1.67 

1.74 

2.49 

2,30 

2.91 

2.98 

2.83 

2.35 

2.80 

2.40 

2.20 

1.84 

MIN 

0.14 

0.15 

0.42 

1.35 

1.57 

1,84 

1.50 

1.05 

1.00 

0.89 

0.58 

0.54 

HIGHEST  STAGE  WAs  5. 47  AT  2100  P.M.  ON  MAR.  12. 
LOWEST  STAGE  WAS  Q.14  ON  JAN.  31  AND  LATER  DATE (S) . 


mm 


• _ • 


to 


•5M»S 


it 
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DAILY  STASES  FOR  1484 


GRAND  isle  east  point,  la. 


LOCATION,  LAT.  J4-1S-48,  LONG.  89-57-24.  AT  U.S.  COAST  GUANO  BASE.  (STA.  8840004.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECOROER  AND  STAFF, 

general  Information,  gage  read  and  maintained  by  national  ocean  service,  prior  to  inbo  gage  was 
titled  bayou  rigaud  at  grand  isle,  la.  in  i*ao  gage  was  relocated  and  raised  i.sb  feet,  stages 

IN  14S0  PRIOR  TO  THE  RELOCATION  MERE  ADJUSTED  TD  NEN  GAGE  ZERO,  GAGE  ZERO  OF  PUBLISHED  REPORTS 

prior  ro  i4«o  should  be  corrected  to  minus  4,ti  feet  n.g.v.d. 
records  available,  stage,  aug.  2,  irat,  to  date,  published  by  corps  of  engineers  since  1444. 

EXTREMES,  HIGHEST,  10.6  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  4,  1485.  LOWEST,  1,4  FEET  ON 
Feb.  2,  1451  and  JAN.  )S,  1464,  EXTREMES  HAVE  BEEN  AOJUSTED  TO  CURRENT  GAGE  ZERO. 


OA(LY  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  MINUS  3.05  FEET,  NGVD 


day 

Jan 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

3. 17 

3.04 

2. 64 

4.11 

5.00 

5.14 

4.47 

5.50 

4.60 

4.34 

5.45 

9.96 

2 

3.12 

3.28 

3.25 

4.74 

5.30 

5,06 

4.73 

5.13 

4,68 

4,64 

5.27 

4.69 

3 

3.30 

3.84 

3.77 

4,44 

5,60 

4.82 

4,58 

5.31 

4,86 

4.73 

5.18 

4.69 

4 

3.44 

3.74 

4.04 

4,64 

5,31 

4.62 

4.56 

5.36 

5.27 

5.04 

5,33 

4.96 

5 

3.41 

J.  68 

4.37 

4.17 

5.37 

4,86 

«.S3 

5.34 

5.14 

5.30 

4.78 

«.73 

6 

3.44 

3.24 

4.60 

4.28 

5,27 

5,06 

«.73 

5.46 

5.37 

5.24 

4.42 

3.66 

7 

3, 44 

5.54 

4.00 

4.04 

5.11 

4,44 

4.75 

5.37 

5.53 

5.20 

4.47 

3.52 

a 

4.04 

3.55 

3.87 

4,83 

4.63 

5.15 

4.45 

5.52 

5.61 

5.11 

4.25 

3.23 

9 

4.32 

4.02 

3.74 

4.44 

«.14 

5.45 

5.18 

5.45 

5.45 

4.91 

4,28 

3.59 

10 

4.T0 

4.04 

3.45 

4.20 

4.23 

5.67 

5,30 

5,34 

5.2« 

4.78 

4.31 

3.50 

n 

3.74 

J.40 

3.47 

4.34 

«.24 

5.74 

5.33 

5.23 

5.03 

4.55 

3,62 

3.69 

12 

4.07 

4.28 

4.42 

4.5T 

4.60 

5,66 

5,44 

5. IS 

4. TO 

«.3« 

3.87 

4.04 

13 

4.06 

4.00 

3.78 

4.56 

4.77 

5.56 

5.24 

5.15 

4.59 

4,30 

3.96 

«.37 

14 

3.45 

3.74 

3. S3 

4.83 

4.40 

5.54 

5.17 

5.02 

4.39 

4.41 

4.20 

4.49 

15 

3.44 

3.51 

3.75 

4,68 

5.04 

5.34 

5.08 

4.68 

4.54 

4.80 

4.68 

4.65 

lb 

3.54 

3.60 

3.41 

4.58 

5.20 

5.52 

4.48 

4.73 

4.64 

4.97 

«.77 

4.72 

IT 

3.63 

3.54 

4.17 

4.44 

5.42 

5.56 

4.87 

4.57 

5.03 

4.93 

5.07 

4.45 

1» 

3.76 

4.10 

4.55 

4.55 

5.40 

5.40 

4,43 

4.68 

5.57 

5.23 

5.47 

4.39 

19 

3.17 

4.16 

5.11 

4.71 

5.20 

5.14 

4.84 

4.77 

5.74 

5.59 

4.97 

3,69 

20 

3.40 

4.27 

4.87 

4.87 

5.23 

4.86 

4.74 

4.67 

6.06 

5.94 

4.49 

3.90 

21 

3.47 

4.06 

4.55 

5.18 

5.20 

4.42 

4,44 

4.97 

6.44 

6.03 

4.02 

3.97 

22 

3. S3 

4.48 

4.34 

4.71 

5.24 

«.85 

4.81 

5.07 

6.51 

5.73 

3.60 

3.65 

23 

«.  24 

3.40 

4.50 

4.41 

5.04 

4,83 

5.23 

5.26 

6.20 

5.2* 

3,61 

3.63 

24 

«.14 

3.43 

4.60 

3.44 

5.05 

4,40 

5.33 

5.40 

5.80 

4.64 

3.51 

4.10 

23 

4.31 

3.44 

4.12 

4.18 

5.01 

4.84 

5.58 

5.43 

5.55 

4.69 

3. *3 

4.01 

26 

4.04 

4.13 

4.10 

«.5l 

5.02 

5.15 

5.64 

5.30 

5.13 

4.35 

4.12 

4.30 

27 

3.S6 

4.38 

4.68 

4,66 

5.20 

5,36 

5,68 

5,08 

4.58 

4.29 

4.84 

4.60 

26 

3. 51 

2.56 

4.48 

«,41 

5.31 

5.33 

5,76 

4.64 

4.38 

4.41 

4.33 

4.74 

29 

3.23 

2.52 

3.42 

4.65 

5.27 

5.15 

5.63 

4.76 

4.19 

4.73 

4.95 

4.78 

30 

3.41 

3.63 

5,06 

5.20 

5.14 

5.55 

4.46 

4.33 

4.98 

5.15 

4.63 

31 

2.82 

3,64 

5.35 

5.42 

4.54 

5.11 

«.77 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.73 

1.74 

«.U 

4.57 

5,06 

5,20 

5.12 

5.0* 

5.17 

4.92 

4,48 

4.25 

MAX 

4,70 

4.48 

5.11 

5.18 

5,60 

5.74 

5.86 

5.52 

6,51 

6.0.3 

5.47 

4.96 

MIN 

2.82 

2.52 

2.84 

3.44 

4.14 

4,82 

4,56 

4,46 

4.19 

4.2* 

3.51 

3.23 

highest 

STAGE 

WAS  6.51 

AT  8100 

A.M.  ON 

SEP.  22. 

LOWEST 

STAGE 

WAS  2,52  ON  FEB. 

24. 

DAILY  STASES  FOR  1984 


ATCHAFALAYA  8A*  NEAR  EUSENE  ISLAND  (LA.) 


LOCATION.  L*T.  J9-27-OJ,  LONS.  9W0-28.  ON  AHERAUA  NESS  OIL  CO.  PLATFORM,  APPROXIMATELY  5.5 
MILES  NORTHEAST  OF  EUSENE  ISLAND.  (STA.  8B55010.) 

BASE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  25,  1976  TO  DATE. 

EXTREMES.  HlsMEST,  4.64  FEET  ON  DEC,  27,  1982.  LOhEST,  MINUS  l.Sl  FEET  ON  JAN.  17,  1981, 


DAILY  E16HT  A.M,  STASE  IN  FEET 


oav  jam 


BASE  ZERO  IS  AT  N6VD 


the  follohins  refer  only  to  readinss  appearins  in  the  table  above 


F-  MOT  AT  stated  time 

hishebt  stase  has  undetermined. 
LOHCfT  stase  mas  undetermined. 


ms 


Jii 


•  • 
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DAILY  STASES  FOR  1984 


ATCHAFALAYA  BAY  AT  EUGENE  ISLAND  (LA.) 


LOCATION,  L*T.  29-22-18,  LONG,  91-23-06.  EAST  SIDE  OF  ISLAND  WHERE  A  UREOGED  CHANNEL  EXTENDING 
FROM  LO*£R  ATcHAFALAYA  RIVER  PASSES  THROUGH  POINT  AU  FEW  REEF,  (STA.  8860010.) 

SAGE,  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

general  information,  prior  to  1973  ga6e  was  maintained  by  national  ocean  survey  with  gage  zero  at 

MINUS  2.99  FEET,  NGVD.  GAGE  REESTA8L ISHED  IN  APR.  1973  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  NlTti  SAGE  Z£R U 

AT  M.L.G,  ON  MAR.  6,  1975  GAGE  HAS  RAISED  1.59  FEET  TO  AGREE  WITH  NEw  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND 
NEW  GAGE  ZERO.  STA6ES  FROM  JAN.  1  THRU  MAR.  5  WERE  CORRECTED  TO  new  OATUH. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  26,  1939  TO  MAY  3,  1972  AND  APR,  12,  1973  TO  DATE,  aUD  0,3  TO  DAILY 

STAGES  PRIOR  TO  1944,  AND  SUBTRACT  0.7  FROM  DAILY  STAGES  FROM  1944  TO  1958.  EXTREMES  In  CURRENT 

reports  have  been  corrected. 

EXTREMES,  HIGHEST,  6.81  FEET  (AFFECTED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957,  LOWEST,  (FROH  INCOMPLETE 
RECORO)  MINUS  3,86  FEET  ON  FEB,  22,  1976. 


DAILY 

eight  a 

,M,  ST  AGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  13 

AT  NSVU 

(1969 

AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

snv 

DEC 

1 

-1.05 

-0,88 

-0.44 

0.80 

1.60 

1,66 

1.63 

1.19 

0.66 

1.56 

1.12 

2 

-0,98 

-0.84 

0.99 

1.82 

1.57 

1.56 

1.85 

0,90 

0.96 

•0,21 

0.48 

3 

-0.50 

-0.50 

0.37 

l.«5 

1.37 

1.36 

1.85 

1.03 

0.97 

1  .06 

-0.42 

4 

-0.50 

-0.05 

0.24 

0,68 

l.SO 

1.17 

1.70 

1  .07 

1.05 

1.13 

0.61 

5 

-0.52 

-0.12 

0.10 

2.05 

1.56 

0.46 

1.55 

0,84 

1.27 

-0.42 

0.60 

6 

-0.70 

0.30 

0.40 

1.80 

1  .50 

0.83 

1.55 

1.28 

1.10 

-0.08 

F 

-0.39 

7 

-0.30 

0.05 

0,50 

1.61 

1.11 

0,70 

1.27 

1.50 

1.18 

o.oo 

F 

-0.39 

8 

-0.46 

0.00 

1.85 

-0,03 

1.25 

0.40 

1.75 

1.70 

l.OS 

-0.04 

F 

-0.60 

9 

0.05 

-0,35 

0.84 

0.05 

1.27 

1.13 

1.50 

1,59 

1  .05 

-0.26 

f 

-0.41 

10 

-0.20 

-0.15 

0.50 

0.01 

1.37 

1.20 

1.37 

1.37 

0.82 

-0.14 

-0.41 

11 

-0.40 

-0.40 

0.30 

0.10 

1.53 

1.18 

1.20 

1.15 

0.32 

F 

0.27 

-0,41 

12 

0.00 

0,92 

0.27 

0.02 

l.«8 

1.62 

1.22 

0.91 

0.62 

F 

-0.27 

-0.0b 

13 

-0.90 

-0.65 

0.02 

0.36 

1.70 

1.53 

1.07 

0.85 

0.48 

-0.17 

0,42 

14 

-0.95 

-0.73 

0.38 

0.58 

1.66 

1.48 

1.05 

0.5b 

1.09 

0.19 

0,62 

15 

-0.85 

-0.70 

-0,32 

0.65 

1.67 

1.35 

1.04 

0.81 

1.32 

0.90 

1.12 

16 

-0.70 

-0,63 

0.10 

0.87 

L.60 

1.15 

0,70 

0.33 

1.64 

1  .07 

0.90 

W 

-0.70 

-U.40 

0.05 

1.R5 

1.76 

1.20 

0.57 

1.09 

1.30 

1.25 

0.45 

18 

-0.10 

0.00 

0.65 

1.91 

1.72 

1.47 

0.60 

1.26 

1.65 

1.70 

0.15 

19 

-0.05 

0.55 

1.30 

1.80 

1.66 

1.24 

0.60 

1.27 

2.00 

-0,10 

F 

•0,41 

20 

-0.40 

0.45 

1.40 

1.63 

1.15 

1.05 

0.74 

1.85 

2.08 

F 

-0.26 

F 

-0.40 

21 

0.25 

0.90 

2.12 

1.56 

1.00 

1,07 

1.14 

3.30 

1.53 

F 

-0.35 

F 

-0.30 

22 

0.72 

0.93 

0.80 

1.45 

0.88 

0,84 

0.60 

2.62 

1.55 

F 

-0.10 

F 

-0.42 

23 

-0.55 

0.90 

0.47 

0.70 

0.76 

1.10 

1.03 

1.87 

1,00 

F 

-0,33 

F 

-0.42 

24 

•0.20 

0.85 

-0.27 

0.81 

0.52 

l.lT 

0,72 

1.91 

-0.08 

F 

•0.43 

•  0.30 

25 

-0.9# 

-0.46 

0.50 

1.19 

0,67 

1.42 

1,05 

1.25 

0.43 

F 

-0,35 

-0.2b 

26 

-0.05 

-0.25 

0.80 

0.83 

0,76 

1.52 

1.12 

1.10 

0.25 

-0.40 

0,0b 

27 

F  -0.25 

0.15 

0.50 

0.94 

1.10 

1,25 

1,61 

0.82 

0,72 

0.45 

1.23 

0,b4 

28 

-1.10 

-0.97 

-0.07 

0.95 

0.94 

1.25 

1.60 

0.82 

0.70 

0.09 

-0,24 

0,90 

29 

-1.10 

-1.03 

-1.05 

1.45 

0.25 

1.20 

1,58 

1.05 

0.46 

0.36 

1.13 

1.00 

30 

-1.07 

-0.97 

0.78 

0,62 

1.35 

1.45 

1.17 

0.02 

0,98 

1.40 

O.bl 

31 

-1.10 

-0.67 

1.50 

1,68 

0.86 

1.02 

1.08 

the 

following 

i  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

-0.44 

-0.11 

0.60 

0.99 

1.32 

1.27 

1.1« 

1.21 

0.98 

0,20 

0.19 

MAX 

0.72 

0.93 

2.12 

2.05 

1.60 

1.81 

1.85 

3.30 

2.06 

1.70 

1.12 

MIN 

•1.05 

-1,05 

-0,44 

-0.03 

0,67 

0.70 

0.57 

0.02 

-0.08 

F 

-0.43 

•0.42 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HlCHfST  STAGE  HAS  3.30  ON  ~EP.  21. 
LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  1.10  ON  JAN,  28. 


OAILT  STASES  FOR  1984 
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EAST  COTE  BLANCHE  BAY  AT  LUKES  LANDING,  LA. 

LOCATION.  L*T.  J9-J5-4B,  LONG.  91-32-35.  ON  DOCK,  2.8  NILES  NORTH  OF  ENTRANCE  TO  bAYOU  SALE  AND 
2.1  MIlES  SOUTH  OF  SOUTH  BENO,  LA.  (STA.  8880013.) 

GAGE,  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  22,  1957,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HISHEsT,  8.91  FEET  (FROM  NATERMAHK  LEFT  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  18,  1971.  LQ-EST,  MINUS 
3.66  FEET  ON  APR.  9,  1957. 

DAILY  EIGHT  A,n.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERU  IS  AT  NGVU 


DAY 

J  AN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

UEC 

l 

*0.30 

0.97 

2.20 

2.95 

2.77 

3,02 

2.52 

1.87 

a, 84 

1.85 

2 

0.05 

2.40 

3.07 

2.85 

2.79 

3.12 

2  •  40 

2.10 

0,95 

2.07 

3 

0.35 

0.85 

2.18 

3.30 

2,66 

2.40 

3.30 

2.44 

2.22 

2.14 

0.44 

4 

0.55 

0.65 

1.35 

1.88 

2.83 

2.15 

3.20 

2.37 

2.15 

2.16 

1.45 

3 

0.73 

0.75 

0.80 

3.35 

3.01 

2,05 

3.35 

2.05 

2.72 

0,54 

1.57 

6 

I. to 

0.10  F 

0.90 

1.90 

3.07 

3,20 

2.08 

3.00 

2.50 

2.43 

0,60  F 

-0,75 

7 

0.90 

2.11 

2.00 

3.15 

2.80 

2.05 

2.75 

*  n 

2.52 

1.16 

-0,24 

0 

1.50 

1  .89 
2.40 

2,90 

0.39 

2.78 

2.25 

3.06 

T  ,  A 

2.44 

1  ,2ft 

0.42 

9 

1.85 

1.93 

0.70 

2.70 

2,58 

2.97 

7  ' 

2.19 

1.26 

0,63 

10 

1.80 

2.30 

1.60 

1.05 

2.66 

2.70 

2.74 

2.0. 

1  .86 

1,50 

0,63 

11 

0.35 

2.10 

1.25 

1.67 

2.95 

2.67 

2.48 

2.56 

1.71 

0,95 

1.25 

12 

1 .95 

2.55 

1.57 

1.48 

2.93 

2.81 

2.55 

2.09 

i.es 

0,74 

1  .40 

13 

0.58 

1.23 

1.18 

1.80 

2.97 

3.00 

2.39 

1.96 

1.71 

1.22 

1 . 63 

14 

0.30 

0.77 

1.53 

2.07 

2.91 

2.96 

2.40 

1.75 

2.51 

1,66 

1.94 

15 

0.16 

1.34 

0.80 

2.15 

2.97 

2.63 

2.60 

2.00 

2.60 

2.21 

2.40 

16 

-0.31 

1.75 

1.42 

2.16 

3.10 

2.43 

2.11 

1.19 

3.20 

2.26 

2.08 

17 

-0.90 

1.45 

1.13 

2.67 

3.11 

2.63 

1.93 

2.21 

2.42 

2,40 

1.43 

ia 

0.96 

2.53 

2.05 

3.06 

2.86 

2.70 

1.90 

2.66 

2.94 

2.95 

0.94 

19  F 

-0.87 

2.52 

2.73 

3.17 

3.05 

2.2« 

2.00 

2.04 

3.56 

0.75 

0.25 

20 

0.53 

1.49  F 

2.90 

2.75 

2.98 

2.30 

2.25 

2.30 

3.17 

3.62 

-0.19 

0.27 

21 

0.28 

2.04 

2.40 

3.77 

2.83 

2.14 

2,27 

2.52 

4.80 

3.26 

-0,2* 

0.72 

22 

1.90 

3.04 

2.30 

1,62 

2.75 

2.16 

2.18 

2.37 

4.23 

2.94 

-0.30 

0.53 

23 

1.89 

2.18 

2.25 

1.35 

1.74 

2.13 

2.20 

2.31 

4,42 

2.37 

0.37 

0.17 

24 

1.82 

2.40 

2.25 

0.92 

1.76 

1.83 

2.43 

2.00 

4.20 

1.54 

0.32 

1.20 

25 

1.87 

0.85 

1.25 

2.00 

2.55 

1.75 

2.80 

2.45 

2.75 

2.23 

0.85 

1.35 

2b 

1.1« 

2.17 

1.40 

2.21 

2.35 

2,10 

2.82 

2.52 

2.43 

1.96 

1.02 

1.72 

27 

0.64 

2.30 

2.20 

2.37 

2.70 

2.67 

3,07 

2.34 

1.98 

2.21 

2.63 

2.06 

28 

-0.01 

F  0.09 

1.75 

2.35 

2.«2 

2.46 

2.95 

2.36 

1.69 

2.06 

0,75 

2.11 

29 

-0.41 

F 

-0.87 

3.47 

1.22 

2.51 

2.91 

2.57 

1.53 

2.16 

2.30 

2.26 

30 

-0.13 

•0.20 

2.51 

1.77 

2.90 

2.70 

2.70 

1.02 

2.52 

2.57 

1.90 

31 

-0.64 

0.63 

2.88 

2,99 

2.27 

2.25 

2,04 

THE 

FOlLOMING 

REFER 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.55 

1,90 

2.26 

2.67 

2.56 

2.56 

2.56 

2.39 

1.32 

1.22 

MAX 

3.04 

3.77 

3.35 

3,20 

3.07 

3.35 

4.60 

3.62 

2.95 

2.40 

MIN 

-0.30 

0.80 

0.39 

1.75 

2.05 

1.90 

1.02 

1.54 

-0.30  F 

-0.75 

F-  N8T  AT  STATED  TIME 

highest  stage  has  ».9o  at  sioo  a.m.  on  sep,  ei. 

LOMEST  STAGE  (FRqH  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  MINUS  1.02  ON  JAN.  19. 


PART  II 


OBSERVED  DISCHARGES 
OF  THE 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
AND 

OTHER  WATERSHEDS 


V.'.  /. 


f 


MISSISSIPPI 

RIVER  near 

COOCHIE,  L*. 

253 

.  ^ 

.v.v^y.v. 

DISCHARGE  08SEBVATI0NS 

,  /. 

H  A  I 

N  C  H  A 

N  N  E  L 

overbank 

TOTAL 

■  ‘*9 

CATE 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

•  • 

READING 

depth 

100 

MEAN  MAXIMUM 

1000 

1000 

-•  V  V  v' 

1 

1984 

FT 

FT 

FT 

SQ  FT 

FP3  FPS 

CFS 

CFS 

r  V  /-/  m* 

JAN  34 

28.8b 

112 

1961 

1224 

3.95  4.91 

483 

*  .  • , 

FEB  Oo 

31.68 

115 

1902 

1302 

4.57  6,04 

595 

.  .V  ,VV \, 

F£8  19 

31.6b 

115 

1983 

1302 

4.37  5.60 

569 

L»'1  »  "  *  ’il!. 

FE8  21 

38.43 

107 

2018 

1306 

5.48  7,21 

716 

•  • 

discharge 

RANGE. 

UPSTREAM  FROM  OLC  RIVER 

OUTFLOW  CHANNEL  AT  MILE  317.2. 

70  o  o  o 

(STA. 

0102011.) 

GAGE •  MISSISSIPPI 

RIVER  NEAR 

KNQX  LANOING 

.  STAFF  TYPE  AT  MILE 

313.7. 

ZERO, 

NGVO 

■r, v*? 

MISSISSIPPI  RIVER  »T  TARBERT  LANDING#  MISS. 

•  • 

too 

1000 

1000 

1984 

FT 

FT 

FT 

SQ  FT 

FPS  FPS 

CFS 

CFS 

V  V  .V-  ■/ 

•  V  VvV.V 
1  •  .N 

JAN  09 

33.00 

1200 

3.92  4.17 

H  502 

JAN  09 

32.96 

49 

3434 

1287 

4.10  5.09 

5ae 

p'v‘v 

JAN  12 

31.  7a 

48 

342« 

1243 

3.96  4,74 

492 

JAN  10 

30.00 

48 

3399 

120? 

3.86  4.33 

464 

•  • 

JAN  19 

28.90 

45 

3391 

1172 

3.69  0.22 

433 

JAN  il 

26.89 

41 

3381 

1079 

3.69  4.00 

390 

.  •'SaW 

JAN  26 

26.60 

42 

3381 

1075 

3.78  4.20 

406 

JAN  31 

a*. 35 

39 

3379 

1097 

3.72  4.09 

4Q8 

,%■  V  %■’ 

F£8  03 

a7.a3 

42 

3381 

1132 

3.ea  o.ao 

432 

FEB  07 

26.75 

oa 

3397 

1157 

3.90  4.33 

451 

►  v 

-  A  ** 

FEB  13 

as. is 

42 

33oa 

1156 

3.04  4.46 

444 

FEB  14 

30.40 

3396 

1130 

3.07 

H  447 

•  • 

FEB  17 

3a. si 

45 

3436 

1233 

«.3a  5.19 

533 

FE8  22 

36.94 

49 

3083 

1378 

4.64  6.26 

*39 

FEB  29 

38.93 

51 

3510 

1409 

4,07  7.19 

685 

>.  v  v.'.-! 

FE0  20 

41.68 

57 

3eaa 

1528 

0.86  6.63 

743 

MAR  02 

42.45 

59 

3726 

1579 

4.89  6.65 

773 

H  *  .  * 

MAR  Ob 

45.20 

1730 

0.73  0.87 

H  817 

MAR  06 

43.83 

55 

3839 

1558 

5.12  0.00 

797 

MAR  09 

00.53 

60 

3845 

1570 

5.15  7.49 

813 

MAR  15 

46.25 

62 

3859 

1653 

5.36  7.74 

886 

•  • 

MAR  20 

os. as 

54 

3854 

1500 

5.02  7.78 

793 

V  '0  V  'wj 

MAR  23 

43.57 

50 

3841 

1510 

4.07  7.17 

736 

Vv.-Vi 

MAR  28 

00.58 

54 

3848 

1568 

5.02  7.02 

787 

•,  -/  \  *.  ^ 

MAR  30 

45.66 

55 

3863 

1616 

5.31  0.00 

857 

«  ^ .  *  ■  ‘•'w 

v 

APR  03 

47.93 

55 

3809 

1721 

5.60  9.04 

964 

v’  C  *.* 

APR  05 

08.88 

59 

3094 

1773 

5.52  8,39 

978 

APR  07 

00.73 

6S 

3900 

1839 

5.49  7.06 

1009 

APR  \X 

51.33 

58 

3905 

1796 

5^69  »I93 

1022 

•  • 

-T,  7- 

APR  14 

52.00 

61 

3905 

1042 

5.58  9.02 

1028 

v  .*  V  ’,*/ 

APR  lb 

52.40 

67 

3905 

2210 

5.61  5,38 

H  1170 

V\*N/Vv 

APR  19 

52.90 

69 

4000 

1933 

5,41  8,26 

3.9 

1050 

V 

APR  21 

53. an 

61 

4000 

1914 

5.53  9.34 

0,3 

1063 

APR  23 

33.25 

65 

4000 

1942 

5.45  8.04 

3.9 

1063 

APR  2b 

52.90 

63 

4000 

10«O 

5.52  6.88 

3.0 

1046 

APR  28 

52.50 

64 

4000 

1900 

5.07  8.20 

3.3 

970 

APR  30 

53,00 

2140 

4.02  5.00 

H  1030 

•  • 

APR  30 

51.88 

60 

4000 

1826 

5.24  8.91 

4.0 

961 

MAY  03 

31.25 

39 

4000 

1779 

5.42  8.13 

2.5 

966 

vvY-T 

‘  >  >  .N 

MAY  05 

51.10 

61 

4000 

1042 

5.40  7.89 

a.  9 

1006 

H«Y  07 

51.30 

61 

4000 

1030 

5.33  7.95 

3. a 

983 

MAT  10 

52.32 

66 

4000 

2005 

5.30  8.47 

5.8 

1069 

»AY  1J 

sa.87 

65 

4000 

2050 

5.23  7.74 

5.3 

1070 

MAY  14 

53.40 

66 

4000 

2065 

5.66  9,|7 

6.4 

1174 

continued  ON  NEXT  PAGE 
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MISSISSIPPI  RIVER  A?  TARBfcRT  LANDING*  MISS 
CISCNAR6E  OBSERVATIONS 


CONTINUEO 


MEAN  GAGE 
READING 


MAIN 

C  H 

A  N  N  E  L 

CVERBANK 

total 

MAXIMUM 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

discharge 

depth 

nE*N 

MAXIMUM 

100 

1000 

1000 

FT 

FT 

SG  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

63 

4000 

1950 

5.57 

9.00 

8.3 

1  097 

63 

4000 

1956 

5.63 

8.58 

11.5 

1113 

63 

4000 

1956 

5.36 

8,78 

13.0 

1101 

63 

4000 

1907 

5,66 

7.86 

17.4 

1132 

65 

4000 

1971 

6.07 

9,10 

20.3 

1217 

64 

4000 

1979 

5.66 

8.02 

20.0 

1138 

64 

4000 

1972 

5.06 

7.82 

21.0 

1104 

67 

4000 

2097 

5.30 

8.39 

18.1 

1149 

67 

4000 

2133 

5.«t 

7.97 

17.4 

1172 

6  7 

4000 

2116 

3.30 

8.06 

7.4 

1129 

66 

4  000 

2058 

5.13 

7.39 

4.8 

1060 

62 

3905 

1875 

4.06 

7.04 

931 

56 

3504 

1720 

4,60 

6.19 

799 

52 

38 1 0 

1504 

4.07 

4.96 

612 

40 

3493 

1352 

4.76 

4.83 

577 

47 

3334 

1275 

4.17 

4,65 

531 

3352 

1210 

4.17 

H  504 

45 

3461 

1274 

4.40 

4.93 

56) 

45 

3471 

1265 

4.10 

4.61 

529 

47 

3452 

1318 

3.08 

4,50 

524 

45 

3455 

1  301 

4.03 

4.67 

524 

46 

3458 

1264 

4.17 

4,60 

527 

47 

3481 

1341 

4.14 

4.03 

555 

47 

3475 

1339 

3.00 

4.43 

534 

1208 

4.34 

H  524 

46 

3436 

1296 

3.80 

4,52 

492 

43 

342« 

1189 

3.50 

«.35 

427 

40 

3401 

1072 

3.65 

4.44 

391 

34 

3390 

1008 

3.33 

4.20 

356 

35 

3309 

972 

3.46 

3.93 

336 

35 

3387 

944 

3.57 

3.93 

337 

34 

3384 

920 

3.30 

3.07 

311 

35 

3381 

906 

3.«5 

3.74 

313 

34 

3379 

873 

3.60 

4.02 

314 

36 

3350 

915 

3.67 

4.06 

331 

36 

3380 

909 

3.55 

3.93 

322 

33 

3364 

838 

3.41 

3,65 

286 

31 

3363 

759 

3,13 

3.65 

238 

30 

3359 

758 

3.77 

3,80 

248 

3580 

756 

7.04 

H  222 

32 

3371 

764 

3.41 

3.83 

260 

31 

3370 

770 

3.10 

3.69 

245 

30 

3356 

742 

7,84 

3.31 

211 

30 

3377 

763 

3.05 

3.74 

232 

25 

3362 

715 

3.73 

3.05 

231 

30 

3371 

746 

3.74 

3,94 

242 

24 

3353 

090 

3.11 

3.70 

214 

29 

3364 

697 

3.07 

3.03 

214 

25 

3360 

663 

3.07 

3.50 

200 

31 

3370 

738 

3.71 

3.63 

237 

734 

3.07 

M  22 2 

30 

3372 

755 

3.17 

3.50 

236 

31 

3371 

754 

3.71 

3.54 

242 

36 

3385 

922 

3.47 

3.96 

315 

40 

3427 

1080 

3.04 

4.50 

425 

46 

3472 

1272 

4,30 

5,13 

546 

46 

3482 

1299 

«.37 

5.20 

568 

46 

3477 

1260 

4.27 

5.17 

H  532 

46 

3493 

1327 

4.30 

5.41 

583 

51 

3522 

1452 

4.37 

5.91 

634 

50 

3514 

1«03 

4.47 

0.17 

628 

46 

3498 

1348 

4,40 

5.74 

605 

50 

3521 

1300 

4.46 

0.19 

616 

52 

3531 

1412 

4,51 

6.13 

037 

3715 

1520 

«.37 

H  604 

52 

3529 

U12 

4,47 

0.00 

631 

52 

3531 

1404 

4.66 

6.2« 

654 

-%  -r. 

--.V.V.V.V^ 

/.V’.'.  <_ >? 
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MISSISSIPPI  RIVER  AT  TARBERT  LANCING*  MISS. 
OISCHARGf  OBSERVATIONS 


KEAN  GAGE 
READING 


MAXIMUM 

DEPTH 


MAIN 

MIDTH 


CHANNEL 

AREA 


VELOCITIES 
MEAN  MAXIMUM 


CONTINUED  255 


cverbank  total 

CISCHARGE  DISCHARGE 


OEC  10 

39.95  50 

3529 

1456 

9.51 

5.74 

656 

DEC  1J 

37.10  99 

3484 

1346 

«.23 

6.06 

568 

OEC  17 

33.67  49 

3444 

1177 

9.12 

4,91 

484 

DEC  21 

33.35  47 

3493 

1198 

0.26 

5. II 

511 

OEC  26 

39.93  54 

3536 

1423 

9.75 

6.76 

676 

discharge  range. 

UPSTREAM  frqm 

LONER  CLC  RIVER  AT  MILE  304.3, 

(STA.  0110011. 

) 

GAGE.  RED  RIVER 

LANDING*  la. 

3T*FF  TYPE  AT 

mile  302,4. 

ZERO,  NGVO 

PRCFTT 

island  chute 

(LA.) 

100 

1000 

1000 

1980 

FT  FT 

FT 

SO  FT 

PPS 

PPS 

CFS 

CFS 

FES  23 

24.19  65 

1099 

552 

5.50 

6,40 

303 

MAR  2V 

30.33  80 

1083 

629 

6.00 

7.70 

428 

APR  19 

37.20  95 

1155 

745 

6. SO 

7.90 

507 

MAY  16 

37.90  90 

1191 

688 

6,58 

7.80 

453 

JLL  ia 

22.10  75 

938 

433 

4.8T 

5.40 

211 

AUG  22 

10.30  67 

784 

315 

3.59 

4,00 

113 

OCT  25 

15.50  66 

912 

392 

4,73 

5.33 

185 

discharge  range. 

UPSTREAM  FROM 

BATON  rouge 

AT  MILE  248. 

(STA.  0115009. 

) 

GAGE*  BATON  ROUGE.  IA.  STATE 

type  at  mile 

228.4,  ZERO. 

NGVO 

MISSISSIPPI  RIVER  at  belle 

CHASSE,  LA. 

too 

1000 

1000 

1980 

FT  FT 

FT 

SQ  ft 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAN  11 

1740 

3,00 

3,23 

H  522 

FEB  16 

A. 20 

1660 

2,97 

3,02 

492 

mar  09 

4.30 

1840 

4,66 

4.72 

858 

APR  18 

1910 

5.22 

996 

MAT  03 

2301 

1840 

5.20 

5.39 

956 

JON  28 

1660 

2.95 

M  490 

JUl  29 

2220 

mo 

2.56 

2.61 

412 

SEP  06 

1620 

1.22 

H  197 

OCT  18 

1605 

1  ,87 

304 

DEC  06 

2371 

1800 

3.87 

696 

MEASUREMENTS  hade 

BY  U.S.  GEOLOGICAL  survey. 

OISCHARGE  »ANS£, 

AT  FERRY  CROSSING  at  mile 

76. 0.  (STA, 

0138804, 

) 

POINTE  A  LA  HACHE  RELIEF  OUTLET  (BOHEMIA  SPILLWAY)  ABOVE 

HEAD  OF 

PASSES 

1989 

FT  FT 

FT 

SO  FT 

FRS 

FPS 

CFS 

CFS 

OCT  19 

2441 

149000 

1.59 

260000 

OEC  07 

4,40 

2448 

1 '1000 

3,95 

675000 

discharge  Range, 

VARIOUS  OUTLETS  ALONG  east 

Bank  of  MISSISSIPPI 

RIVER* 

mile  33.1  TO  mile  49.2  ABOVE 

HE  AO  OF  PASSES.  CSTA.  0193509.) 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 
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POINTS  A  LA  HACHE  RELIEF  OUTLET  (BCHEMlA  SPILLWAY)  ABOVE  HEAD  OF  PASSES  CONTINUED 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  NEST  POINT  A  la  nACHE,  L».  AUTOMATIC  TYPE. 

ON  RIGHT  Bank  AT  pile  R«.T.  ZtflO,  NGVD 


MISSISSIPPI  RIVER  near  VENICE,  L*. 
CISCHARGe  observations 


MAIN 

C  H 

A  N  K  E  L 

CVERBANK 

TOTAL 

CATE 

mean  gage 

MAXIMUM 

width 

AREA 

VELOCITIES 

OISCHARGE 

OISCHARGE 

REACING 

oefth 

100 

MEAN 

MAXIMUM 

1000 

1000 

i«a« 

FT 

FT 

FT 

$0  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JLN  04 

3.80 

64 

2690 

1705 

6,43 

8,50 

1095 

OISCHARGE  RANGE.  mile  12.4,  ABOUT  ONE  MILE  UPSTREAM  FROM  BAPTISTE  COLLETTE 
BAYOU.  (STA.  0145604.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  MEAD  UP  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILE 
OOMNSTREAM  prom  N£AO  OF  PASSES.  ZERO,  NGVO 


BAPTISTE  COLLETTE  BAYOU  NEAR  VENICE,  LA.  (ABOVE  ENEL INE  PASS) 


1964 

FT 

FT 

FT 

SG  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JbN  04 

3,60 

46 

556 

12471 

5,50 

6.10 

6858 1 

DISCHARGE  RANGE.  ONE  MILE  OOMNSTREAM  from  head  OF  BAYOU  (MILE  11. R, 
MISSISSIPPI  RIVER).  (STA.  0(46004.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAO  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILE 
OOMNSTREAM  PROM  HEAD  OE  PASSES.  ZERO,  NGVD 


THE  JUMP  AT  VENICE,  LA. 


1984 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JUN  04 

3,80 

27 

722 

13409 

4,96 

5,00 

76048 

0 ISCHARGE  range.  0.6  MILE  OOhNSTREAM  PROM  MEAD  OF  GRAND  PASS  (THE  JUMP) 
MICE  10,5,  MISSISSIPPI  RIVER.  (STA.  0150004.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  MEAD  UP  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0,6  MILE 
OOMNSTREAM  PROM  HEAO  OF  PASSES.  ZERO.  NGVD 


CUBITS  GAP 


1904 

FT 

FT 

FT 

100 

SO  FT 

FPS 

FPS 

1000 

CFS 

1000 

CFS 

JUN  05 

3,95 

21 

3855 

457 

3,83 

5,00 

175 

DISCHARGE  RANGE.  200  FEET  ABOVE  ENTRANCE  TO  MISSISSIPPI  RIVER. 

(STA,  0150404.) 

GAGE,  MISSISSIPPI  RIVER  AT  VENlCt,  LA.  AUTOMATIC  TYPE,  MILE  10.7  ON 
RIGHT  BANK,  ZERO,  NGVO 
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discharge  OBSERVATIONS 
MAIN  CHANNEL 


overbank  total 


HEAN  GAGE  MAXIMUM  «IOTH  AREA 

REAOING  DEPTH 


VELOCITIES  DISCHARGE  DISCHARGE 
MEAN  MAXIMUM 


FT 

FT 

FT 

SQ  FT 

FPS 

PPS 

CFS 

CFS 

3.95 

28 

1345 

208 

3.99 

4.60 

62,7 

OISCHARGE  Range,  at  head  OF  pass  {OPPOSITE  MILE  THREE,  MISSISSIPPI  RIVER). 
(STA,  0151004.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  UF  PASSES  •  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILES 
OOMNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES*  ZERO,  NGVD 


MISSISSIPPI  RIVER  near  mEAO  OF  PASSES  (LA.) 


100 

1000 

1000 

FT 

FT 

FT 

SQ  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CPS 

3.90 

44 

4699 

1425 

5.62 

7.60 

030 

DISCHARGE  RANGE.  MILE  4.2  MISSISSIPPI  RIVER.  (STA.  0134304.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILE 
OOMNSTREAM  FROM  MEAO  OF  PASSES*  ZERO,  NGVO 


SOUTHMEST  PASS  nEar  head  of  PASSES  (LA.) 


100 

1000 

1000 

1984 

FT 

FT 

FT 

SQ  FT 

FPS  FPS 

CFS 

CFS 

JON  05 

2.80 

56 

3264 

720 

5,12  7. 10 

373 

DISCHARGE 

RANGE. 

3.2  MILES 

OOhnsTreah  FRQN 

MEAD  of  PASSES.  (STA, 

0155004.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  MEAO  UF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILES 
OOMNSTREAM  FROM  MEAO  OF  PASSES*  ZERO,  NGVC 


PASS  A  LOCTRE 

near  head  of  passes 

(LA.) 

1984 

FT 

FT 

FT 

100 

SO  FT 

FPS 

FPS 

1000 

CFS 

1000 

CFS 

Jl>  05 

3. TO 

10 

3675 

621 

3,50 

5.30 

222 

discmahge 

RANGE. 

1.0  MILES 

OOMNSTREAM  FROM 

HEAD  OF 

PASSES.  (STA, 

0155204.) 

GAGE.  MISSISSIPPI 
OOMNSTREAM  FROM 

RIVER  AT  HEAD 
HEAD  OF  PASSES 

OF  PASSES. AUTOMATIC 
.  ZERO  $  NGVO 

TYPE,  0.6  MILES 

SOUTH  PASS  nEah  MEAD  OF 

PASSES  (L*.) 

1984 

FT 

FT 

FT 

100 

SO  FT 

FPS 

FPS 

1000 

CFS 

1000 

CFS 

JUN  06 

3.00 

45 

1541 

434 

4.27 

5.30 

105 

DISCHARGE 

Range. 

3,6  MILES 

OOMNSTREAM  FROM 

HEAD  OF 

PASSES.  (STA, 

0155304.) 
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SOUTH  PASS  NE*R  hEAO  OP  passes  (LA.) 


CONTINUED 


SAGE*  HISS1SSIPPI  RIVER  AT  HEAD  Op  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILES 
DOWNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD 


PASS  A  LOUTRE  NEAR  HEAD  OF  PASSES  (LA.) 

DISCHARGE  OBSERVATIONS 

MAIN  CHANNEL  OVERBANK  TOTAL 


CATE 

MEAN  GA6E 

M  A  X  T ,J  L  w 

-:dth 

A®  EA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

HEADING 

DEPTH 

100 

MEAN 

MAXIMUM 

1000 

1000 

1904 

FT 

FT 

FT 

SQ  FT 

PPS 

FP3 

CPS 

CF8 

JU N  05 

3.70 

31 

1526 

293 

3.20 

4.0C 

95,1 

DISCHARGE  RANGE.  0.0  MILES  DOMNSTREAM  FROM  head  OF  PASSES.  (STA.  0155604,) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILES 
DOWNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO.  NGVD 


southwest  pass  outlet  at  mile  1.0  nest 


1904 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CPS 

CF8 

JIN  05 

3.70 

35 

197 

0104 

5,94 

7.00 

24JR0 

DISCHARGE  range.  THREE  MILES  DOWNSTREAM  FROM  HEAD  OF  SOUTHWEST  PASS. 
(STA,  O1S6004 .  ) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  H£AO  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  KILE 
DOWNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD 


SOUTHWEST  PASS  OUTLET  A'  MILE  4,5  EAST  (JOSEPH  BAYOU) 


1904 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

PPS  CF3 

CFS 

JUN  05 

3.70 

21 

295 

4511 

4.50 

5.60 

20654 

DISCHARGE  RANGE.  4 
(STA.  0157004.) 

.5  MILES 

OOWNSlREAW  from 

HEAD  OF  SOUTHWEST  PASS. 

GAGE.  MISSISSIPPI 
downstream  from 

RIVER  AT 
HE  AO  OF  1 

HEAD  OF  PASSES.  AUTOMATIC 
PASSES.  ZERO,  NGVD 

TYPE.  0.6  MILE 

SOUTHWEST  PASS  OUTLET  AT  MICE 

1.6  WEST 

(W«2) 

I960 

FT 

FT 

FT 

SQ  PT 

FPS 

FPS  CPS 

CPS 

JON  06 

3*30 

SO 

270 

0457 

2.84 

4.00 

24623 

T*  FLOW 

AFFECTED  8Y 

EDDIES, 

DISCHARGE  Range,  O.S  miles  downstream  prow  head  OF  SOUTHWEST  PASS. 
(STA,  0156004.) 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 
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southhest  pass  outlet  at  mile  i.e  nest  (m-2> 


CONTINUED 
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a 


CASE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HERD  Op  PASSED*  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MICE 
DOMNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES,  ZERO,  MG  VO 


30UTHMEST  PASS  OUTLET  AT  mile  14,2  EAST  (BURRMOOO  BAYOU) 
OISCHARUE  observations 


DISCHARGE  RANGE,  14.2  MILES  DOMNSTREAM  FROM  MEAD  OF  SOUTHWEST  PASS, 
(STA,  0164004.) 


GAOE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  Of  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILE 
DOWNSTREAM  from  head  of  passes,  zero,  ngvd 


SOUTHWEST  PASS  AT  EAST  JETTY 


H84 

PT 

FT 

FT 

so  ft 

FPS 

FPS 

CPS 

CFS 

JU M  06 

2,55 

50 

3*6; 

6)51* 

3,64 

4,90 

223660 

DISCHARGE 

RANGE, 

SOUTHWEST  PASS 

at  east  jettv 

(STA.  0167004.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OP  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILE 
DOWNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES*  ZERO,  NGVD 


south  pass  outlet  at  mile  6.«  west 


1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JUN  06 

3,00 

20 

50 

515 

2.06 

3.50 

1526 

discharge  range.  6.4  miles  oownstream  from  head  op  south  pass. 

(STA.  0170002.) 


GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILE 
OOWNSTREAM  PROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD 


SOUTH  PASS  OUTLET  AT  MILE  7.1  WEST 


1984 

FT 

FT 

FT 

3Q  PT 

FPS 

FPS 

CPS 

CFS 

JIN  Ob 

1.10 

IS 

60 

645 

3,48 

4.20 

2243 

DISCHARGE 

Range. 

7,1  MILES 

DOWNS  1  REAM  FROM 

HEAD  OF  SOUTH  PASS. 

(STA.  0171002.) 


GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  Op  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  WILE 
OOWNSTREAM  FROM  HEAO  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD 


MAIN 

channel 

CVERBANK 

TOTAL 

DATE 

MEAN  CAGE 

reading 

MAXIMUM 

OEPTH 

wJOTh 

AREA  VELOCITIES 

MEAN  MAXIMUM 

CISCHARGE 

DISCHARGE 

V,V| 

1984 

FT 

FT 

FT 

SQ  FT  FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

• 

JLN  Ob 

2.55 

25 

262 

4348  2.78 

3.70 

12206 
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south  pass  outlet  at  hue  io.q  east 


CONTINUED 
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a 


Q 

O 
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GAGE ,  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILE 
OOMNSTREAM  from  heao  of  passes,  zero,  KGVD 


SOUTH  PASS  OUTLET  AT  MILE  10. 2  MEST 
DISCHARGE  observations 


MAIN 

C  H 

A  N  N  E  L 

overbank 

TOTAL 

DATE 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

1984 

FT 

FT 

FT 

so  ft 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JIN  Ob 

3.10 

38 

230 

5596 

3.32 

a.ao 

18590 

discharge  RANGE.  10.2  miles  OOMnStREAM  from  head  of  south  PASS. 

(STA.  0178302.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  H£AO  Op  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILE 
OOMNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO,  NGVO 


SOUTH  PASS  OUTLET  AT  MILE  10.0  MEST 


198a 

FT 

FT 

FT 

SR  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

• 

k-v 

JUN  Ob 

3.10 

11 

as 

388 

2.06 

2.00 

799 

DISCHARGE  RANGE.  10.0  MILES  OOMNSTREAM  FROM  HEAD  OF  SOUTH  PASS. 

(STA.  0170002.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE.  0.6  MILE 
OOMNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD 


SOUTH  PASS  OUTLET  AT  MILE  10.6  NEST 


1904 

FT 

FT 

FT 

SO  Ft  FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JUN  06 

3.10 

16 

270 

2580  2.81 

4.00 

7282 

discharge 

RANGE. 

10.6  MILES 

OOMNSTREAM  FROM  HEAO  OF 

SOUTH  PASS. 

(STA,  0180002,) 

SAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  MEAO  OF  PASSES,  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILE 
OOMNSTREAM  FROM  HEAO  OF  PASSES.  ZERO,  NGVO 


SOUTH  PASS  OUTLET  AT  MILE  10,8  EAST 


1984 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JUN  06 

3.10 

10 

40 

220 

1.36 

2.20 

296 

discharge  range,  io.s  miles  oomnstream  from  head  of  south  pass, 

(STA.  0161002.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  UF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILE 
OOMNSTREAM  FROM  HEAO  OF  PASSES.  ZERO,  NGVO 
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SOUTH  PASS  OUTLET  AT  HUE  U.8  EAST 


C13CHAR5E  OBSERVATIONS 


¥  A 

I  N 

CHAN 

N  E  L 

CVERRANK 

TOTAL 

OATC 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM 

«IOTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

depth 

MEAN  MAXIMUM 

1909 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FP9  FPS 

CFS 

CFS 

JIN  00 

3.10 

32 

120 

2625 

2,74  9.20 

7166 

DISCHARGE 

Range. 

11. 6 

MILES 

DOWNSTREAM  FROM 

head  of  south  PASS. 

(STA. 

0162002.) 

GAGE.  NISSISSIPPI 

RIVER  AT 

HE  AO 

Op  PASSES. 

AUTOMATIC  TYPE*  0.6 

MILE 

OONNSTRCAM  from 

HE  AC 

l  OF  PASSES 

•  ZERO*  NGVD 

SOUTH  PASS  OUTLET  AT  MILE 

12.0  EAST 

m« 

FT 

FT 

FT 

so  ft 

PPS  PPS 

CFS 

CFS 

JUN  00 

3.10 

16 

70 

700 

1.79  2.10 

1217 

DISCHARGE 

RANGE. 

12. « 

HUES 

downstream  from 

HEAD  OF  SOUTH  PASS. 

(STA, 

0163002.) 

GAGE.  MISSISSIPPI 

river  at 

HE  AO 

Op  PASSES. 

AUTOMATIC  TYPE*  0.6 

MILE 

DOWNSTREAM  FROM 

HEAD  OP  PASSES 

i«  ZERO*  NGVD 

SOUTH  PASS  AT 

port  eaos 

I960 

FT 

FT 

FT 

sc  ft 

FPS  FPS 

CFS 

CFS 

JUN  00 

3.10 

10 

837 

13170 

3.90  6.70 

51372 

DISCHARGE 

ranse. 

10.0 

MILES 

00NNS7REAM  FROM 

HEAD  OF  SOUTH  PASS. 

(STA. 

0185002.) 

SICE.  MISSISSIPPI 

RIVER  AT 

HEAD 

UF  PASSES. 

AU?'.*aT!C  TYPE.  0.6 

MILE 

DOWNSTREAM  PROM 

HEAC 

1  OF  PASSES 

.  ZERO.  NsvO 

OLD  RIVER 

OUTFLOW  CHANNEL  near  KNC*  LANDING,  la. 

100 

1000 

1000 

1900 

FT 

FT 

FT 

sc  ft 

FPS  FPS 

CFS 

CFS 

JAN  11 

02.50 

35 

1003 

959 

3,0«  3,72 

156 

FEB  01 

15,57 

30 

1031 

356 

2.78  3.20 

99,0 

FEB  08 

IS. 50 

31 

1050 

903 

3,86  0,15 

156 

FEB  29 

30,  *2 

00 

1727 

566 

3.77  0.17 

219 

MAR  07 

32.00 

02 

1730 

615 

3.30  3.76 

206 

PAR  21 

31.72 

03 

1733 

592 

2.08  3,08 

176 

APR  09 

30,10 

05 

1753 

660 

3.05  0.33 

261 

APR  16 

00,02 

SO 

1750 

723 

0.80  5.30 

350 

HAY  02 

30.00 

07 

1718 

665 

5.02  5.76 

399 

HAY  17 

02,50 

52 

1810 

76 1 

5,08  5,50 

197 

JUN  06 

02,35 

55 

1815 

811 

5.25  5.67 

426 

JUN  13 

37,22 

00 

1702 

713 

0.00  5.02 

317 

JUN  27 

20.10 

33 

1880 

950 

0.71  5.80 

212 

JUL  11 

23.80 

33 

1008 

959 

0.52  5,15 

205 

JUL  2S 

21.0] 

20 

1092 

909 

0,08  5.26 

163 

AUG  08 

10,10 

20 

1075 

332 

0,01  0,00 

133 

AUG  IS 

13.70 

23 

1050 

297 

3.50  0,10 

106 

SEP  12 

0.21 

IS 

1015 

160 

2,05  2.80 

56,9 

SEP  26 

0.02 

10 

1020 

202 

1,65  2.01 

33*3 

OCT  03 

0.55 

IS 

1001 

295 

3.10  0,00 

61.6 

continued  ON  NEXT  page 
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OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL  NEAR  KNOX  LAND  INC#  LA. 

discharge  observations 


CONTINUED  263 


PAIN 

C  M 

A  N  N  E  L 

oversank 

total 

cate 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM 

hlOTP 

AREA 

VELOCITIES 

discharge 

DISCHARGE 

REAQINti 

DEPTH 

100 

MEAN 

MAXIMUM 

1000 

1000 

1984 

FT 

FT 

FT 

SG  FT 

FFS 

FPS 

CFS 

CFS 

OCT  31 

25. TO 

32 

1762 

675 

2.33 

2.70 

110 

NOV  21 

25.60 

34 

1762 

503 

2.7V 

3.15 

140 

NOV  20 

26.55 

36 

1762 

513 

2.55 

2,69 

13) 

DISCHARGE  RANGE.  5.5  MILES  DO WN$  T  re  A w  FROM  OLO  RIVER  CONTROL  STRUCTURE. 
CSTA.  0260011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  TYPE  AT  CONTROL  STRUCTURE.  ZERO#  NGVD 


ATCHAFALAYA  RIVER  AT  S IMME  SPORT  $  LA. 


100 

)000 

1000 

1984 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS  CFS 

CFS 

JAN  06 

IV. «7 

46 

1888 

62« 

3.79 

4,48 

236 

JAN  10 

18.62 

45 

1885 

624 

3,49 

4.57 

249 

JAN  13 

17.17 

44 

1878 

567 

1.66 

4.17 

215 

JAN  17 

15.60 

44 

1872 

579 

3,56 

4.24 

206 

JAN  20 

15.00 

42 

1871 

562 

3.05 

4.00 

20) 

JAN  25 

13.11 

40 

I860 

533 

3.3S 

4.02 

)79 

JAN  27 

12.80 

4  Q 

1854 

522 

3.24 

3.90 

)  72 

FEB  02 

12.35 

39 

1856 

5)9 

3.23 

4.00 

167 

FEB  09 

10.00 

42 

1861 

553 

3.03 

4.09 

190 

FEB  2 6 

16.90 

41 

1881 

553 

3.82 

4.70 

211 

FEB  23 

22.05 

45 

1405 

646 

0.24 

4.89 

274 

FEB  27 

20.06 

46 

1417 

660 

4.16 

5.20 

297 

MAR  01 

26.81 

48 

1426 

724 

0,56 

5*50 

339 

MAR  05 

27.05 

48 

1412 

726 

0.67 

5.45 

340 

MAR  08 

28.15 

50 

1417 

761 

0.88 

6.06 

372 

MAR  12 

29.80 

50 

1434 

760 

0,76 

5.9) 

361 

MAR  16 

29.15 

50 

14J9 

769 

0.66 

5*52 

358 

MAR  19 

29.25 

5 1 

1438 

760 

0.62 

5.6) 

351 

MAR  22 

27.05 

51 

1427 

744 

4.31 

5.43 

320 

MAR  26 

26.65 

50 

1920 

724 

*.«5 

5.15 

323 

MAR  29 

28.05 

51 

1430 

743 

0,70 

5.72 

349 

APR  02 

29,85 

52 

1908 

769 

8,79 

5.67 

366 

APR  06 

12.08 

55 

1458 

8)6 

5.19 

6.  )  9 

423 

APR  10 

11.40 

57 

1465 

643 

5.17 

6.60 

436 

APR  13 

10.00 

57 

1470 

875 

5.31 

6.54 

464 

APR  17 

10.95 

56 

1975 

662 

5,86 

6.24 

446 

APR  20 

15.10 

59 

1474 

662 

5.20 

6.4) 

456 

APR  24 

15.15 

59 

1476 

86) 

5,26 

6*20 

463 

APR  27 

35.05 

58 

1974 

875 

5,09 

6,)9 

445 

MAY  01 

10.10 

58 

1470 

856 

5.08 

6.4) 

435 

MAY  04 

13.90 

58 

1470 

867 

5.06 

6.37 

439 

MAY  08 

34.05 

56 

1974 

654 

0.90 

6.06 

410 

MAY  U 

35.10 

65 

1982 

973 

0,88 

6.04 

475 

MAY  IS 

35,90 

64 

1983 

964 

5.30 

6.28 

511 

MAY  18 

14.00 

64 

1489 

970 

5.11 

6.43 

496 

MAY  22 

17.10 

65 

1941 

978 

5,18 

6,39 

597 

MAY  25 

37.70 

65 

1946 

988 

5,36 

6.47 

530 

MAY  30 

37.95 

65 

2001 

970 

5.30 

6.24 

515 

JUN  01 

37.70 

65 

1947 

969 

5.30 

6.  )  7 

517 

JUN  05 

36.05 

62 

1488 

950 

5.00 

6.2) 

479 

JUN  06 

35.07 

62 

1983 

952 

5,00 

5.74 

480 

JUN  W 

12,70 

60 

1462 

897 

8.73 

5.3* 

425 

JUN  19 

21,50 

51 

1921 

7)4 

8.19 

4.85 

299 

JUN  22 

20,00 

47 

184] 

646 

3.90 

4.6) 

252 

JUN  26 

19.10 

47 

1842 

657 

3.40 

4.44 

256 

JUN  29 

19,25 

46 

1840 

626 

3.43 

4.57 

246 

JUL  03 

19.00 

46 

1895 

635 

3.59 

4.30 

226 

JUl  06 

18,95 

46 

1890 

63) 

3.62 

4,28 

229 

JUL  10 

18.10 

45 

1906 

614 

3.71 

4.54 

226 

JUL  13 

18,40 

45 

1840 

6)3 

3.62 

4.26 

222 

JUL  IB 

14,15 

46 

1841 

63) 

3.76 

4.48 

237 

continued  ON  next  PAGE 
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{WE- 
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•  • 

BAYOU  CHENE 

BELO1*  BAYOU  CROOK  CHENE  (LA.) 

CONTINUED 

265 

oisch*r<»e  observations 

*  “  /  *, 

M  A 

I  N 

CHANNEL 

0VfR8ANK 

TOTAL 

•'v'vv'v'l 

LATE 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM  HlDTH 

AREA  VELOCITIES 

DISCHARGE  DISCHARGE 

READING 

depth 

MEAN  MAXIMUM 

•  • 

1904 

FT 

FT 

FT 

SQ  FT  FPS  FPS 

CFS 

CFS 

APR 

1  l 

15,97 

20 

233 

3008  2,53  2,80 

7611 

-VVV--/ 

APR 

19 

16.07 

22 

256 

3281  2.49  2.80 

8168 

yv-'»  «*._•< 

APR 

2b 

16.53 

21 

255 

3125  2.40  2.80 

7509 

*  A  V 

03 

16.25 

20 

255 

3085  2.48  2.90 

7641 

KAY 

OR 

16.2s 

22 

253 

113!  2.36  2.70 

7343 

HAY 

17 

16.90 

21 

257 

3197  2.51  2.80 

8019 

•  • 

HAY 

24 

17,40 

22 

263 

3283  2.59  2.80 

8505 

MAY 

31 

17,46 

22 

260 

3340  2.67  3.10 

6918 

JUN 

14 

15.40 

20 

243 

2694  1.64  1,80 

4751 

JUS 

21 

11.93 

17 

215 

2262  0,92  1,00 

2107 

■%  v.v 

JLN 

28 

10. «B 

15 

209 

1B51  1.10  1.20 

2115 

►  V  V 

JIL 

2b 

8.48 

14 

223 

1876  0.88  1,10 

1660 

.'vV'/VJ 

AUG 

01 

7.04 

12 

207 

1559  0,76  0,90 

1179 

.  v'v  vV 

AUG 

09 

6. 55 

11 

193 

1211  0.73  0.90 

882 

AUG 

16 

5.65 

U 

180 

1081  0.74  1,00 

806 

•  • 

AUG 

23 

5,61 

10 

179 

107  1  0.76  0,90 

813 

■*  «N  *•  'V 
*3  V  V  V 

AUG 

30 

5.19 

l  0 

173 

888  0.63  0,80 

562 

/■  „*" 

SEP 

06 

4.10 

9 

161 

786  0.67  0,90 

528 

1  '  %  > 

SEP 

13 

3.78 

9 

162 

820  0,50  0.60 

407 

SEP 

20 

4,64 

10 

169 

469  0,51  0.60 

497 

>y-".  v'.  J 

SEP 

27 

3.78 

10 

170 

872  0.41  0,50 

361 

■v'Ws’* 

CCT 

04 

9.51 

9 

157 

843  0,47  0.70 

399 

.wi 

CCT 

11 

5.07 

10 

162 

943  0.59  0.80 

558 

_ • 

CCT 

18 

6,46 

1  1 

179 

1268  1.05  1,30 

1335 

CCT 

24 

9.23 

13 

207 

1702  1,19  1.50 

2023 

/v  v  ‘ 

NCV 

01 

10,80 

14 

215 

1975  1.99  1.80 

2950 

*"■  “*  K  ‘  .  *  .  * 

NCV 

08 

11.01 

14 

216 

2002  1.50  2.00 

2999 

"  *,'  “ .  . 

NCV 

21 

11.35 

15 

216 

2162  1.33  1.60 

2856 

*  •/  *. '  *,* 

NOV 

29 

11.91 

15 

218 

2156  1.61  1.90 

3469 

DEC 

06 

12.10 

17 

209 

2226  1.59  1,90 

1537 

DEC 

13 

11.88 

16 

209 

2138  1,52  1.80 

3239 

QEC 

20 

10.10 

14 

290 

1605  0.98  1,20 

1771 

•  • 

OIRECTICN 

OF  FLO* 

,  NORTH, 

PRIOR  TC 

*Ofl.  13, 

1975,  DISCHARGE 

RANGE  HAS  LOCATED  1000  FEET  DOHNSTREAH 

»  - 

•  "j*  V  '  s  V 

from  junction 

discharge  Range, 

hITH  BAYQU  CROOK  CHENE. 

600  FEET  OOHNSTNEAH  FRCH  JUNCTION  NITH  BAYOU  CROCK  CHENE. 

CST», 

0340512, 

) 

•  • 

GAGE,  8IG  dAYOU 

;hEne  above 

LAKE 

CHICCT,  STAFF  TYPE  AT  MILE  77, 

9.  ZERO. 

NG  VO 

yvvSS 

■' 

HA  A  LAKE  OUTLET  AT  CALUHET,  L». 

•*.  • 

100 

1000 

1000 

•  • 

19a« 

FT 

FT 

FT 

9Q  FT  FPS  FPS 

CFS 

CFS 

s'  ;/\*1 

.*  ^  / 
V\.\. 

JAN 

10 

3.67 

747 

338  3.17 

H  107 

JAN 

31 

1.32 

745 

318  2.24 

H  71.2 

FEB 

07 

1,84 

744 

327  2,26 

H  74.0 

.  '  .  * 

FEB 

14 

2.27 

747 

332  2,85 

94,6 

MAR 

13 

4,64 

763 

346  4,25 

147 

MAR 

27 

6.65 

762 

146  4.08 

l«l 

APR 

10 

5.38 

763 

350  0,66 

163 

9  9 

APR 

24 

5.93 

763 

351  5.18 

183 

HAY 

15 

5.92 

785 

342  4.94 

169 

<■ 

HAY 

21 

6,40 

616 

369  5.20 

192 

JUN 

12 

6,04 

752 

352  4,74 

167 

JUN 

26 

3.63 

747 

316  3,01 

101 

JUl 

to 

3,40 

747 

139  2,60 

88,3 

\> 

■%fc- 

AUG 

14 

2.16 

731 

331  1.43 

47,4 

AUG 

29 

2.04 

747 

339  1.59 

51.9 

.,9^ 

SEP 

11 

1.65 

746 

317  1,18 

37.4 

SEB 

IS 

2.22 

752 

323  1.38 

44,7 

CONTINUED  ON  NE*T  PA6J 

MAX  LAKE  OuUET  at  CALUMET,  la. 
DISCHARGE  observations 


MAIN 

chan 

N  E  L 

oversank 

total 

CATE 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM 

mioth 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

too 

HEAN  MAXIMUM 

1000 

1000 

1984 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FP8  FPS 

CFS 

CFS 

OCT  10 

3,01 

747 

338 

1  .62 

54.9 

OCT  29 

3.20 

747 

335 

3.10 

104 

NOV  15 

3.57 

756 

336 

3.48 

117 

NCV  27 

3.94 

756 

347 

3,76 

120 

DEC  11 

3.91 

790 

346 

3.64 

126 

MEASUREMENTS  TAKEN  8Y 

U.S,  GEOLOGICAL  survey. 

DISCHARGE 

range,  mile  in. 67,  t)5o  ft.  downstream  from  u.s,  highway  oo 

BRIOGE 

.  (STA,  0372010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  TYPE 

,  DOWNSTREAM 

ENO  OF  EAST 

CALUMET  FLOODGATE. 

ZERO, 

-0.14  FOOT, 

NG  VC 

LOWER 

ATCHAFALAVA 

RIVER  AT  MORGAN  CITY,  LA, 

100 

1000 

1000 

1964 

FT 

PT 

FT 

SG  FT 

FPS  FPS 

CFS 

CFS 

JAN  10 

3.53 

1620 

645 

2.45 

H  158 

JAN  31 

2.09 

1620 

608 

1.34 

H  61,6 

FEB  07 

1.96 

606 

t.«3 

H  117 

FEB  14 

2.89 

1620 

619 

1.52 

91,9 

HAN  15 

4.68 

1620 

641 

3.12 

200 

APR  10 

S.26 

1820 

667 

3.41 

234 

APR  24 

5.58 

673 

3.45 

266 

MAY  15 

5.60 

1820 

643 

3.65 

253 

HAY  30 

5.98 

1820 

720 

9.25 

306 

JUN  12 

5.42 

1820 

702 

3.58 

251 

JON  27 

3.68 

1820 

666 

1.40 

127 

JUL  10 

3.96 

1620 

662 

2.04 

135 

AUG  14 

2.36 

1020 

664 

1.20 

79.9 

AUG  29 

2. *2 

1820 

702 

1.04 

76,4 

SEP  11 

2.27 

1*20 

655 

1.02 

67.1 

8EP  25 

2.*0 

1820 

666 

1.27 

86*6 

OCT  16 

3.15 

1820 

679 

1.97 

100 

OCT  30 

3.60 

1820 

679 

2.15 

146 

NOV  13 

3.99 

1620 

644 

2.72 

175 

NOV  28 

3.63 

1820 

622 

2.75 

171 

DEC  11 

3.82 

1820 

637 

2.78 

177 

MEASUREMENTS  TAKEN  8V  u.s,  geological  survey. 

DISCHARGE  range.  NILE  117.4,  1300  FEET  UPSTREAH  FRON  U.S.  HIGKNAy  90 
BHIOGE.  (3TA.  0176010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  TYPE#  900  FEET  OOnNSTREAM  FROM  BRIDGE.  ZERO,  NOVO 


REO  RIVER  ABOVE  OLD  RIVER  OUTFLOH  CHANNEL  CL*.) 
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•  • 

' V  „N*  H. 

V  V/  V 
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.»  »  «**■  9^ 
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■  ■'  V  V 

>V  -v* 

NV  .  ■W 
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1904 

FT 

PT 

PT 

100 

SO  FT 

FPS 

FPS 

1000 

CF8 

1000 

CFS 

LV. 

» 

JAN  11 

14.89 

57 

963 

290 

2.75 

1.22 

79,6 

\  v' 
N  ' 

FEB  01 

13.73 

56 

881 

225 

2.65 

3.39 

64.3 

w\. 

FEB  06 

16.39 

56 

888 

246 

1.55 

1.89 

38.3 

FEB  29 

28.24 

65 

1021 

361 

3.26 

3,87 

118 

MAR  07 

30.44 

65 

1040 

J79 

4 . 1 7 

4.98 

158 

MAR  21 

29.78 

65 

1035 

371 

4.25 

5.28 

158 

's>: 

APR  04 

33.16 

68 

1104 

415 

3.27 

4.41 

136 

APR  14 

37.37 

71 

1118 

451 

2.51 

3.44 

113 

1 

MAY  02 

36,50 

68 

1117 

428 

2.29 

2.98 

98.0 

7  - 

MAY  17 

38.67 

70 

1117 

451 

1.64 

2.46 

63,1 

-V 

k  JN  J9  *  H  V/*  “*  J»  •  */  J 


<’  s  / 


LAKE  LONG  BtLUh  8AYCL  LA  RCMPE  (LA.) 
OISCHARLE  OBSERVATIONS 


MAIN 

C 

M  A  N  N  E  L 

CVERPANK 

TOTAL 

CATE 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM 

*i!CTH 

AREA 

VELOCITIES 

CTSCMRGE 

DISCHARGE 

READING 

depth 

MEAN 

MAXIMUM 

1404 

FT 

FT 

FT 

SG  FT 

FPS 

FPS 

CF5 

CFS 

DEC  06 

12.62 

40 

419 

9249 

1  .96 

2.30 

18007 

DEC  13 

12.31 

02 

0  10 

8998 

1,88 

2.10 

16913 

DEC  20 

10.30 

00 

007 

6242 

1.39 

1.60 

11445 

discharge 

Range,  iooq 

FEET  CQnnsTREAm 

FROM  JUNCTION 

WITH  BAYOU 

LA  ROMPE 

(STA, 

9930012.) 

GAGE.  AUTOMATIC  TYPE 

AT  BAYOU  LA 

ROMPE 

AT  LAKE  LONG 

(LA.)  ZERO 

,  NG  VC 

LITTLE  TENSAS  BAYOU 

BELOW 

BLIND  TENSAS 

CUT  (LA.) 

nay 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAN  05 

10.76 

31 

203 

3297 

1.20 

1.70 

3602 

JAN  Xd 

9.20 

29 

194 

3040 

0,69 

1.00 

2102 

JAN  19 

7.89 

28 

189 

2664 

0.59 

1.00 

1700 

JAN  do 

6.80 

23 

173 

2206 

0.34 

0.40 

750 

FEB  02 

6.20 

26 

180 

2373 

0.62 

0.80 

1461 

FfcB  09 

6.92 

26 

183 

2526 

0.76 

1.10 

1919 

FEB  16 

8,53 

27 

192 

2736 

0.95 

1.40 

2591 

FEB  23 

10. 8U 

29 

198 

3244 

1.61 

2.10 

5224 

MAR  01 

12,70 

31 

213 

3457 

2.39 

2.90 

0251 

MAR  08 

13.69 

34 

215 

3655 

2.40 

2.90 

0750 

MAR  15 

19.22 

31 

221 

3601 

2.59 

3.20 

9332 

MAR  29 

13.61 

33 

217 

3687 

2.41 

2.90 

0809 

APR  05 

15.16 

35 

219 

3999 

3.00 

3.70 

12006 

APR  tl 

16.19 

36 

222 

4253 

3.51 

4.10 

10923 

APR  19 

16.90 

36 

231 

4351 

3.09 

4,00 

13427 

APR  2b 

16.90 

36 

232 

4211 

3.24 

4,10 

13647 

MAY  Qi 

16.50 

36 

231 

0360 

3.12 

3.00 

13600 

MAY  09 

16.27 

36 

230 

4469 

3.33 

4.10 

1  4072 

MAY  17 

17.20 

36 

233 

4623 

3.18 

4.00 

14679 

MAY  29 

17.78 

36 

235 

4761 

3.34 

4.20 

15917 

MAY  31 

17,90 

32 

227 

4824 

3.45 

4.20 

16625 

JIN  10 

15.56 

30 

223 

4313 

2.32 

3.00 

10020 

JIN  21 

11.70 

26 

196 

3380 

1  .00 

1.30 

3390 

JUN  2d 

10.15 

24 

197 

2  967 

0.85 

1.00 

2532 

J l L  2o 

0.10 

22 

203 

2792 

0,99 

1.20 

2755 

* wG  01 

6.29 

21 

200 

2491 

0.86 

1.20 

2136 

AUG  09 

5.82 

21 

171 

2321 

0,93 

1,10 

2155 

AUG  16 

9,71 

20 

U  2 

2106 

0,88 

1.00 

1046 

AUG  23 

9.72 

20 

162 

2116 

0,85 

1.00 

1009 

AUG  30 

9,02 

20 

170 

2110 

0,76 

0.90 

1607 

SEP  06 

3.00 

19 

167 

1957 

0,69 

3.60 

1346 

SEP  11 

3.02 

19 

169 

1999 

0.63 

0.70 

1255 

SEP  20 

3.52 

20 

169 

2046 

0.53 

0.60 

1089 

SEP  27 

2.72 

19 

166 

1 89  0 

0.30 

O.aO 

577 

CCT  09 

3.32 

19 

164 

1844 

0.80 

1,00 

1400 

CCT  11 

4.09 

19 

167 

1957 

0.90 

1.10 

1752 

CCT  18 

5.98 

20 

171 

2182 

0,99 

1.20 

2150 

CCT  29 

0.06 

29 

190 

2750 

1.09 

1.30 

3009 

NCV  01 

10.50 

26 

195 

3295 

1.45 

1  .00 

4783 

N  C  V  08 

10.77 

26 

200 

3145 

1 .62 

2.00 

5000 

NCV  21 

11.20 

26 

200 

3185 

1  .58 

2.10 

5016 

NCV  29 

11.78 

26 

208 

3268 

1.97 

2.40 

6442 

DEC  06 

12,00 

28 

209 

307  1 

1.97 

2.30 

6631 

CEC  13 

11.70 

27 

209 

3299 

1,68 

2.00 

5545 

DEC  20 

9,70 

25 

207 

2986 

1.14 

1.40 

3410 

DIRECTION  OF  FLO»,  NORTH, 
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LITTLE  TENSAS  BAYOU  BELON  BLIND  TENSAS  CUT  (LA.)  CONTINUED 

DISCHARGE  range.  1500  FEET  DQHNSlREAN  FRQH  JUNCTION  WITH  BLIND  TENSAS  CUT. 
(STA.  ROOSOIJ.) 

GAGE.  AUTONATIC  TYPE  AT  BLINO  TENSAS  CUT  BELCn  UPPER  GRAND  RIVER  (LA.) 

ZERO,  NGVO 


ATCHAFALAYA  BASIN  EAST  ACCESS  CHANNEL  A8CVE  LAKE  CHICOT  (LA.) 


OISCHARSE  observations 


channel 
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DATE 

ME AN  GAGE 

MAXINUH 

*IDTH 

AkE  a 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

MF  AN 

MAXINIJM 

1984 

FT 

FT 

FT 

so  ft 

fps 

FPS 

CFS 

CFS 

JAN  05 

10.59 

22 

209 

2990 

1.93 

2.40 

5778 

JAN  U 

9.67 

22 

196 

2804 

1,49 

1.90 

4103 

JAN  19 

8.20 

21 

108 

255« 

1.32 

1.60 

3375 

JAN  2o 

7.33 

20 

103 

2422 

t  ,67 

2,00 

4057 

FEB  02 

0.88 

20 

181 

2340 

1.25 

1,40 

2*37 

FEB  09 

7,48 

20 

164 

2362 

1.23 

1.40 

2095 

FEB  10 

8.99 

22 

219 

3013 

1.22 

1.60 

3663 

FE8  23 

11.02 

24 

227 

3311 

1.63 

2.00 

5409 

HAR  U1 

12.67 

2o 

241 

3735 

2.27 

2.50 

8491 

MAR  08 

13.56 

27 

246 

3978 

2.22 

2.50 

6025 

MAR  15 

14.10 

27 

250 

4110 

2.64 

3,00 

10042 

MAR  29 

13.02 

28 

247 

4047 

2.36 

2,00 

9563 

APR  05 

14.91 

29 

254 

4402 

2,04 

3,20 

12491 

APR  11 

15.99 

30 

259 

4539 

3,26 

3.70 

14703 

AFP  19 

16.48 

30 

264 

4544 

3.42 

4.00 

15547 

APR  20 

16.53 

30 

263 

4623 

3.26 

3.90 

15094 

MAY  03 

16.24 

29 

263 

4590 

3.25 

3.70 

14898 

MAY  09 

10.20 

20 

263 

4702 

3.13 

3.70 

14740 

HAY  17 

16.80 

30 

264 

4799 

3.54 

4.30 

16974 

HAY  24 

17.41 

30 

266 

4736 

3,06 

4.40 

1 8288 

HAY  31 

17.46 

3C 

270 

4020 

3,98 

4.70 

19195 

JUN  14 

15.3° 

26 

250 

4400 

2,83 

3,60 

12439 

JU*  21 

11.92 

24 

240 

3748 

1.36 

t.70 

5087 

JIN  28 

10.46 

23 

225 

3403 

1.36 

1.60 

4642 

JOL  2o 

0.47 

23 

309 

4325 

1.03 

1.30 

4433 

AUG  01 

7,04 

21 

292 

3866 

0,90 

1,20 

3491 

AUG  09 

6.55 

20 

210 

2620 

1.04 

1.30 

2731 

AUG  JO 

5.64 

20 

201 

2433 

0.90 

1.30 

2385 

AUG  23 

5.61 

20 

200 

2442 

1.12 

1,50 

2737 

AUG  30 

5,19 

16 

164 

2104 

1,09 

1,30 

2296 

SEP  06 

4,10 

17 

163 

1967 

1.09 

1.20 

2153 

SEP  13 

3,70 

17 

164 

1967 

0.93 

1,10 

1033 

SEP  20 

4,64 

10 

167 

2127 

0.98 

1,10 

2074 

SEP  27 

3.70 

10 

165 

2008 

0.57 

0,70 

115  3 

OCT  04 

4.51 

17 

1 60 

1976 

0,98 

1,10 

1429 

CCT  11 

5.09 

10 

169 

2089 

1  .20 

1  .40 

2503 

CCT  18 

6.40 

19 

171 

2222 

1,28 

1,50 

2049 

CCT  24 

9.25 

22 

234 

3164 

1  .64 

2.00 

5186 

NO  v  01 

10.00 

26 

236 

3609 

1,00 

2.30 

6649 

NOV  08 

11.31 

24 

240 

3533 

1.09 

2.50 

6602 

NCv  21 

11.35 

25 

240 

3633 

2.13 

2.50 

7724 

N  C  V  29 

11.93 

25 

243 

3749 

2.15 

2.50 

6065 

DEC  Oo 

12,11 

26 

244 

3872 

2.20 

2,70 

0521 

DEC  13 

11,00 

27 

243 

3811 

2.06 

2.40 

7847 

DEC  20 

10.10 

24 

232 

3300 

1 .67 

2,00 

5642 

JUN  29 

19.25 

46 

1094 

62557 

3.43 

«,57 

245526 

DIRECTION 

OF  FLO*,  EAST 

• 
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ATCHAFALAYA  BASIN  CAST  ACCESS 

CHANNEL 

ABOVE  LAKE 

CHICOT  (LA.) 

DISCHARGE  Range  •  1  7  0  0  FEET  ABOVE  LAKE  CHICOT.  (STA.  499900*.) 
GAGE.  STAFF  tvpe,  RANGE  15.  URO,  NGVC 
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Acme,  La.,  Black  River  at  -  57 

Alabama  Bayou  (FWS)  at  Sherburne,  la.  -  77 

Algiers  Lock  (La.),  Intracoastal  Waterway  at  -  189 

Mississippi  River  at  — - - - -  16 

Alliance,  La.,  Mississippi  River  at  -  18 

Alligator  Bayou  at  Spanish  Lake 

Floodgate  (La.)  -  222,  223 

Amelia,  La.,  Bayou  Boeuf  at  - - - -  108 

Amite  River  at  French  Settlement,  La. - — -  226 

at  Port  Vincent,  La.  - - -  225 

near  Denham  Springs,  La.  - — -  221 

Arm  of  Grand  Lake  near  Crook  Chene  Cove  (La.)  -  73 

Arnaudv i 1 1 e.  La . ,  Bayou  Teche  at  -  140 

Aicnaralaya  8asin  East  Access  Channel 

above  Lake  Chicot  (La.)  — - - —  269 

Atchafalaya  Bay  at  Eugene  Island  (La.)  -  248 

near  Eugene  Island  (La.)  - - - -  247 

Atchafalaya,  La.,  Atchafalaya  River  at  - - —  38 

Atchafalaya  River  at  Atchafalaya,  La.  -  38 

at  Barbre  Landing,  La.  — - - - -  32 

at  Butte  La  Rose,  La.  - - - - -  39 

at  Krotz  Springs,  La.  -  37 

at  Mel vi lie,  La.  - - -  36 

at  Simmesport,  La.  ————————  34,  35,  263,  264 

Attakapas  Landing,  La.,  Lake  Verret  at -  106 

Comite  River  near - - - - -  218 

Baldwin,  La.,  Charenton  Drainage  Canal  at  -  147 

Bancker,  La.,  Vermilion  River  near - - - — -  157 

Baptiste  Collette  Bayou  near  Venice,  La.  -  256 

Barataria,  La.,  Bayou  Barataria  at  — - -  216 

Barbre  Landing,  La.,  Atchafalaya  River  at  — * -  32 

Basil e.  La.,  Bayou  Nezpique  near -  158 

Baton  Rouge,  La.,  Mississippi  River  at  -  8 

near  White  Bayou  East  Diversion  Canal  - - —  220 

Bayou  Barataria  at  Barataria,  La.  - - — - —  216 

at  Lafitte,  La.  — - - - — - 217 

Bayou  Bienvenue  at  Floodgate  (East)  (La.)  — -  183 

at  Floodgate  (West)  (La.)  -  182 

at  Paris  Road  (La.) - - - - -  181 

Bayou  Black  at  Gibson,  La.  — - * -  109 

at  Greenwood,  La.  - 110 

Bayou  Blue  near  Catfish  Lake  (La.) -  212 

Bayou  Boeuf  at  Amelia,  La.  - - - - —  108 

at  Meeker,  La.  -  138 

(IWW)  at  Bayou  Boeuf  Lock  (La.) -  192,  193 

near  Lamourie,  La.  - — -  130 

near  Lecompte ,  La.  - — - - - -  131 

near  Woodworth,  La.  — - — -  129 

Bayou  Bonfouca  at  Slidell,  La.  - 234 

Bayou  Chene  below  Bayou  Chene  Cut  (La.)  -  43 

Bayou  Chene  Cut, 

below  Bayou  Crook  Chene  (La.)  -  264,  265 

Bayou  Chevreuil  near  Chegby,  La.  - - - - —  214 

Bayou  Cocodrie  at  St.  Landry,  La.  - - -  136 

near  Clearwater,  La.  -  135 

near  Whitevil le,  La.  - - -  137 

Bayou  Courtableau  above  drainage 

structure  (La.)  -  122,  123 

at  Courtableau,  La.  -  121 

at  drainage  structure  (La.)  -  124 

at  Washington,  La.  -  119 

Bayou  Courtableau  Outlet  Channel  at 

Sta  225+00  (La.)  (east  auto)  -  68 

near  NE  wing  wall  (La.)  -  66 

near  SE  wing  wall  (La.)  - - - - -  67 

Bayou  Crook  Chene  (La.),  Bayou  Chene  below  -  264 

Bayou  des  Allemands  at  Des  Allemands,  La.  -  215 

Bayou  des  Cannes  near  Eunice,  La.  -  159 

Bayou  des  Glaises  near  Cottonport,  La.  -  114 

(RSI  at  Hamburg,  La.  -  116 

Bayou  du  Lac  near  Hessmer,  La.  -  123 

Bayou  Dupre  at  Floodgate  (East)  (La.)  -  180 

at  Floodgate  (West)  (La.)  - - -  179 

Bayou  Fordoche  (La.),  EABPL  Borrow  Pit  at  -  88,  89 

Bayou  Fordoche  near  Krotz  Springs,  La.  -  76 

bayou  Grosse  Tete  at  Frircoville,  La.  -  95 

at  Livonia,  La.  -  98 

at  Ros^dale,  La.  - 99 

near  Torbert,  La.  - - -  97 

Bayou  Lafourche  at  leeville,  La.  -  213 

at  Thibodaux,  La.  - - - --- - - -  211 

Bayou  La  Rompe  (La.),  Lake  Long  at -  40 

Lake  Long  below  - - — -  267,  268 

Bayou  Latenache  above  Pointe  Coupee 

Drainage  Structure  (La.)  - 60 

below  Pointe  Coupee  Drainage 

Structure  (La.) - - - — -  61,  62 
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Bayou  Latenache  (La.),  Upper  Guide  Levee 

Borrow  Pit  above -  59 

Bayou  Mancnac  at  Hope  Villa,  La,  — - - - -  224 

Bayou  Mersier  (La.),  WABPL 

Borrow  Pit  (FWS)  at - - -  71 

Bayou  Moreau  near  Odenburg ,  La.  — — - - - - —  58 

Bayou  Nezpique  near  Basile,  La.  - - -  158 

Bayou  Petit  Caillou  at  Cocodrie,  La.  — - * -  190 

Bayou  Plaquemine  Brule  at  Esterwood,  La.  -  160 

Bayou  Rouge  (La.),  at  WABPL  Borrow  Pit  (FWS)  -  63 

at  WABPL  Borrow  Pit  (LS)  -  117 

Bayou  Sara,  La.,  Mississippi  River  at  -  7 

Lcyou  Serpent  near  Fertc. ,  L : .  — -  169 

Bayou  Sorrel  Lock  (La.),  EABPL  Borrow 

Pit  (FWS)  at  .  83 

Lower  Grand  River  at  - —  103 

Bayous  Rapides,  Boeuf,  and  Cocodrie  Diversion 

Channel  at  Mi  1  burne ,  La.  -  134 

near  Eola,  La.  -  133 

near  Lonepine,  La. - 132 

Bayou  Teche  at  Arnaudvi lie.  La. - - -  140 

at  East  Calumet  Floodgate  (La.)  - * -  150 

at  Keystone  Lock  (La.)  -  144,  145 

at  Port  Barre,  La.  - - -  139 

at  West  Calumet  Floodgate  (La.)  -  149 

Bayou  Terre  Aux  Boeuf s  at  Delacroix,  La.  — - —  243 

Bayou  Vermilion  at  Long  Bridge,  La.  - - - -  152 

at  Tontons  Bridge  (La.)  - * - - -  151 

see  also  Vermilion  River 

Bayou  Wauksha  near  Lebeau,  La.  - - - — - -  120 

Beef  Ridge  (La.),  Freshwater  Canal  above  - — -  198 

Belle  Chasse  (La.),  Mississippi  River  at  -  255 

Bel  1  edeau ,  La.,  Three  Prong  Lake  at - - - —  112 

Belle  Isle,  La.,  Wax  Lake  Outlet  Vicinity  at  - —  55 

Belle  River  near  Pierre  Pass,  La. - - - - -  104 

Berwick  Lock  (La.),  Lower  Atchafalaya 

River  at - - - - - - - - - —  51,  52 

Big  Bayou  Pigeon  (FWS)  near  Pigeon,  La.  - - — -  84 

Big  Darbonne  Bayou  (FWS)  at  Courtableau,  La.  -  64 

(LS)  at  Courtableau,  La.  -  118 

Black  River  at  Acme,  La.  -  57 

Blind  Tensas  Cut  below 

Upper  Grand  River  (La.)  - - - — -  42 

Blind  Tensas  Cut  (La.), 

Little  Tensas  Bayou  below  - - - -  268,  269 

Braithwaite,  La.,  Mississippi  River  near  — - — —  17 

Broussard  Bridge  (La.),  Vermilion  River  at  - — —  155 

Buffalo  Cove  at  Round  Island  (La.)  -  75 

Burrwood,  La.,  West  Bay  near -  245 

Butte  La  Rose,  La.,  Atchafalaya  River  at  - - -  39 

Calcasieu  Lock  (La.),  Intracoastal 

Waterway  at  — - — — - — - — - -  207-209 

Calcasieu  River  and  Pass  at  Hackberry,  La.  — - —  177 

at  Lake  Charles,  La.  - - - -  176 

near  Cameron ,  La.  - - - —  178 

Calcasieu  River  near  Oberlin,  La.  -  168 

Calcasieu  River  Salt  Water  Barrier  Channel 

at  Lake  Charles,  La.  -  171-175 

Calumet,  La.,  Wax  Lake  East  Borrow 

Pit  (LS)  near -  195 

Wax  Lake  Outlet  at -  50,  265,  266 

Cameron,  La.,  Calcasieu  River  and  Pass  near -  178 

Catahoula  Lake  at  Catahoula,  La.  -  127 

Catfish  Lake  (La.),  Bayou  Blue  near -  212 

Catfish  Point  Control  Structure  (La.), 

Mermentau  River  at  -  164-166 

Chalmette,  La.,  Mississippi  River  at -  15 

Charenton  Drainage  Canal  at  Baldwin,  La.  -  147 

near  Floodgate  (La.)  -  146 

Charenton  Floodgate  (La.),  Grand  Lake  at  -  46 

Charenton,  La.,  Grand  Lake  at -  47 

Chatlin  Lake  Canal  near  Cheneyville,  La.  -  111 

Chef  Menteur  Pass  near  Lake  Borgne  (La.)  -  242 

Chegby,  La.,  Bayou  Chevreuil  near -  214 

Cheneyville,  La.,  Chatlin  Lake  Canal  near -  111 

Chicot  Pass  at  West  Fork  Chicot  Pass  (La.) -  44 

near  Myette  Point  (La.)  -  45 

Choctaw  Bayou  near  Rosedale,  La.  -  100 

Clearwater,  La.,  Bayou  Cocodrie  near -  135 

Cleon,  La.,  WABPL  (FWS)  at  -  69 

Cocodrie,  La.,  Bayou  Petit  Caillou  at  -  190 

College  Point,  La.,  Mississippi  River  at - - -  10 

Comite  River  near  Baker,  La.  - - -  218 

Control  Structure  (La.),  Schooner 

Bayou  (Inland  Waterway)  at - 201-203 

Wax  Lake  East  Drainage  Area  at - - - -  196 

Coochie,  La.,  Mississippi  River  near  — - - - -  253 
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Cottonport,  La.,  Bayou  des  Glaises  near -  114 

Coulee  des  Grues  at  Marks vi lie,  La. - - - * -  115 

Courtableau,  La.,  Bayou  Courtableau  at  — * -  121 

Big  Darbonne  Bayou  (FWS)  at  - - — - — -  64 

Big  Darbonne  Bayou  (LS )  at - — — -- — —  118 

WABPL  Borrow  Pit  (FWS)  near - - - — - -  65 

WABPL  Borrow  Pit  near  - - - — - - - - - —  125 

Crook  Chene  Cover  (La.),  Arm  of 

Grand  Lake  near  — - - - - - - -  73 

Cubits  Gap  — — - — — - — - — - - -  256 

Deer  Island  (La.),  Round  Bayou  at  — - - - -  56 

Delacroix,  La.,  Bayou  Terre  Aux  Boeufs  at  - - —  243 

Del cambre  Canal  at  Delcambre,  La.  - — - - -  210 

Denham  Springs,  La.,  Amite  River  near  - - —  221 

Des  Allemands,  La.,  Bayou  des  Allemands  at  — — - -  215 

Dike  (La.),  Upper  Grand  River  (FWS)  at  - - —  82 

Upper  Grand  River  (LS)  at - — — — — - -  94 

Dixie  Bayou  (La.)  EABPL  Borrow  Pit  (FWS)  at  - - —  79 

Donaldsonville,  La.,  Mississippi  River  at  - — —  9 

Drainage  Structure  (La.),  Bayou 

Courtableau  above  - - - — - -  122,  123 

Bayou  Cortableau  at - - — -- — - - -  124 

East  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee 

Borrow  Pit  at  Bayou  Fordoche  (La.)  - -  88,  89 

at  Lottie,  La. - - — - — — — — — — — — —  90,  91 

near  Maringouin,  La. - - — — — — — - — — — —  92 

East  Atchafalaya  8asin  Protection  Levee  Borrow 

Pit  (FWS)  at  Bayou  Sorrel  Lock  (La.)  — - -  83 

at  Dixie  Bayou  (La.)  — — — - — — — - — — —  79 

at  Ramah,  La.  — — — - — — — -- — — — — — - —  80,  81 

East  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee 

Borrow  Pit  (LS)  at  Ramah,  La.  — — — — — — —  93 

East  Calumet  Floodgate  (La.),  Bayou  Teche  at  — — —  150 
East  Cote  Blanche  Bay  at  Lukes  Landing,  La.  — — — —  249 

East  Jetty  (La.),  Mississippi  River  (Southwest 

Pass)  at  - - - — - - - - -  25,  259 

Empire,  La.,  Mississippi  River  at  -  21 

Eola,  La.,  Bayous  Rapides,  Boeuf,  and  Cocodrie 

Division  Channel  near -  133 

Esterwood,  La.,  Bayou  Plaquemine  Brule  at  - — — — -  160 

Eugene  Island  (La.),  Atchafalaya  Bay  at  -  248 

Atchafalaya  Bay  near -  247 

Eunice,  La.,  Bayou  des  Cannes  near  — - — -  159 

False  River  at  New  Roads,  La.  — — - — — - — —  96 

Fenton ,  La.,  Bayou  Serpent  near -  169 

Floodgate  (La.),  Bayou  Bienvenue  at  — — - — -  182,  183 

Bayou  Dupre  at  -  179 

Charenton  Drainage  Canal  near - — — — - — —  146 

Florida  Avenue  Bridge,  New  Orleans,  La., 

Inner  Harbor  Navigation  Canal  (IWW)  at  — - — -  186 

French  Settlement,  La.,  Amite  River  at  — -  226 

Frenier,  La.,  Lake  Pontchartrain  at -  235 

Freshwater  Canal  above  Beef  Ridge  (La.)  - — -  198 

at  Freshwater  Bayou  Lock  (La.) - - -  199,  200 

Friscoville,  La.,  Bayou  Grosse  Tete  at - - —  95 

General  location  map,  Mississippi 

River  System - - — -- — —  vi 

Gibson,  La.,  Bayou  Black  at - - - —  109 

Grand  Cheniere,  La.,  Mermentau  River  at -  167 

Grand  Isle  East  Point,  La.  -  246 

Grand  Lake,  Arm  of,  at  Charenton 

Floodgate  (La.)  -  46 

at  Charenton,  La.  -  47 

Greenwood,  La.,  Bayou  Black  at  -  1 10 

Hackberry,  La.,  Calcasieu  River  and  Pass  at  -  177 

Hamburg,  La.,  Bayou  des  Glaises  (RS)  at -  116 

Hammond,  La.,  Ponchatoul a  Creek  at  -  230 

Yellow  Water  River  Canal  near  -  232 

Hanson  Canal  at  Hanson  Lock  (La.)  (North)  -  148 

Harvey  Lock  (La.),  Intracoastal  Waterway  at  -  188 

Mississippi  River  at  -  13 

Head,  La.,  Whiskey  Bay  Pilot  Channel  below -  41 

Head  of  Passes  (La.),  Mississippi  River  at -  23 

Mississippi  River  near  -  257 

Pass  a  Loutre  near -  257,  258 

Pointe  a  La  Hache  Relief  Outlet 

(Bohemia  Spillway)  above  - - -  255,  256 

South  Pass  near - - - - -  257,  258 

Southwest  Pass  near - 257 

Hessmer,  La.,  Bayou  du  Lac  near - - — - —  113 

Highest  and  lowest  stages, 

Mississippi  River  - - - — - - - — - — —  viii 

Hope  Villa,  La.,  Bayou  Manchac  at -  224 

Houma,  La.,  Intracoastal  Waterway  at - - - —  191 

Indian  Bayou,  near  Lake  Charles,  La.  - —  170 

Industrial  Canal,  see  Inner  Harbor 
Navigation  Canal 


Inner  Harbor  Navigation  Canal  (IWW)  at 

Florida  Avenue  Bridge,  New  Orleans,  La.  - —  186 

at  New  Orleans,  La.  (Lock)  — - - — -  187 

near  Seabrook  Bridge,  New  Orleans,  La.  — -  185 

Inner  Harbor  Navigation  Canal  Lock  (La.), 

Mississippi  River  (IWW)  at - - - - —  14 

Intracoastal  Waterway  (New  Orleans- 
Morgan  City) 

at  Algiers  Lock  (La.)  - - - -  189 

at  Harvey  Lock  (La.)  - - - - -  188 

at  Houma,  La.  — - - -  191 

near  Paris  Road  Bridge,  New  Orleans,  La.  -  184 

Intracoastal  Waterway  (Morgan  City- 
Calcasieu  River) 

at  Calcasieu  Lock  (La.)  -  207-209 

at  Vermilion  Lock  (La.)  -  204-206 

at  Wax  Lake  East  Control  Structure  (La.) -  194 

at  Wax  Lake  West  Control  Structure  (La.) -  197 

Intracoastal  Waterway  (Morgan  City-Port  Allen) 

at  Morley,  La,  - - -  102 

at  Port  Allen  Lock  (La.)  -  101 

near  Pierre  Pass,  La,  -  86 

Jump,  The,  at  Venice,  La.  -  256 

Introduction -  i i  i 

Keel  boat  Pass  below  Lake  Chicot  (La.)  -  48 

Keystone  Lock  (La.),  Bayou  Teche  at -  144,  145 

Knox  Landing,  La.,  Mississippi  River  near  -  3 

Old  River  Inflow  Channel  near  - - - -  27 

Old  River  Outflow  Channel  near  — --  28,  29,  262,  263 

Krotz  Springs,  La.,  Atchafalaya  River  at  - - — -  37 

Bayou  Fordoche  near - - - — - — —  76 

Lacassine  Refuge  (La.),  Mermentau  River  at  — - — 163 

Lafayette,  La.,  Vermilion  River  at - - - - —  154 

Lafitte,  La. ,  Bayou  Barataria  at - - — ----- - — —  217 

Lake  Arthur,  La.,  Mermentau  River  at - — -- — -  162 

Lake  Borgne  at  Rigolets  (La.)  — - — - — -  241 

Lake  Borgne  (La.),  Chef  Menteur  Pass  near  - — -  242 

Lake  Charles  (La.),  Calcasieu  River  and 

Pass  at -  176 

Calcasieu  River  Salt  Water  Barrier 

Channel  at  - — - — - — - — -  171-175 

Lake  Charles,  La.,  Indian  Bayou  near -  170 

Lake  Chicot  (La.),  Atchafalaya  Basin  East 

Access  Channel  above  - — -  269 

Keel  boat  Pass  below -  48 

Lake  Long  below  Bayou  La  Rompe  (La.)  — — -  267,  268 

Lake  Long  (La.),  Bayou  La  Rompe  at -  40 

Lake  Maurepas  (La.),  near  Reserve  Canal  -  228 

Lake  Palcurde  near  Morgan  City,  La.  -  107 

Lake  Pontchartrain  at  Frenier,  La.  -  235 

at  Mandevi lie.  La.  — -- — -- — — — -- — — — — — -  236 

at  Midlake  near  New  Orleans,  La.  ——————  237 

at  West  End,  La.  ------------- — — — -------  238 

(Irish  Bayou)  near  South  Shore,  La.  — -  239 

Lake  Pontchartrain  (La.),  Rigolets  near  -- — — — —  240 

Lake  Verret  at  Attakapas  Landing,  La.  - - — -- — -  106 

Lamouri s ,  La.,  Bayou  Boeuf  near - - - —  130 

Lebeau,  La.,  Bayou  Wauksha  near -  120 

Lecompte,  La.,  Bayou  Boeuf  near -  131 

Leeville,  La.,  Bayou  LaFourche  at  -  213 

Little  Bayou  Sorrel  at  Jet.  with  GIWW  (Morgan 

City-Port  Allen  Route)  -  87 

Little  Lake  Long  (La.),  WABPL  (FWS)  at -  74 

Little  Tensas  Bayou  below  Blind 

Tensas  Cut,  La.  -  268,  269 

Little  Tensas  Bayou  (La.), 

Upper  Grand  River  at -  78 

Livonia,  La.,  Bayou  Grosse  Tete  at -  98 

Lonepine,  La.,  Bayous  Rapides,  Boeuf,  and 

Cocodrie  Diversion  Channel  near  -  132 

Long  Bridge,  La.,  Bayou  Vermilion  at - - -  152 

Lottie,  La.,  EABPL  Borrow  Pit  at -  90 

Lower  Atchafalaya  River  at 

Berwick  Lock  (La.)  - - -  51,  52 

at  Morgan  City,  La.  -  53,  266 

below  Sweet  Bay  Lake  (La.) - - -  54 

Lower  Grand  Bayou  (La.), 

WABPL  Borrow  Pit  (FWS)  at -  72 

Lower  Grand  Bayou  (La.),  WABPL  Borrow 

Pit  (LS)  at .  128 

Lower  Grand  River  at  Bayou  Sorrel  Lock  (La.)  -  103 

Lukes  Landing,  La.,  East  Cote  Blanche  Bay  at  - -  249 

Main  Pass  near  Pilottown,  La.  — - - - -  257 

Mandeville,  La.,  Lake  Pontchartrain  at  -- — --------  236 

Maringouin,  La.,  EABPL  Borrow  Pit  near  - -  92 

Marksville,  La.,  Coulee  des  Grues  at  ------ — -----  115 

Maximum,  minimum,  and  mean  discharges  — — — - —  xi 
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Meeker,  La. ,  Bayou  Boeuf  at  - —  138 

Melville,  La.,  Atchafalaya  River  at  — — — - - —  36 

Mermentau,  La.,  Mermentau  River  at  - - - —  161 

Mermentau  River  at  Catfish  Point 

Control  Structure  (La.) - — - - - -  164-166 

at  Grand  Cheniere,  La. - - - - - * - -  167 

at  Lacassine  Refuge  (La.)  - -  163 

at  Lake  Arthur,  La. - — - - — —  162 

at  Mermentau,  La.  - - - - - — — — - -  161 

Milburn,  La.,  Bayous  Rapides,  Boeuf,  and 

Cocodrie  Diversion  Channel  at  - - -  134 

Mile  3,  West  Outlet,  Southwest  Pass  at  — - -  258 

Mile  4.5,  East  (Joseph  Baycj) 

Southwest  Pass  at - - - - — - - — -  258 

Mile  6.4,  West  Outlet,  South  Pass  at  — — - — -  259 

Mile  7.1,  West  Outlet,  South  Pass  at  - - — — -  259 

Mile  7.4,  West  Outlet,  South  Pass  at  — - — - —  260 

Mile  7.6,  West  Outlet,  South  Pass  at  - - - - - —  260 

Mile  7.9,  West  Outlet,  South  Pass  at  - -  260 

Mile  8.4,  West  Outlet,  South  Pass  at - 260 

Mile  9.2  (La.),  Southwest  Pass  at  — - * -  24 

Mile  9.8,  West,  Southwest  Pass  at  -- - -  258,  259 

Mile  10.0,  East  Outlet,  South  Pass  at  - *  260,  261 

Mile  10.2,  West  Outlet,  South  Pass  at  — - 261 

Mile  10.4,  West  Outlet,  South  Pass  at  — -  261 

Mile  10.6,  West  Outlet,  South  Pass  at  — — — — —  261 

Mile  10.8,  East  Outlet,  South  Pass  at  — - - —  261 

Mile  11.8,  East  Outlet,  Soutn  Pass  at  — — — — —  262 

Mile  12.0,  East  Outlet,  South  Pass  at - - — - -  262 

Mile  14.2,  East  (Burrwood 

Sanitary  Canal),  Southwest  Pass  at  - - - -  259 

Mississippi  River  at  Algiers  Lock  (La.)  — - —  16 

at  Alliance,  La.  — - — - - - - - - —  18 

at  Baton  Rouge,  La.  - - - - - — — - —  8 

at  Bayou  Sara,  La.  -  7 

at  Belle  Chasse,  La.  - — — - - — — — — — —  255 

at  Chalmette,  La. - - — — — - — - —  15 

at  College  Point,  La.  — — - - — -  10 

at  Donal dsonvi lie.  La.  - — — — — — — - - -  9 

at  Empire,  La.  — ----- — - — - - - - — -  21 

at  Harvey  Lock  (La.)  — - - - - - - — -  13 

at  Head  of  Passes  (La.)  -  23 

at  Inner  Harbor  Navigation 

Canal  Lock  (La.)  - - -  14 

at  New  Orleans  (Carrollton),  La.  -  12 

at  Port  Sulphur,  La.  -  20 

at  Red  River  Landing,  La.  - - - — — — -  6 

at  Reserve,  La.  -- — -- — - — — — - —  11 

at  Tarbert  Landing,  Miss.  -  4,  5,  253-255 

at  Venice,  La.  -- — — — -- — — — — — — - — — -  22 

at  West  Pointe  a  la  Hache,  La.  -  19 

near  Brai thwaite ,  La.  - — — — — — - - — —  17 

near  Coochie,  La.  -  253 

near  Head  of  Passes  (La.) - — — — — -  257 

near  Knox  Landing,  La.  — -- — - - - - - -  3 

near  Venice,  La. - — - — —  256 

(Southwest  Pass)  at  East  Jetty  (La.)  -  25,  259 

Mississippi  River-Gulf  Outlet 

at  Shell  Beach,  La.  -  244 

Monthly  and  yearly  mean  stages  -  x 

Morgan  City,  La.,  Lake  Palourde  near -  107 

Lower  Atchafalaya  River  at -  53,  266 

Morley,  La.,  Intracoastal  Waterway  at  -  102 

Myette  Point  (La.),  Chicot  Pass  near  -  45 

New  Henderson  Landing,  La.,  WABPL 

Borrow  Pit  (LS)  at  -  126 

New  Orleans  (Carrollton),  La.,  Mississippi 

River  at  -  12 

New  Orleans,  La.,  Inner  Harbor  Navigation 

Canal  (IWW)  at  .  187 

Florida  Avenue  Bridge  -  186 

Lake  Pontchartrai n  at  Midlake  near -  237 

New  Roads,  La.,  False  River  at -  96 

Northeast  Wing  Wall  (La.),  Bayou  Courtableau 

Outlet  Channel  near -  66 

Oberlin,  La.,  Calcasieu  River  near  -  168 

Odenburg,  La.,  Bayou  Moreau  near - 58 

Old  River  at  Torras,  La.  -  30,  31 

Old  River  (FWS)  at  Jet.  with  GIWW  (Morgan 

City-Port  Allen  Route)  (La.)  — - - - - - —  85 

Old  River  Inflow  Channel  near 

Knox  Landing,  La.  — -- — - - - — — -  27 

Old  River  Outflow  Channel  (La.), 

Red  River  above  - - — ---  266,  267 

Old  River  Outflow  Channel  near 

Knox  Landing,  La.  — — - - —  28,  29,  262,  263 

Opelousas  Bay  (La.),  WABPL  Borrow  Pit  (FWS)  at  -- — -  70 
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Paris  Road  Bridge,  New  Orleans,  La., 

Intracoastal  Waterway  near  — - - - - — -  184 

Paris  Road  (La.),  Bayou  Bienvenue  at - - -  181 

Pass  a  Loutre  near  Head  of  Passes  (la.)  - — ---  257,  258 

Pass  Manchac  near  Ponchatoula,  La. - - -  233 

Perry,  La.,  Vermilion  River  at - - - - —  156 

Petite  Amite  River  near  St.  Paul,  La.  — -  227 

Pierre  Pass  at  Pierre  Part,  La.  - — -  105 

Pierre  Pass,  La.,  Belle  River  near  — — - - -  104 

Intracoastal  Waterway  near - - - — — --  86 

Pigeon,  La.,  Big  Bayou  Pigeon  (FWS)  near - - —  84 

Pi  lottown ,  La.,  Main  Pass  near - - -  257 

Pointe  a  la  Hache  Relief  Outlet  (Bohemia 

Spillway)  above  Head  of  Passes,  La.  -  255,  256 

Pointe  Coupee  Drainage  Structure  (La.), 

Bayou  Latenache  above -  60 

Bayou  Latenache  below -  61,  62 

Ponchatoula  Creek  at  Hammond,  La.  — -  230 

near  Ponchatoula,  La.  -  231 

Ponchatoula,  La.,  Pass  Manchac  near -  233 

Port  Allen  Lock  (La.),  Intracoastal 

Waterway  at  -  101 

Port  Barre,  La.,  Bayou  Teche  at -  139 

Port  Eads,  La.,  South  Pass  at -  26,  262 

Port  Sulphur,  La.,  Mississippi  River  at -  20 

Port  Vincent,  La.,  Amite  River  at - 225 

Profit  Island  Chute  (La.)  - 255 

Ratnah,  La.,  EABPL  Borrow  Pit  (FWS)  at  - — -  80,  81 

EABPL  Borrow  Pit  (LS)  at .  93 

Red  River  above  Old  River  Outflow 

Channel  (La.)  — — - -  266,  267 

Red  River  Landing,  La.,  Mississippi  River  at  — — —  6 

Reserve  Canal  near  Lake  Maurepas  (La.) - — - — -  228 

Reserve,  La.,  Mississippi  Rt  ver  at  — — — -- — -- — -  11 

Rigolets  (La.),  Lake  Borgne  at - - — — — —  "41 

Rigolets  near  Lake  Pontchartrain  (La.)  -  240 

Rosedale,  La.,  Bayou  Grosse  Tete  at  — — ----- — --  99 

Choctaw  Bayou  near - — — -- — -- — — — -  100 

Round  Bayou  at  Deer  Island  (La.)  -  56 

Round  Island  (La.),  Buffalo  Cove  at - — — — - -  75 

Ruth  Canal  at  Ruth,  La.  - — --- — —  142,  153 

Ruth  Canal  Control  Structure,  gate  openings  -  143 

Schooner  Bayou  (Inland  Waterway)  at. 

Control  Structure  (La.)  - — - — — —  201-203 

Seabrook  Bridge,  New  Orleans,  La.,  Inner 

Harbor  Navigation  Canal  near  -  185 

Shell  Beach,  La.,  Mississippi  River 

Gulf  Outlet  at .  244 

Sherburne,  La.,  Alabama  Bayou  (FWS)  at  -  77 

Simmesport,  La., 


Six  Mile  Lake  near  Verdunvi lie,  La. - — — — --  49 

Slidell,  La.,  Bayou  Bonfouca  at  -  234 

Southeast  Wing  Wall  (La.),  Bayou 

Courtableau  Outlet  Channel  near  -- — - - — - -  67 

South  Pass  at  Port  Eads,  La.  — - - - — — 26,  262 

near  Head  of  Passes  (La.)  - - —  257,  258 

South  Pass  Outlet  at  Mile  6.4  West -  259 

at  Mile  7.1  West .  259 

at  Mile  7.4  West  -  260 

at  Mile  7.6  West - 260 

at  Mile  7.9  West - —  260 

at  Mile  8.4  West  -  260 

at  Mile  10.0  East .  260,  261 

at  Mile  10.2  West .  261 

at  Mile  10.4  West .  261 

at  Mile  10.6  West  .  261 

at  Mile  10.8  East  -  261 

at  Mile  11.8  East .  262 

at  Mile  12.0  East .  262 

South  Shore,  La.,  Lake  Pontchartrain 

(Irish  Bayou)  near - 239 

Southwest  Pass  at  East  Jetty -  25,  259 

at  Mile  3.0  West  Outlet  .  258 

at  Mile  4.5  East  (Joseph  Bayou)  -  258 

at  Mile  9.2  (La. )  - - -  24 

at  Mile  9.8  West  (W-2)  .  258,  259 

Southwest  Pass  Outlet 

at  Mile  14.2  East  (Burrwood  Bayou) -  259 

at  Mile  14.2  East 

(Burrwood  Sanitary  Canal)  — - - -  259 

near  Head  of  Passes,  La.  - - - - — — — — —  257 

Spanish  Lake  Floodgate  (La.) 

Alligator  Bayou  at  -- — — — -  222,  223 

Springfield,  La.,  Tickfaw  River  near  - -  229 

Station  225+00  (La.)  (East  Auto.), 

Bayou  Courtableau  Outlet  Channel  at  -  68 
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St.  Landry,  La.,  Bayou  Cocodri e  at  - -  136 

St.  Paul,  La.,  Petite  Amite  River  near  — -  227 

Stream  gaging  index  map  of  the  District - xiii 

Sweet  Bay  Lake  (La.),  Lower  Atchafalaya 

River  below - - - - — -  54 

Tarbert  Landing,  Miss.,  Mississippi 

River  at . - .  4,  5,  253-255 

Thibodaux,  La.,  Bayou  LaFourche  at  -  211 

Three  Prong  Lake  at  Belledeau,  La. - - -  112 

Tickfaw  River  near  Springfield,  La.  - -  229 

Tontons  Bridge  (La.),  Bayou  Vermilion  at  — -  151 

Torbert,  La.,  Bayou  Grosse  Tete  near  - - - —  97 

Terras,  La.,  Old  River  at  — - -  30,  31 

Upper  Grand  River  at 

Little  Tensas  Bayou  (La.)  -  78 

Upper  Grand  River  (FWS)  at  Dike  (La.) - -  82 

(LS)  at  Dike  (La.)  .  94 

Upper  Grand  River  (La.), 

Blind  Tensas  Cut  below - - —  42 

Upper  Guide  Levee  Borrow  Pit  above 

Bayou  Latenache  (La.) - ......... — -  59 

Venice,  La.,  Baptiste  Collette  Bayou  near  — — — —  256 

Mississippi  River  at  - - -  22 

Mississippi  River  near - ......... -  256 

The  Jump  at  — - - - —  256 

Verdunville,  La.,  Six  Mile  Lake  near - -  49 

Vermilion  Lock  (La.),  Intracoastal 

Waterway  at - - — — — -  204-206 

Vermilion  River  at  Broussard  Bridge  (La.)  -  155 

at  Lafayette,  La. - - — - -  154 

at  Perry,  La.  - - - - -  156 

near  Bancker,  La. - - - — - —  157 

see  also  Bayou  Vermilion 

Washington,  La.,  Bayou  Courtableau  at  - -  119 

Wax  Lake  East  Borrow  Pit  (LS) 
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Wax  Lake  Outlet  Vicinity  at  Belle  Isle,  La.  ------  55 

Wax  Lake  East  Control  Structure  (La.) 

Intracoastal  Waterway  at  - 194 

Wax  Lake  East  Drainage 

Area  at  Control  Structure  (La.)  - -  196 

Wax  Lake  West  Control  Structure  (La.) 

Intracoastal  Waterway  at - 197 

West  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee  Borrow 

Pit  (FWS)  at  Bayou  Mersier  (La.) - — -  71 

at  Bayou  Rouge  (La.)  - - -  63 

at  Cleon,  La. - - — - - -  69 

at  Opelousas  Bay  (La.)  -  70 

at  Lower  Grand  Bayou  (La.)  -  72 

at  Little  Lake  Long  (La.)  - 74 

near  Courtableau,  La.  -  65 

West  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee  Borrow 

Pit  (LS)  at  Bayou  Rouge  (La.)  -  117 

at  Lower  Grand  Bayou  (La.)  -  128 

at  New  Henderson  Landing  (La.)  - 126 

West  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee  Borrow 

Pit  near  Courtableau,  La.  -  125 

at  Cleon,  La.  -  69 

at  Little  Lake  Long  (La.)  -  74 

West  Bay  near  Burrwood ,  La.  -  245 

West  Calumet  Floodgate  (La.),  Bayou  Teche  at  -  149 

West  End,  La.,  Lake  Pontchartrain  at -  238 

West  Point  a  la  Hache,  La., 

Mississippi  River  at  -  19 

Whiskey  Bay  Pilot  Channel  below  Head  (La.)  -  41 

White  Bayou  East  Diversion  Canal  near 

Baton  Rouge,  La. - - - -  220 

White  Bayou  near  Zachary,  La.  -  219 

Whiteville,  'a..  Bayou  Cocodrie  near  -  137 

Woodworth,  La.,  Bayou  Boeuf  near - — — - - —  129 

Yellow  Water  River  Canal  near  Hammond,  La.  -  232 
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near  Calumet,  La.  — - -  195 

Wax  Lake  Outlet  at  Calumet,  La. - -  50,  265,  266 


Zachary,  La.,  White  Bayou  near 
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